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EXPOSÉ 

LC     BAK8    LA.    SÉANCE     DU     iS     FÉVRIER     18S3, 
Par  M.  ('.II.  S.-C.  Dbyillb,  SccrMairc  pour  la  France. 

Le  17  août  de  Tannée  dernière^  nous  adressions  au  public  scientifique 
la  circulaire  suivante  : 

Des  trois  grands  embranchements  qui  constituent  le  domaine  entier  de 
la  Physique  terrestre^  la  Géographie  et  la  Géologie^  seules  jusqu^à  présent, 
sont  parvenues  à  se  créer  en  France^  chacune^  un  centre  où  viennent  con- 
verger pour  rayonner  ensuite^  au  moyen  d'une  large  publicité^  tous  les  faits^ 
tous  les  enseignements  qui  peuvent  résulter  de  Tétude  de  ces  sciences. 

Placée  entre  elles  et  leur  servant  de  lien  naturel^  la  Météorologie  manque 
encore  de  ce  puissant  moyen  d'action  et  de  progrès. 

Et,  néanmoins,  combien  de  personnes  en  France  se  livrent  avec  zèle  et 
persévérance  aux  observations  météorologiques  !  Combien  de  résultats  pré- 
cieux pour  la  science  ne  doit-on  pas  à  leurs  patientes  recherches! 

L'agriculture,  qui  est  la  base  de  toute  richesse ^  est  essentiellement  tribu- 
taire de  la  Météorologie.  La  distribution  des  vents,  les  mouvements  réguliers 
ou  anormaux  de  la  température,  la  quantité  et  la  répartition  des  pluies,  les 
diverses  substances  qu'elles  peuvent  tenir  en  dissolution,  les  variations  dans 
les  proportions  de  l'évaporation,  de  l'humidité  atmosphérique,  le  cours  sou- 
terrain des  eaux  d'infiltration,  sont  des  éléments  qui  influent  souveraine- 
ment sur  la  nature  et  Tabondance  des  produits  du  sol. 

L'observation  attentive  de  ces  nombreux  phénomènes  a  déjà,  dans  une 
foule  de  circonstances^conduit  aux  résultats  les  plus  importants  pour  la  pra- 
tique :  et,  pour  n'en  citer  qu'un  exemple,  on  sait  que  la  Commission  hydro- 
métrique de  Lyon,  après  quelques  années  d'études,  a  pu,  non-seulement' 
annoncer  plusieurs  jours  à  l'avance  les  crues  de  la  Saône,  mais  encore  pré- 
dire avec  une  exactitude  remarquable  la  hauteur  qu'atteindraient  les  eaux 
du  fleuve.  Si  l'on  réfléchit  à  la  prodigieuse  rapidité  qu'acquièrent  de  jour  en 
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jour  les  communications,  il  est  facile  de  prévoir  les  immenses  services  que 
de  pareils  avertissements  sont  destinés  à  rendre  désormais  à  Fagriculture  et 
à  l'industrie. 

Mais  ces  bienfaits  de  la  science  ne  se  restreindront  plus  aux  limites  d'une 
contrée.  Avant  peu^  l'Europe  entière  sera  sillonnée  de  (ils  métalliques  qui 
feront  disparaître  les  distances  et  permettront  de  signaler,  à  mesure  qu'ils 
se  produiront^  les  phénomènes  atmosphériques  et  d'en  prévoir  ainsi  les  con- 
séquences les  plus  éloignées. 

A  côté  de  ces  résultats  directs  et  immédiats  des  obseiTations  météorolo- 
giques, est-il  nécessaire  de  rappeler  les  relations  qui  lient  étroitement  cette 
science  à  la  géographie  botanique  et  zoologique^  à  l'ethnographie,  aux  diverses 
branches  de  la  physique  du  globe,  enfin  de  faire  ressortir  ses  incessantes 
applications  à  l'hygiène,  et,  par  suite,  son  influence  sur  le  bien-être  et  la  santé 
des  populations?  L'agriculteur,  le  médecin,  l'ingénieur,  le  géologue  et  le  na- 
turaliste viennent  tour  à  tour  puiser  à  cette  source  déjà  féconde  en  précieux 
résultats,  et  à  laquelle  l'avenir  en  promet  de  plus  brillants  encore. 

Ces  réflexions,  sur  lesquelles  il  serait  superflu  d'insister  davantage,  ont 
frappé  depuis  longtemps  les  esprits  sérieux.  Déjà,  les  rédacteurs  de  V Annuaire 
météorologique  avaient  pris  une  heureuse  initiative,  et  leur  travail  si  dévoué 
nest  pas  resté  sans  résultats.  C'est  dans  la  pensée  de  continuer  et  d'étendre 
leur  œuvre  que  plusieurs  amis  des  sciences  physiques  et  naturelles,  .auxquels 
les  rédacteurs  de  V Annuaire  se  sont  immédiatement  empressés  d'offrir  leur 
concours,  ont  songé  à  la  création  d'une  Société  météorologique,  centre  com- 
mun où  viendraient  se  coordonner  tous  les  faits  bien  observés ,  et  qui  servi- 
rait en  même  temps  de  lien  à  tous  les  savants  qui  se  livrent  aux  patientes 
recherches  de  la  Météorologie. 

Convaincus  que  le  moment  était  venu  de  réaliser  cette  utile  pensée,  forts 
de  l'assentiment  presque  unanime  que  leur  ont  donné  les  maîtres  de  la 
science,  et,  en  particulier,  ceux  qui  ont  imprimé,  dans  le  xix*  siècle,  la  plus 
forte  impulsion  à  la  Physique  terrestre,  les  signataires  de  cette  lettre  ont 
désiré  d'abord  s'appuyer  des  conseils  de  savants  éclairés  et  pratiques,  aux- 
quels ils  ont  fait  part  de  leur  projet.  Dans  une  réunion,  tenue  à  cet  effet 
le  29  juillet  dernier  (1),  au  siège  de  la  Société  géologique  de  France,  et  dans 
laquelle  nous  avons  pu  leur  faire  connaître  les  chaleureuses  adhésions  qu'a- 
vaient provoquées  partout  nos  premières  ouvertures,  les  physiciens  illustres, 
les  habiles  ingénieurs  qui  avaient  bien  voulu  se  rendre  à  notre  invitation, 
nous  ont  vivement  encouragés  à  persévérer  dans  notre  œuvre  naissante,  et 
nous  ont  autorisés  à  faire  appel,  en  leur  nom  comme  au  nôtre,  au  zèle  et  aux 
sympathies  de  tous  ceux  qui  s'intéressent  aux  progrès  de  la  Météorologie  et 
de  la  Physique  du  globe.  # 

C'est  pour  obéir  à  ces  encouragements  si  précieux  pour  nous  que  nous  nous 
adressons  à  vous.  Nous  avons  la  confiance  que,  persuadés  comme  nous  de 

,1)  L'un  des  ruiulatvurs  (le  V Annuaire  méléitrologique  de  laFrancCy  M.  Maiiiiis,  ré&idaiil  aujour- 
d'hui à  MuiilpoUier,  où  il  occupe  à  la  Faculté  de  Médeciiin'  la  cbairc  de  Botanique,  u'a  pu,  h  bou 
grand  regret,  assister  k  cette  réunion  prcparaloîrc. 


l'utilité  de  notre  œuvre,  vous  n'hésiterez  pas  à  nous  aider  de  votre  collabora- 
tion, à  nous  soutenir  par  votre  adhésion  et  à  prêter  ainsi,  par  un  bienveillant 
et  effectif  concours,  de  nouvelles  forces  à  l'institution  naissante  dont  nous 
venons  de  vous  signaler  brièvement  le  but. 

Ant.  d'Abbadie,  d^  Ad.  Bérigny,  A.  Bravais, 
Ch.  S.-C.  Devilie,  J.  Haeghens. 


Cet  appel  que  vous  aviez  autorisé  les  premiers  fondateurs  de  la  Société 
météorologique  à  adresser  en  votre  nom  comme  au  leur,  a  été  entendu. 

Le  U  décembre  dernier,  jour  de  notre  première  réunion  dans  cette 
salle,  soixante  adhési(ms  étaient  venues  s'associer  aux  quatre-vingt-treize 
noms  dont  nous  avions  pu  faire  suivre  notre  circulaire  :  nous  comptions 
dès  lors  plus  de  i50  associés,  parmi  lesquels  vingt  membres  de  l'Insti- 
tut et  plusieurs  directeurs  des  observatoires  météorologiques  européens. 

Dès  ce  jour  la  Société  météorologique  pouvait  se  considérer  comme 
constituée. 

Des  trois  séances  préparatoires  que  nous  avons  reçu  l'autorisation  de 
tenir,  la'  première  a  été  consacrée  à  la  discussion  de  notre  Règlement 
constitutif;  dans  la  seconde,  vous  avez  constitué  votre  Bureau.  En  y 
appelant,  au  milieu  des  hommes  les  plus  éminents  dans  la  science, 
les  signataires  de  la  circulaire  du  17  août,  vous  leur  avez  donné  le 
témoignage  d'estime  qui  pouvait  les  toucher  le  plus,  et  la  récompense 
la  plus  honorable  qu'ils  pussent  espérer  de  leur  dévouement.  Vous  avez 
choisi  le  Conseil,  dont  le  premier  soin  a  dû  être  de  préparer  et  de  vous 
présenter  tin  projet  de  Règlement  administratif.  Ce  Règlement  a  été  dis- 
cuté par  vous  et  adopté  à  l'unanimité  dans  votre  dernière  séance. 

Depuis  lors,  la  reconnaissance  de  la  Société  par  l'autorité  administra- 
tive et  la  permission  de  nous  réunir  régulièrement  sont  parvenues  au 
secrétariat  de  la  Société.  Le  Conseil  a  fixé,  et  le  secrétaire  a  fait  con- 
naître à  tous  les  membres  de  la  Société  les  jours  de  séance  pour  cette 
première  année  1883. 

Par  les  soins  des  Commissions  d'impression  dont  le  choix  vient  d'être 
approuvé  par  vous ,  les  derniers  arrangements,  préparés  déjà  par  les 
démarches  des  deux  secrétaires,  pourront,  avant  peu,  être  arrêtés  avec 
l'imprimeur  chargé  de  notre  publication. 

Cette  publication  sera  divisée,  comme  vous  l'avez  décidé ,  en  deux 
parties  :  la  première,  intitulée  Bulletin  des  séances,  contiendra  les  procès- 
verbaux  des  séances  de  la  Société,  les  Mémoires  et  communications  ver- 
bales ou  écrites  qui  lui  auront  été  faites,  des  analyses  d'ouvrages  étran- 
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gen  rédigées  par  Tun  des  secrétaires  ou  par  d^autres  membres  de  la 
Société^  un  Bulletin  bibliographique  confié  plus  spécialement  aux  vice- 
secrétaires^  et  les  décisions  du  Conseil  qui  pourraient  être  d^un  intérêt 
général  pour  les  membres  de  la  Société  ;  la  seconde  sera  consacrée  aux 
Tableaux  méiéorologiques,el  pourra^  en  outre,  contenir  les  tables  usuelles 
et  les  Instructions  dont  l'impression  aurait  été  votée  par  le  Conseil. 

Cette  publication^  dont  vous  avez  voulu  que  le  format  fût  semblable 
à  celui  adopté  par  les  fondateurs  de  VAnnuaire  météorologique  y  aura  ainsi 
le  double  but  de  répandre  les  mémoires  qui  vous  auront  été  communi- 
qués dans  vos  séances,  les  discussions  qu'ils  y  auront  provoquées,  et  de 
continuer  les  belles  séries  d'observations  dont  le  xèle  et  le  dévouement 
des  rédacteurs  de  XAnnmire  ont  assuré  depuis  quatre  ans  Timpression. 
Les  observateurs  auxquels  sont  dues  ces  persévérantes  séries  voudront 
bien,  nous  espérons,  à  Tavenir,  les  adresser  à  votre  secrétariat. 

Une  première  livraison  de  notre  Anmaire  sera  certainement  entre  les 
mains  de  chacun  des  membres  avant  la  prochaine  séance.    • 

En  terminant  ce  court  exposé  de  notre  histoire,  qu'il  me  soit  permis 
de  vous  rappeler,  Messieurs,  les  obligations  réelles  et  précieuses  que  la 
Société  météorologique  a  contractées  envers  sa  sœur  aSnée,  la  Société 
géologique  de  France;  c'est  en  grande  partie  à  son  aide  obligeante  que 
nous  avons  dû  d'avoir  jusqu'ici  vaincu  aussi  heureusement  lés  diffi- 
cultés inséparables  d'un  premier  établissement  :  c'est  aussi  avec  le 
concours  de  quelques-uns  de  ses  membres  les  plus  actifs  et  les  plus 
éminents,  qui  ont  bien  voulu  mettre  à  notre  service  leur  expérience 
de  vingt-deux  années,  que  nous  avons  pu  vous  proposer  les  bases  des 
deux  Règlements,  qui  feront,  espérons4e,  notre  force,  comme  ils  font 
la  prospérité  de  la  Société  géologique. 


i«o<n 


SOCIETE  METEOROLOGIQUE 

DE  FRANCE. 


iJullrtfai  i(^  Sécmes. 


Séance  du  14  décembre  1852. 

Conformément  à  l'autorisalion  qui  leur  a  été  accordée,  les  adhérents 
è  la  Société  météorologique  se  sont  réunis  dans  la  salle  des  séances  de 
la  Société  géologique  de  France.  Cette  première  séance  a^ait  pour  objet 
d'arrêter  les  termes  du  Règlement  constitutif  de  la  Société. 

Trente -deux  personnes  sont  présentes»  Le  Bureau  provisoire  «e  com- 
pose de: 

MM.  Bravais,  Président; 

Ch.  S.-C.  Dbvillb,  Secrétaire^ 
Le  baroi!  de  Brimont  ,  Trésorier. 

Le  secrétaire  donne  tecture  de  la  Usie  suivante  des  personnes  qui 
ont  lait  connaître  leur  adhésion  à  la  Société. 

U8TE  DES  HEHBRES. 


AmADiB  (Ant.  1»')  nembre  correafoadant  de 
rioftilat,  rue  du  Bm,  440,  k  Ptrit. 

AsmiA,  doyen  de  It  FaeslM  des  Micoeei,  k  Bor- 
detux  (Gironde). 

Adam  (Acèille) ,  iiieml»re  de  U  Société  d'agri- 
culture de  Bou1o(ne-«UT-ller»  k  Boulogne- 
sur-Mer  (Pat^^-CalMi) . 

Archiag  (leTieomteD'),  rue  Casioiir-Périer,  27, 
k  Périt, 

AmLÉf  nOFOQB,  membre  du  Cooieil  génértl  du 
défiftemeut  du  Rhùue,  |dtc«  Tholeun  » 
Lyon  (RhAne), 

re«B  I. 


MM; 

Babinbt,  membre  de  rinslitui,  rue  de  Cbaillot, 
46,  k  Paris. 

BàRBAL  rJ.-A.),  ancien  répéllteur  k  TEcole  po- 
lytechnique, directeur  du  /ournui  <f  a^r^itl- 
fufs  f^rolt^fM,  rue  N4lre-Dtme  des  Champs, 
84^  k  Paris. 

BÀin>BM^T,  proresseur  au  Ceoservatoire  des 
arts  et  métiers,  rue  Saint-Martin,  k  P^ris. 

BATtB,  ingénieur  des  Mines,  etc.,  rue  de  Ya^gî- 

rard,  43,  k  Paris. 
Bbau  (l.-B.),  k  Versùlles  (Seine-et-Oise). 


iO 


MM. 


BULLETIN  DES  SÉANCES. 
MM. 


Uegqubbbl  (Edmond),  praf«seur  au  Conserva-  C^baht,  professeur  de  pLysique,  nio  d'Eiifer 
loire  des  arts  et  métiers, au  Musi^umd'hiitoire  37,  k  Paris  r    j    ■     <  f 

uamrello,  à  Paris.  .^^^^^  ^^^  ^^j^^  ^^    ^^^^^^  ^.^  ^ 

BBLOBAlfD,   lOBéoieor   en  chef  de»   Ponfs   et  l'ikôpilal  militaire,  à  Tlcmcen  (AlBérieîT 

Chaussées,  rue  de  I  UDiTersité,  29,  'a  Paris.  p.-„^„  /*.-  v  \   »  )     .    . 

„.       n    V   ,      ^  u     j     ,  ...    .  j     Canson  (Etienne  DB),  à  Annonay  (Ardèche). 

EeLin  (le  docteur),  membre  du  Jury  médical  du  ta.iaw^  *%»c«^  u     >  •  .  , 

CHATllf  (E.),  profess.  h  TÉcole  de  pharmacie,  rue 
du  Faubourg  Saint-Honoré,  208,  b  Paris. 

la 


département  de  Seine -et -Oise,  à  VeiMillc» 
(Seine- et -Oise). 

B6RIGNT  (lo  docteur  Ad.),  Tun  des  fondateurs  ...  ^...         «  •  .  «  ««« 

4.  l'ilMMir.  mUéJilcfiqne  i*  U  mw,,  ^       ""  **""»•'«  S.,..-H.n.rt,  208,  »  P,ri.. 
k  VerMillei  (««inc-el-Oisc).  CHAZALION  (R.) ,  in(«niear  hydroQrapbe  Je 

BniiA«D  (JuM  ,  <lii«de.r  de  It  V.rmi.  d»         **•""•'  ""  *«  "".  '*'  *  P»™-      . 
Bagncaux  (Seine-et -Marne). 

Bertrand  de  Dovb  (M.),  membee 4» U  Société 


8éologic,ae  de  FraieeV  ete.,  tu  fuy  (Hau4e-  '        "»«*i««Mwg  de  fl^^cea,  à  Cirey  (Meartbc). 
I^irc).  CfRODDll  (Alfred),  ÎBgénicvrdes  PonU  cl  Chaus 


BESTfOU,  pharmicien  de  V*  classe  de  la  marine, 

k  Brcftt  (Finistère). 
BlLLKT,  professeur  de  science»  physiques  k  Ta  ft 

culte  des  sciences,  k  Dijon  (C6te-d'0r). 

Bixio  (le  docteur),  fondateur  du  Journal  d'^Àffi- 
euUure  prolt^tM,  k  Paria. 

BLANCHBT  (K.),  Tice  •  prëaidenl  du  Conseil  de 
rinstruction  publique  du  canton  de  Vaud  ,  a 
LausAPue  (Suisse^. 

BoiTBL,  inspecteur  général  de  ragricolture^  h 
Pari». 

BOUBÉR  (Mrée),  pvofeaww  4a  |éoJagw,  nw  Mat»- 
tefeuille,  32,  k  Paris. 

BOUCHABDAT,  professeur  d'hygiène  à  la  FacuTlé 
de  méàtàm^  RiembreàtrAtadénie  de  mé- 
decine et  de  la  Société  centrale  d'agriculture, 
à  l'Hôtel  Dieu,  a  Paris. 

BouLAND  (le  docleury,  médecin  -  inspeeleur  des 
eaux  minérales,  hEnghien  (Seine-et- Oise). 

BODTRON,  membre  de  l'Académie  do  médecine 
et  du  Conseil  de  salubrité  du  départeuMiil  de 
la  Seine,  rue  d'Aumale,  4  4 ,  à  Paris. 

BMJvf  (^a«<) ,  fMmbre  de  la  SoeiiHé  géalaglqut 
de  France,  k  Palma  (lies  Baléares). 

BRAVAIS  (A),  professeur  à  l'Écofe  polytechnique, 
rue  de  Bcaune,  '12,  k  Paris. 

BbÉAIITé  (Nbll  de),  membre  covfwpoiMlMfr  de 
rinstitat,  k  la  Chapelle,  près  Dieppe  (Seine- 
Inférieure). 

BRÂGUEt,  artiste  attaché  au  Bureau  des  longi- 
tudes, quai  de  l'Horloge,  79,  k  Paris. 

BriMONT  Qlc  baron  de),  trésorier  de  la  Société 
géologique  de  France,  rue  de  Grenelle- Saint- 
Germain  ,  53,  k  Paris. 

BROifGHiART,  membre  de  l'Institut,  professeur  au 
Muséum  d'histoire  naturelle,  au  Jtrdm  des 
Planl«s,  k  Paris. 

BVCH  (  le  haroD  L.  db)  ,  membre  àt  F  Académie 
des  Sciences,  etc.,  k  Berlin  (Presse). 

lURMlBR,  capitaine,  k  Margot,  x»Dton  de  Vaiid< 
(Suisse).  * 


CiiRVANDiBR  (Eugène),  membre  de  la  Sociéli^ 
centrale  d'Agriculture,  administrateur  de  la 
mMUiXttMKtt  de  glaces,  k  Cirey  (Meurlbc). 


sées,  k  Nefers  (Nièvre). 
COLLEGNO  (le  général  H.  de)  k  Turin  (Piémont). 
€Mkt.OMR  (Ed.),  membre  de  ta  Société  gé(*logiqu» 

de  France,  rue  de  Madame,  26,  k  Paris. 
COMRBS,  membre  de  l'inatitul,  inspecteur  p/néral 

des  Mines,  elc*,  rue  du  Hcgard,  5,  k  Paris. 
COQUAITD  (H.) ,  professeur  de  géulogie  a  la  Fa 

culte  des  Sciences,  k  Besançon  (IX>ubs). 
Crodzbt,   ingénieur  des  Ptonts  et  ChausMica,  k 

Dar  (Landea). 

Cbooau  (Wttis)^n4g0fia]il,  k  Béiien  (ffémnli). 

OAUBRitR  (A.),  iAgéuievr  <Ua  Miaea,  d^^a  de 
la  Faculté  des  Sciences,  k  StrasboûiR  rBa<5- 
Rkio).  ^^ 

DaOBSB^  ing^Meuff  Q»cbff  des  Voota  et  Chaus- 
sées, rue  de  Grenellb-Sainl-Germain ,  26, 
è  Paris. 

DABas¥,  ÊBgéiiieur  hydrographe  m  chef,  membre 
du  Bureau  des  longitudes,  rue  de  Vangirard, 
&!,>  à  Patis. 

DsCAiSHK,  HMiffbro  d«  l'Institut,  professeur  au 
Muséum  d'hisloire  naturelle,  etc  ,  au  Jardin 
de4  Piaulas,  k  Pkrit. 

|)ELCROB  (le  coromandant),,k  Marboué,  pcèsClià- 
MHiwdvn  (Eure-rt-Loir). 

Delrssert  (F.)  membre  de  l'Inslilui,  rue  Monl- 
inwire)  t76,kPteris. 

Desplacks  DE  CUARMASSE,  membre  de  la  So- 
ciété géologique  de  France,  k  Mearres,  prt» 
Aulno^  (9«6oe-«t~Loire). 

Desprrtz,  membre  de  l'InstHut,  professeur  k  la 
FaeuMé  des  ScieMsa,  rue  Gusetle,.  20,  k 
Paris. 

DsviLM  (Cb.  SAiiii:»^.LAlRB)i,  cooserratMr 
dM  coilectioM  géelogMHlca  du  oeilége  de 
France,  rue  du.  Ui^rd^  «^  k  Pnri^ 

DBVtLLR  (H.  SAIIITB-CRAIM),  mMlM  de  COB- 
fércuces ,  k  l'École  normale,  ru»  de  Madame» 
47,  k  Paris. 

DofxviJ8>  AUBf  BT,  membre*  de  h  Soeiété  géolo- 
gique de  France^  h  Mulhouse  (Hawi-llhin). 


U  I>ÛCE1IMIE  i852. 


Il 


MM. 
JussiJCU   (Dii),   ui««nbrc  d«  riii»ltiul,  «(c,  atf 
Muiéum  (l'iiisloire  nalurcUc^  k  P»ri&. 

KRKtf.  (Kari;,  airecleur  do  riiivUiul  coiilrsl  I.  rt 

K.  pour  U  Météoi-ologiG.ei   le  Abgtiélisnie 

Icrrcslrc,  a  Vioimc  (Aulricb«). 
La  U&CHK  (Sir  Uciiry  dk),  dircclctir  du  Miiséum 

.«Je  Q^«iogic  ^vottoiiii4uo,  a  l^ondrM  (Angle- 

Icnc). 
La  hlVK  (Bk),  niumbre  (oncsp.<iiclaot  de  rin&ti- 

lut,  a  Genève  (Suisse). 
La  IICK^UBTTIC  (db))  nombre  de  plusieurs  So- 

ctéiés  savantes,  rue  Manriiie,  49^  k  Paiyi. 

LAtWim,  membre  de  Tlnslitut  et  du  Bvreta  des 
loB^itudes,  k  l 'Observatoire,  a  Paris. 

LauRKNT,  lieulertanl  de  Vaisseau,  k  Clierbourg 

(MaiHlie). 
Lb  Ulakc  (F.),  répétiteur  h  TËcôlto  polyleebni- 

(]ue,  rue  de  l'Ëalrapade,  9,  à  Parts. 

Lbcoq  (H  ),  prure»seur  dMiistoinc  naturelle,  à 
Clerntont-Fcrrand  (Puy-dc-IMme). 

L«  MBRCIES  (].),  ingénieur  des  Ponts  et  Chaus- 
sées, k  Metz  (Moselle). 

LrmoiMNK  (U.)^  ingénieur  du  diemiu  de  fet  de 

l'KsI,  h  Metz  (Moselle). 
Lkwy  (B.),  rue  do  l'UniversiK^,  19,  a  Paris. 
Liais  (Eoiid.),  à  Cherbourg  (Maocbe). 

LORTBT  (le  decteyr^,  président  de  la  Soctélé 
bydrométrique  du  bassin  du  ftb6ne,  k  Lyon 
(Rhône). 

\IA1LLB,  rue  d'Enfor,  3$,  à  Paris. 

Mairb,  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  k  Niort 

(Ueux-Sèvres). 
Maissiat  (  le  docteur  J.) ,  biMioihéeaire  de  la 

Faculté  de  médecine,  k  l'École  de  médecine, 

à  Paris. 

Maizibrb,  à  UeiiRs  (Marne). 

Martin  ,  professeur  de  physi«]He  k  rUnWersité, 
k  Lausanne  (Suisse). 

Mabtin»  (le  doeteur  Cb.),  professeur  k  la  Fa- 
culté de  médecine,  a  Montpellier  (Hérault). 

MAS90N,  professeur  de  physiqte  au  lycée  Louis- 
1»-Grand,  k  Paris. 

Mathibo  (Ch.)<,  astronome,  k  l'Observatoire,  k 
Paris. 

Mattbucci,  directeur  de»  lignes  télégraphiquesi 
de  la  Toscane,  k  Florence  (Toscane). 

MAYFf A«D  (F.-Félit),  decletir  en  médeciae,  rue 
de  Rivoli,  40,  k  Paris. 

Ml LtlK  Edwards,  membre  de  riustitut,  doyen 
de  la  Faculté  des  acienccs,  professeur  au 
Muséum  d^bistoire  naturelle,  an  Jardin  des 
Plantes,  k  Paris. 


M\l, 
Don   (Julei),   ihgéiïiuur   en   chef   ilcs   Pouls   «t 

Chaussées  du  département  de  l'Aude,  k  Car- 

cas8onne(Aude). 
DOCBLIBR,  membre  de  la  Société  géuUigique  de 

France  et  de  U  Société  d'agriculture  et  dr 

commerce  du  département  du  Var,   à   Drn- 

guignau  (Var). 
DUFRÊROY  ,    membre  de  ^Institut  y  etc.,    rue 

d'Enfer,  30,  k  Paris. 
f)DHA.<(,  membre  de  Tlnstitul,    etc.,   sénateur, 

rue  de  Vauginrd,  58,  k  Parts. 
IHj  Moncbl  (Th.),  k  Cherbourg  (Manche). 
KliB  DR  BEAmoNT,  membre  de  l'Institut,  etc., 

«énateur,  me  de  Varcnne,  56,  à  Paris. 
FAURi;,  pharmacien,  k  Dordetux  (tiirond«). 
FiLBOL,  professeur  à  TÉcolo  secondaire  de  mé- 
decine, à  Toulouse  (Haute-Garonne). 
FORBstTiRH  (le  vicomte  A.  Dk),  membre  de  la 

Société  géologH|ue  de  France,  a  Pau  (Basses 

Pyrénécï). 

FouRNKT  (J.),  profi-sseur  de  féologie  a  la  Faculté 
des  Science>,  à  Lyon  (Kli6ne). 

rouiiMOUE-MoKTALKHBKHT  (de),  membre  de  lu 
Société  géologique  de  France,  au  MoMvltelard, 
par  Guérel  (Creuse), 

Fov  (Alphonse) ,  admiaistraleur  en  eli<$f  des  li- 
gues télégraphi^ioes,  rue  de  GrencUe-fiaiut- 
Germain,  99  et  400,  k  Parii. 

Oasparin  (le  comte  dk),  membre  de  l'Inslituf, 
etc.,  rue  de  Courcelles,  23,  k  Paris. 

<îROrFROY  Saint-Hilairi{.  membre  de  Plnsti- 
lut,  professeur  ^u  Muséum  d'hisloiFi  natu- 
relle, k  Paris. 

tiOUJOR,  astronome,  k  TObeervaloire,  k  Paris. 

OOVNRLLB  (Eng.),  inspecteur  des  télégraphes, 
me  Saint-Solpice,  27 ,  k  Paris. 

OofinL(  le  docteur),  correspMdawt  <le  l'Académie 

de  médecine,  k  Nemours  ($«iiic-el-Marnc). 
4}ftAS  (Soîpion)^  ingénieur  eu  chef  des  Mines,  k 

Grenoble  (Uiïre).  •    i^ 

Gbunrm  (L.),  in|];énieur  en  chef  des  Mines,  ad- 
mioitlra^curde  l'École  des  mineurs,  k  Saint- 
Etienne  (Loire). 

(fVkmAW»  (le  docteur),  membre  du  Conseil  d'hy- 
giène et  4e  salubrité  du  département  de  ta 
Seine,  médecin  de  l'Hôtel- Pieu  ,  carrefour 
del'Odéon,  40,  k  Paris. 

HAiifiBHS  (i.'H  t'uB  des  fondateurs  de  VÀn%mm 
mèiéorolùyique  de  la  France^  k  Versailles 

(Seine-ét-Oile). 

HtalCA«T  DB  Tbobt  (le  yicovi(e),  membre  de 

l'institut,  etc.,  rike  Saint-Dominique-SainI 

6erMAin,  74 ,  k  Périt. 
fiOMRBBS-FnipAA  (le  borou  d'),  eorretpoiidantllIORRBN,  professeur  de  physique  et  doyen  de  U 


de  rioslilut,  k  Alais  (Gard) 
JOMARD,  membre  de  l'Institut ,  rue  Neuve- des- 
Petits -Champ»,  44,  k  Paris. 


Faeullé  des  sciences,  k  Rennes  (llle-et-Vil.). 
MURCHISON  (Sir  Roderick  Impey),  membre  de  la 
Société  royale,  kLoudre»  (Angleterre). 
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MM. 

Natalu  Goillot  (U  dodmir},  ro^cctn  3« 
lliApiUl  Nflckef,  rue  de  Sème,  30,  h  Parii< 

NOBLK  (le  Jodcar),  corretpesdait  derAcadéaùe 
de  néd.,  etc.,  k  Ytntillet  (Seiie-el-Oise). 

OMALIU9  d'Hallot  (d'),  Beoibre  de  rAcsdénite 
royale  des  tciencet  de  Belgique,  corrctpoi 
diBt  de  ri nstilnl,  etc.,  è  Ciney  (Belgique). 

0««I«NT  (Cb.  d'),  membre  de  pliifieun  soeiéM 
MTaiitet,  au  lardia  des  PUntes,  k  Paris. 

PAOLl  (Dominique),  è  Pesaro  (ÉUIa-Bomaiufl). 

PATtH,  membre  de  rinslitut,  profeMenr  an  Cou- 
aerraloire  des  arts  el  aidiiers  ,  socrélahv  per- 
pétuel de  la  Société  ceulrale  d'agriculture, 
rue  Saint-MartÏD,  k  Paris. 

PnmBT  (Aleiis),  professeur  k  la  Faculté  des 
sdeuces,  k  Dijon  (Côle^'Or). 

Pb«SO!>»  doyen  de  la  FacuHé  des  scieneis,  k  Be- 
sancon (Dottbs). 

Pbtit  (P.),  eorreapondant  de  l'Institai,  direc- 
teur de  robserraloire ,  k  Toulouse  (Haute- 
Garonne). 

Pbtit  (Quillanme),.  membre  de  plusieurs  sociétés 
aatantes  et  du  Conseil  général  de  VEure,  a 
LottTÎers  (Eure). 

PLAira-AMOUB  (E.),  directeur  de  robaerratoire,  k 
Genève  (Suisse). 

POVILLBT,  membre  de  Tlnsliful,  faubourg  Pois- 
sonnière, 75,  k  Paris. 

QUBTBLBT,  secréUire  perpétuel  de  FAcadémie 
royale  de»  sciences ,  etc. ,  de  Belgique ,  h 
Braielles  (Belgique), 

Bbitou,  ancien  élève  de  TÉcole  polytechnique,  k 
Vendèmo  (Uir-et-Cber). 

BiTTBm  (Ch.),  ingénieur  des  PooU  et  Cbaussées, 
k  Dijon  (GMo-d'Or). 

fiiTTBB  (Fréd.),  ingénieur  des  PonU  et  Chaussées, 
è  Mont-de-Marsan  (Landes). 

Bots  (le  marquis  db),  ancien  élève  de  Tâcolè  po- 
lytechnique, me  de  Grenolle-^iat-Germaîn, 
48,  k  Paris. 

SAIHTBILLIBB  (A.  iw),  capitaine  d'inCanlerie, 
au  collège  miliUire ,  k  la  Flèche  (Saribe), 

SAIHTTVBS  le  (docteur)^  médecin  des  épidémies, 
kMelun  (Seine-et-Marne). 


MM. 

Sbbpibbi  (A.),  profeascttr  de  physique  H  direc- 
teur de  robeiervatoire  météorologiqne,  k  Ur- 
bino  (États-Romains). 

SILBBBHAKH  (J*-I-)'  «^on^rv^*^'  '>  Cabinet  de 
physique,  an  collège  de  France,  h  Paris. 

SiLBBBMAHH  (J.~T.),  conservateur  des  collecliona 
au  Conservatoire  des  arts  el  métiers»  run 
Saint-Martin,  k  Paris. 

SOBAS  (Gabriel  DB),  è  Annonay  (Ardèehe). 

Stas  (le  professeur),  à  Brutelles  (Belgique). 

SOBBBCAéB  (Don  José),  in^nienr  des  PonU  H 
Chaussées,  etc.,  k  Madrid  (Espagne). 

Tababbau,  professeur  k  la  Faculté  des  acMuces, 

k  Lyon  (uhène). 
Tabdibu    (le  docteur  Ambroisc)^  membre  du 

Comité  consultatif  d'hygiène  publique  ,  rue 

de  Seioc,  72,  k  Pkris. 
TCHfBATGBBT  (Pierre  db),  clies  MM.  Gide  H 

Baudry,  rue  Bonaparte,  &^  k  Paris. 
TB88AH  (DORTBT  DB),   ingénieur  hydrographe, 

me  de  Luxembourg,  t ,  k  Paris. 

Valb  (Benj.),  direcleur  de  l'Observatoire,  à  Mar- 
seille (Bouclies-du-Bbène). 

VBBeHVTTB  Lahottb  (db),  ingénieur  des  Mi- 
nes ,  correspondant  de  la  Société  central* 
d'Agriculture,  k  Beaune  (CMe-d'Or). 

VbbhBOIL  (Ed.  db),  Président  de  la  Société  géo- 
logique de  France,  me  de  la  Madeleine,  57^ 
k  Paris. 

VlGNOK,  ingénieur  eu  chef  des  PtonU  et  Chaus-- 
sées,.  k  Auxerre  (Tonne). 

VfLLB  (J.) ,  impasse  Lcmtire,  i  ,  k  Grenelle» 
banlieue  de  Paris. 

ViLtBHBUVB  (H.  db),  professeur  k  l'École  des 
mines,,  rue  de  Grenelle-Saint-Germain,  4 23, 
â  Paris.. 

VliMlBSKBL  (A.),  membre  de  W  Société  géologt* 
que  de  France,  rue  Blanche,  42,  k  Paris. 

Walfbbdih^  membce    de 


savantes  ,   me  du  Mont  -  Parnasse,  34,  k 

Paris. 
Wbbthbim ,  membre  de  U  Société  philomatique,. 

cité  d'Antin,  4,  k  Paris. 
Zabco  dbl  Vallb  (\t  lieutenant  général  A.  B.)» 

celle  del  Clavel,  4  ,  k  Madrid  (Btp^pe)^ 


A  la  suite  de  cette  lecture ,  dans  une  délibération  à  laquelTe  ont 
pris  part  MM.  Jomard,  Élie  de  Beaumont^  Despretz,  De  la  Roquette,  Mais- 
siat,  Guérard,  Barrai,  d'Archiac,  de  ViflwieuTe,  Viquesnel,  de  Bri- 
ment, Bravais  et  DeyiUe,  les  divers  articles  du  Règlement  constitutif 
ont  été  discutés  séparément ,  et  adoptés  dans  Tordre  suivant. 
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RÈGLEMENT   CONSTITUTIF. 

Article  premuii.  —  La  Société  prend  le  litre  de  Société  tnétéorologique 
de  France. 

Art.  il  —  Le  but  de  la  Société  est  de  concourir  à  rayaneement 
de  la  Météorologie  et  de  la  Physique  terrestre^  et,  particulière- 
ment^ de  foire  connaître  le  climat  de  la  France^  tant  en  lui-même 
que  dans  ses  rapports  avec  l'agriculture ,  l'hygiène  et  les  arts  indus- 
triels. 

Art.  m.  —  Le  nombre  des  membres  de  la  Société  est  illimité. 

Les  Français  et  les  étrangers  peuTent  également  en  foire  partie.. 

Il  n'existe  aucune  distinction  entre  les  membres. 

Art.  iy«  — La  Société  est  administrée  gratuitement  par  un  Bureau, 
et  par  un  Conseil  dont  les  membres  du  Bureau  font  esseotiellemenl 
partie. 

Art«  V.  -i.  Le  Bureau  est  composé  : 
d'un  président, 
de  quatre  vice -présidents» 
de  deux  secrétaires, 
de  deux  vice-secrétaires, 
d'un  trésorier, 
d'un  archiviste  -  bibliothécaire. 

Art.  VI.  — »Le  président  et  les  vice- présidents  sont  élus  pour  une 
année; 

Les  secrétaires  et  les  vice -secrétaires  pour  deux  années; 

Le  trésorier  pour  trois  ans;. 

L'archiviste- bibliothécaire  pour  quatre  ans. 

Art.  vn.  —  Le  Conseil  est  composé  du  Bureau  et  de  douce  mem^ 
hte&f  élus  pour  trois  ans. 

Chacun  des  membres  du  Conseil  est  remplacé  après  trois  années 
d'exercice,  ou  lorsqu'il  est  appelé  à  foire  partie  du  Bureau. 

Art.  YIII.  —  Les  membres  du  Conseil  et  ceux  du  Bureau,  sauf  le 
président,  sont  élus  à  la  msgorité  absolue  des  voles  exprimés. 

Art.  IX.  —  Le  président  est  choisi  à  la  pluralité ,  parmi  les  quatre 
vice-présidents  de  l'année  précédente. 

Tous  les  membres  sont  appelés  à  participer  à  son  élection,  dnrec* 
tractent  ou  par  correspondance. 

Artv  X.  —  Aucun  fonctionnaire  n'est  immédiatement  rééligible  dans 
les  mêmes  fonctions. 


U  BCLLBTIfl  DK  SÉANCES. 

Le  président  sortant  ne  peut  être  élu  Tice- président  qu'après  Vin- 
tervalle  d'une  année* 

Art.  XI.  —  La  Société  tient  ses  séances  à  Paris,  de  novembre  à 
juillet. 

Art.  XII.  —  La  Société  contribue  aux  progrès  de  la  Météorologie 
par  des  publications  et  par  des  encouragements. 

Art.  XIH.  —  Un  recueil  périodique  des  travaux  de  la  Société  est 
délivré  gratuitement  à  chaque  membre. 

Art.  XIY.  ~  La  Société  forme  une  bibliothèque  et  des  collections. 

Elle  centralise  et  coordonne  dans  ses  archives  les  documents  ma- 
nuscrits qui  lui  sont  transmis^ 

AnT.  XV.  —  Les  dons  faits  4  la  Société  sont  inscrits  au  compte- 
rendu  de  ses  séances,  avec  le  nom  des  donateurs. 

Art,  XVI. —  Chaque  membre  paie:  !•  un  droit  d'entrée;  «•  une 
cotisation  anniieUe. 

Le  droit  d'entrée  est  fixé  à  la  somme  de  tO  fr.  Ce  droit  pourra 
être  augmenté  par  là  suite ,  mais  seulement  pour  les  membres  à 
élire. 

La  cotisation  annuelle  est  invariablement  fixée  à  30  fr. 

La  cotisation  annuelle  peut^  au  choix  de  chaque  membre,  être 
remplacée  par  une  somme  de  300  fr.  une  fois  payée. 

Art.  XYII.  —  La  Société  réglera  annuellement  le  budget  de  ses 
dépenses. 

Dans  la  première  séance  de  chaque  année ,  le  compte  détaillé  des 
recettes  et  des  dépenses  de  l'année  sera  soumis  à  L'approbation  de  la 
Société. 

Ce  compte  sera  publié  dans  le  recueil  des  travaux  de  la  Société. 

Art.  XVIII.  —  En  cas  de  dissolution  ^  tous  les  menibres  de  la  Société 
sont  appelés  à  décider  de  la  destination  qui  sera  donnée  à  ses  pro- 
priétés. 


Séance  du  28  décembre  1852. 

he  Bureau  provisoire  est  composé  des  mêmes  membres  qu'à  la  pré* 
cédente  séance. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  nomination  des  membres  du  Bureau 
^t  du  Conseil,  oonformément  aux  articies  V,  VI,  VII  rt  VIII  du  Rè- 
glement adopté  dans  la  séance  du  14. 


V  nkvHum  1853.  is^ 

Sur  robservation  faite  par  un  .membre  que  Farticle  IX  ne  peut  être, 
pour  cette  première  fois^  appliqué  dans  sa  teneur,  la  Société  décide, 
comme  disposition  trAisitoire ,  que  le  président  pour  f  année  i853  sera 
élu  par  les  membres  résidants. 

Le  Bureau  et  le  Gonseii  de  la  SocUlé  sont  ensuite  élus  dans  l'ordre 
suivant  : 

Président  :  M.  A.  Bkavais. 

Vice-présidents  :  MM.  le  comte  de  Gasparu)  ,  Despi^etz  ,   Daussy  , 

Ant.    d'ÀBBADIE. 

Secrétaire  pour  la  France  r}IL.  Ch.  S.-C.  Deville. 
Secrétaire  pour  Fétranger  :  M.  Haeghens. 
Vice-secrétaires  :  MM.  Goujon,  Bérignt. 
Trésorier  :  M.  le  baron  de  Brimont. 
Archiviste^ibliothécaire  :  M.  Bslgrand. 
Membres  du  Conseil  :  MM.  Élie  de  Beaumont,  le  vicomte  d'àbchiac, 
Alphonse  Foy,  Laugier,  Babinet,  Dausse,  Edmond  Becquerel,  Pouillet, 

WaLFERDIN,   MaRTINS,   VlQUESNEL,  DE  TeSSAN. 


Séance  du  V  février  1853. 

Préftidence  de  M.  BraVAII^. 

H.  Ch.  S.-€.  Deyille,  secrétaire ,  donne  lecture  du  procès -'TerlMll 
de  la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

Le  président  annonce  que  l'objet  de  la  séance  de  ce  jour  est 
de  soumettre  à  Tapprobaiion  dor  la  Société  la  projet  de  Bèglement 
administratif,  élaboré  d'abord  par  une  Commission  choisie  par  le 
Gomeil,  piiîs  discuè»  et  adopté  p«r  te  CooseiL 

Le  préaîdei^  expose  en  quelqnei^  mot»  féeonomto  géttéraie  de  ce 
Règleni6niy  et  ifi^tdte  partîeidièrement  mir .  te  gfséème  adapté  pmr 
les  publications  de*la  Société,  publications  qui  offrent  des  dîMcattés 
spécîalas. 

Après  cet  exposé,  la  Société  passe  à  la  discussion  des  srticks. 
itUMCu»  mNffnbres  prmment  part  à  celle  diattusami,  et  le  Bègkment 
adinHEmtKiittf  est  siàôftà  à  VuMaisiiié  àma  bs^  iemsi  swivafiis  : 
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RÈGLEMENT   ADMINISTRATIF. 

CHAPITRE  PREMIER. 

CONSTrrUTION     DE     LA   SOCIÉTÉ. 

Art.  I*'.  I.  Ia  Société  prend  le  titre  de  Société  météobologiqub  de 
Fiance  (i). 

S.  II.  Le  hU  de  la  Société  est  de  c<mc(mnr  à  Fav(mcefnent  de  la  Météorologie 
tt  de  la  Physique  terrestre ^  et  partictilièrement  de  faire  connaître  le  climat  de 
la  fronce^  tant  en  lui-même  que  dans  ses  rapports  avec  V  agriculture  y  V  hygiène 
et  les  arts  industriels^ 

3.  III.  Le  nombre  des  membres  de  la  Société  est  illimité. 

Les  Français  et  les  Etrangers  peuvent  également  en  faire  partie. 

Il  n'existe  aucune  distinction  entre  les  membres, 

4«  Pour  faire  partie  de  la  Société,  il  faut  s^être  fait  présenter  dans 
une  de  ses  séances  par  deux  membres  qui  auront  signé  la  présentation, 
avoir  été  proclamé  dans  la  séance  suivante  par  le  président,  et  avoir 
reçu  le  diplôme  de  membre  de  la  Société. 

5.  Le  diplôme  est  signé  par  le  président,  le  secrétaire  et  le  trésorier, 
et  porte  le  sceau  de  la  Société. 

6.  Le  trésorier  ne  remet  le  diplôme  qu'après  l'acquittement  du  droit 
d'entrée» 

CHAPITRE    II. 

ADMINISTRATION  DE   LA  SOCIÉTÉ. 

Art.  7.  IV.  La  Société  est  administrée  gratuitement  par  un  Bureau  et 
par  un  Conseil  dont  les  membres  du  Bureau  font  essentiettemtnt  partie. 

8.  X.  Aucun  fonctionnaire  n'est  immédiatement  rééligible  dans  les  mêmes 
fonctions. 

Le  président  sortant  ne  peut  être  élu  vice-président  qu'après  f  intervalle 
d'une  année. 

%.  Aucune  décision  administrative  ne  peut  être  prise  par  la  Société 
lorsque  le  nombre  des  membres  présents  est  moindre  que  le  quart  de 
celui  des  membres  résidants. 

(4)  Ltt  articles  en  caradères  îlaltqMS  ton!  ceux  àm  RègleneBt  coastttatir  adopté  dans  la 'séance 
en  4  4  déeembrc  4852.  Le  namèro  en  chiffres  romains  qni  se  Irourc  en  léle  de  chacan  de  ces  articles 
est  celai  qni  lui  correspoad  daas  ce  Règlement  copstitnlif. 
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CHAPITRE  III. 

DU    BUREAU. 

ABt.  10.  V.  Le  Burtau  est  composé  : 

d'un  président, 

de  quatre  vice-présidents, 

de  deux  secrétaires , 

de  deux  vice-secrétaires, 

d'un  trésorier, 

d'un  archiviste-bibliothécaire. 
il.  YI.  Le  président  et  les  vice-présidents  sont  élus  pour  une  année; 
Les  secrétaires  et  vice-secrétaires pour  deux  années; 
Le  trésorier  pour  trois  ans  ; 
L'archioiste-bihliothécaire  pour  quatre  ans, 

i2.  V!l.  Les  membres  du  Conseil  et  ceux  du  BureaUy  sauf  le  président,  sont 
élus  â  la  nuyorité  absolue  des  votes  exprimés. 

13.  L'élection  de  chaque  ordre  de  fonctionnaires  se  fait  au  scrutin 
secret^  sur  un  seul  bulletin^  et^  s'il  est  nécessaire^  au  moyen  de  trois 
tours,  dont  le  troisième  est  de  ballottage;  et,  dans  ce  cas,  à  égalité  de 
voix,  le  plus  âgé  l'emporte. 

14.  IX.  Le  président  est  choisi  à  la  pluralité  parmi  les  quatre  vice-prési- 
dents de  Cannée  précédente. 

Tous  les  membres  sont  appelés  à  participer  à  son  élection^  directement  ou 
par  correspondance. 

15.  Pour  l'élection  du  président,  tout  membre  qui  ne  peut  assister  à  la 
réunion  électorale  doit  envoyer  au  secrétaire,  avant  la  première  séance 
de  janvier,  son  suffrage  individuel,  dans  un  bulletin  cacheté  et  enfermé 
dans  une  lettre  signée  de  lui. 

Ce  bulletin  ne  peut  être  ouvert  qu'au  moment  du  dépouillement  du, 
scrutin. 

16.  Un  des  secrétaires  est  particulièrement  élu  pour  correspondre 
avec  l'Étranger. 

17.  Le  secrétaire  pour  la  France,  ou,  à  son  défaut,  l'un  des  vice -se- 
crétaires ou  le  secrétaire  pour  l'Étranger,  rédige  les  procès-verbaux  des 
séances  de  la  Société  et  du  Conseil,  dirige  la  publication  du  Bulletin  des 
séances  et  l'impression  des  Tableaux  météorologiques,  et,  en  général,  toutes 
les  publications  scientifiques  ou  administratives  de  la  Société,  sous  la 
surveillance  des  Commissions  d'impression  dont  il  fait  nécessairement 
partie. 

TOMB  I.  5 
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Sous  la  direction  du  président,  il  correspond  avec  toutes  personnes 
en  France  pour  ce  qui  concerne  les  travaux  ^et  les  affaires  de  la  Société, 
le  Conseil  et  les  Commissions  quand  besoin  est,  prépare  les  ordres  du 
jour  et  Teille  à  l'exécution  du  Règlement. 

i8.  Les  vice-secrétaires  sont  chargés  de  rédiger  un  BulMin  biblio- 
graphique contenant  les  titres  des  ouvrages,  et  mémoires  publiés  dans 
l'année,  sur  la  Météorologie  et  la  Physique  terrestre. 

19.  L'archiviste-bibliothécaire  est  chargé  de  la  garde  des  propriétés 
de  la  Société;  il  en  dresse  un  inventaire. 

n  a  sous  sa  direction  la  bibliothèque,  les  archives,  les  instruments  et 
les  collections.  H  en  forme  des  catalogues. 

Enfin,  il  a  sous  sa  garde  tous  les  documents  et  titres  appartenant  à  la 
Société,  à  l'exception  des  titres  financiers. 

20.  Les  secrétaires  et  les  membres  des  Commissions  d'impression 
ont  seuls  le  droit  d'emporter  des  livres  de  la  bibliothèque  hors  du 
local  de  la  Société.  Ils  ne  le  peuvent  faire  toutefois  sans  en  laisser  un 
reçu  sur  le  registre  tenu  à  cet  effet  par  l'archiviste,  et  doivent  les  rap- 
porter dans  la  quinzaine. 

21.  Le  trésorier  est  chargé  du  recouvrement  des  sommes  dues  à  la 
Société,  et  des  sommes  provenant  de  legs  ou  donations. 

U  tient  un  registre  des  recettes  et  des  dépenses,  que  tous  les  membres 
ont  droit  de  consulter. 
Il  a  sous  sa  garde  les  titres  financiers  appartenant  à  la  Société. 

22.  Le  trésorier  ne  peut  faire  aucuu  emploi  extraordinaire  des  fonds 
de  la  Société  sans  une  délibération  spéciale  du  Conseil. 

23.  Tous  les  trois  mois,  le  trésorier  présente  l'état  des  recettes  et  des 
dépenses. 

CHAPITRE  IV. 

DU  CONSBU.  ET  DES  COMMISSIONS 

Art.  24.  vu.  Lé  Conseil  est  composé  du  Bureau,  et  de  douze  membres  élus 
pour  trois  ans. 

Chacun  des  membres  du  Conseil  est  remplacé  après  trois  années  d'exercice, 
ou  lorsqu'il  est  appelé  à  faire  partie  du  Bureau  (1). 

25.  Le  président  convoque  le  Conseil  toutes  les  fois  que  les  affaires  de 
la  Société  le  demandent. 

(4)  Ditp0êitio%  iraniiMrt,  — Les  qvatra  memlmt  tortaiU  da  Coascil  leroal  déngnëi  ptr  le  lort 
pour  le<  nDDées  4854  el  4855. 


Dans  tous  les  cas,  il  est  tenu  de  le  réunir  sur  l'invitation  signée  de  trois 
membres  du  Conseil. 

26.  A  chaque  réunion  du  Conseil,  ses  membres  constatent  leur  pré- 
sence par  l'apposition  de  leur  signature  sur  un  registre  à  ce  destiné» 

Tout  membre  qui  n*y  assiste  pas  pendant  trois  séances  consécutives 
est  cefisé  démissionnaire.  Après  avoir  été  averti,  il  est  remplacé,  à 
moins  qu'il  ne  présente  des  excuses  valables. 

27.  Le  Conseil  ne  peut  prendre  de  décision  s'il  ne  réunit  au  moins 
sept  de  ses  membres. 

Sur  la  proposition  de  trois  membres,  le  vole  peut  avoir  lieu  au  scrutin 
secret. 

28.  Sur  la  demande  de  trois  membres  du  Conseil,  il  peut  être  fait 
appel  à  la  Société  des  décisions  qui  n'auraient  pas  été  prises  aux  deux 
tiers  des  voix  des  membres  présents. 

29.  Les  procès-verbaux  des  séances  du  Conseil  doivent  être  transcrits 
sur  un  registre  coté  et  paraphé  par  le  secrétaire.  Hs  doivent  être  écrits 
à  la  suite,  sans  aucun  blanc  ni  intervalle,  et  signés  par  le  président  et 
par  le  secrétaire  qui  a  tenu  la  plume.  Les  renvois  doivent  être  paraphés 
et  les  mots  rayés  doivent  être  approuvés. 

30.  Le  Conseil  se  réunit  dans  la  dernière  quinzaine  de  décembre  pour 
examiner  l'état  des  affaires  de  la  Société,  et  nommer  la  Commission  de 
comptabilité  chargée  spécialement  de  vérifier  la  gestion  du  trésorier, 
et  la  Commission  des  archives,  chargée  de  vérifier  celle  de  l'archiviste. 

Ces  deux  Commissions  ne  peuvent  être  composées  de  moins  de  trois 
membres,  et  elles  font  leur  rapport  dans  la  dernière  séance  de  janvier. 

31 .  Le  Conseil  élit  annuellement  à  la  même  époque  deux  Commis- 
sions permanentes  d'impression,  chacune  de  trois  membres.  Tune 
pour  la  publication  du  Bulletin  des  séances,  et  l'autre  pour  l'impression 
des  TaMeaux  mitéoroiogtquen. 

Indépendamment  de  ces  trois  membres,  les  deux  secrétaires  et  les 
deux  vice-secrétaires  font  essentiellement  partie  de  ces  deux  Com- 
missions. 

Les  noms  des  sept  membres  qui  composent  la  seconde  Commission 
sont  imprimés,  dans  chaque  Annmire  (1),  après  le  titre  de  la  deuxième 
partie,  ainsi  que  les  noms  des  autres  membres  qui  auraient  participé 
à  cette  rédaction. 

32.  La  Commission  de  publication  du  Bulletin  prononce  sur  l'insertion 
textuelle  ou  par  extrait  ou  analyse,  dans  le  Bulletin,  des  mémoires  ou 

tl)  t'ny.  TtriieU  ht. 
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notes  lus,  et  des  communications  verbales  faites  à  la  Société.  Elle  veille 
à  ce  qu'il  ne  s'y  introduise  rien  d'étranger  à  l'intérêt  de  la  science. 

33.  La  Commission  d'impression  des  Tableaux  météorologiques  fait  les 
rapports  qui  lui  sont  demandés  par  le  Conseil  sur  les  manuscrits 
dont  l'impression  est  proposée.  Le  Conseil  statue  sur  ces  rapports;  le 
vote  a  lieu  au  scrutin  secret. 

Pour  tous  les  travaux  dont  l'impression  aura  été  adoptée^  la  Commis- 
^on^  sur  les  indications  du  secrétaire^  vérifie  l'exactitude  des  moyennes 
et  des  réductions  envoyées  par  les  auteurs  des  observations. 

Elle  pourra  s'adjoindre^  dans  ce  travail  de  révision  ^  les  membres 
qui  offriraient  leur  coopération. 

34.  Dans  le  cas  où  l'un  des  membres  d'une  des  deux  Commissions  d'im- 
pression aurait  lui-même  un  travail  en  cours  de  publication^  il  ne  peut 
prendre  part  aux  travaux  de  la  Conunission  à  laquelle  ressortit  son  mé- 
moire, tant  que  durera  l'impression  de  ce  mémoire. 

35.  Les  membres  sortants  de  la  Commission  d'impression  du  Bulletin 
ne  peuvent  être  immédiatement  réélus  membres  de  la  même  Commis- 
sion après  trois  ans  consécutifs  d'exercice. 

Les  membres  sortants  de  la  C40mmission  d'impression  des  Tableaux 
météorologiques  ne  peuvent  être  immédiatement  réélus  membres  de  la 
même  Commission  après  cinq  ans  consécutifs  d'exercice. 

36.  Les  membres  des  Commissions  peuvent  être  pris  indistinctement 
dans  la  Société  ou  dans  le  Conseil. 

Leur  choix  est  soumis  à  l'approbation  de  la  Société  dans  la  première 
séance  de  janvier. 

37.  Les  membres  des  Commissions  qui  ne  feraient  pas  partie  du  Con- 
seil sont  appelés,  avec  voix  consultative,  à  toutes  les  délibérations  du 
Conseil  relatives  à  leurs  attributions. 

38.  Tout  membre  d'une  Commission  qui  n'a  pas  assisté  à  ses  réunions 
pendant  trois  séances  consécutives  est  censé  démissionnaire.  Après 
avoir  été  averti,  il  est  remplacé,  à  moins  qu'il  ne  présente  des  excuses 
valables. 

CHAPITRE  V. 

DE  LA  TENUE  DES  SÉANCES. 

Ait.  39.  Xf .  La  Société  tient  ses  séances  à  Paris  de  novembre  d  juillet. 
40.  La  Société  se  réunit  deux  fois  par  mois.  II  y  a  par  exception  trois 
séances  dans  le  mois  de  janvier.  La  première  est  consacrée  spécialement 
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aux  élections  pour  le  remplacement  des  membres  sortants  du  Bureau 
et  du  Conseil. 

Le  tableau  des  jours  de  réunion  est  imprimé  sur  la  couverture  de 
VAnnuaire, 

li .  Les  membres  sont  conyoqués  à  domicile  pour  la  première  séance 
de  novembre,  les  séances  d'élections  et  celle  des  comptes-rendus  de 
l'année. 

42.  Pour  assister  aux  séances,  les  personnes  étrangères  à  la  Société 
doivent  être  introduites  chaque  fois  par  un  de  ses  membres. 

43.  La  présence  du  président  ou  d'un  des  vice-présidents,  assisté  d'un 
des  secrétaires  ou  vice-secrétaires,  suffit  pour  constituer  le  Bureau  à 
chaque  séance. 

En  cas  d*absence  du  président  et  des  vice-présidents ,  le  trésorier,  ou, 
à  son  défaut,  l'archiviste  occupe  le  fauteuil;  et,  en  cas  d'absence  des 
secrétaires  et  vice-secrétaires,  le  président  du  jour  désigne  un  des  mem- 
bres du  Conseil  pour  en  remplir  les  fonctions. 

En  cas  d'absence  de  tous  les  membres  du  Bureau,  les  fonctions  de 
président  sont  remplies  par  le  plus  âgé  des  membres  du  Conseil  présents 
à  la  séance,  et  celles  de  secrétaire  par  le  plus  jeune. 

44.  Les  procès-verbaux  des  séances  sont  rédigés  dans  l'intervalle 
d'une  séance  à  l'autre. 

45.  Chaque  séance  commence  par  la  lecture  du  procès-verbal  de  la 
séance  précédente  et  de  l'ordre  du  jour. 

Le  procès-verbal  de  la  séance  qui  précède  les  vacances  de  la  Société 
est  soumis  seulement  à  l'approbation  du  Conseil. 

Les  lectures  faites  par  les  membres  de  la  Société  ont  lieu  dans  l'ordre 
de  leur  inscription,  et  les  communications  des  personnes  étrangères  à 
la  Société  après  celles  des  membres,  sauf  les  cas  d'urgence  qui  seront 
appréciés  par  le  Bureau. 

46.  Les  membres  de  la  Société  ne  peuvent  lire  devant  elle  aucun  ou- 
vrage déjà  publié. 

47.  Les  membres  qui  ont  fait  des  communications  verbales,  ou  pris 
part  aux  discussions,  peuvent  remettre  des  notes  au  secrétaire  pour  la 
rédaction  du  procès-verbal. 

48.  Aucune  communication  ou  discussion  ne  peut  avoir  lieu  sur  des 
objets  étrangers  à  la  Météorologie  ou  aux  sciences  qui  s'y  rattachent. 

49.  Il  ne  peut  être  question,  dans  les  séances,  d'aucun  objet  relatif  à 
l'administration  ciue  sur  la  demande  du  Conseil. 

Toutes  les  observations  relatives  à  l'administration  sont  adressées  par 
écrit  au  président^  qui  en  réfère  au  Conseil  à  sa  plus  prochaine  séance. 


ti  miUMns 


VI. 

DES   PCBLIGATIOXS. 


An.  90.  lU.  Im  ScMié  eatÊrOme  nx  progrès  de  U  Méiéendogie  par 
iei  pmUitmticms  et  par  des  eneaaragemtnU. 

51.  XiU*  Un  reeaeil  périodique  des  traoamx  de  la  Société  est  déiivré  gra- 
tuitememt  à  chaque  uicuére. 

M.  CereciM»!  porte  te  titre  &Ammaire  de  la  Société  fmétéarologîqm  de 
France.  Il  ert  imiNrimé  anx  frais  de  la  Société  dans  te  format  grand  in-8* 
de  VAwKmârt  météorologiqut  de  la  France  et  peut  être  échangé  contre 
d'autres  publications  sctentifiques  :  il  ne  peut  être  Tendu  anx  personnes 
étrangères  à  la  Société  qu'au  prix  de  la  cotisation  annueDe. 

53.  VAmmaire  est  divisé  en  deux  parties. 

La  première,  intitulée  Bulletin  de*  téameee,  contient  les  procès-Tertianx 
des  séances  de  la  Sociéte ,  les  mémoires  et  communications  verbales  ou 
écrites  qui  lui  ont  été  fuies,  des  analyses  d'ouvrages  étrangers  rédigées 
par  Tun  des  secrétaires  ou  par  d'autres  membres  de  la  Sociéte,  un  Bul~ 
letin  bibliographique  rédigé  par  les  Tice^^ecrétaires,  et  les  décisions  du 
Conseil  qui  peuvent  être  d'un  intérêt  général  pour  les  membres  de  la 
Sociéte. 

La  deuxième  partie  est  consacrée  aux  TMcobux  mêtéorotoqiques ,  et 
peut,  en  outre,  contenir  les  tables  usuelles  et  les  instructions  dont  Tini- 
pressimi  aurait  éte  votée  par  le  GonseQ. 

54.  Le  Bulletin  des  séances  paraît,  autant  que  possible,  au  commence- 
ment de  chaque  mois,  de  décembre  à  juillet. 

Les  Tableaux  météorologiques  paraissent  dans  les  quatre  premiers  mois 
de  Tannée  suivante. 

55.  Les  mémoires,  notes  ou  extraits  lus  à  la  Sociéte,  de  même  que  tes 
observations  verbales  rédigées  ensuite  par  leurs  auteurs,  doivent  être 
remis  au  secrétariat  dans  la  quinzaine  qui  suit  la  séance  où  la  commu- 
nication a  éte  faite.  A  défaut  de  remise  dans  ce  délai,  il  est  passé  outre  à 
l'impression  du  Bulletin  des' séances,  et  ces  mémoires,  notes  ou  extraits 
prennent  un  rang  de  publication  postérieur. 

56.  Les  membres  n'ont  droit  de  recevoir  que  les  volumes  des  années 
de  V Annuaire  pour  lesquelles  ils  ont  payé  leur  cotisation.  Toutefois,  les 
volumes  correspondant  aux  années  antérieures  à  leur  entrée  dans  la 
Sociéte  leur  sont  cédés  à  un  prix  déterminé  par  le  Conseil. 

57.  Les  auteurs  de  notes,  mémoires  ou  séries  météorologiques  insérés 
dans  l'Annuaire  et  contenant  au  moins  im  quart  de  feuille,  peuvent  oh- 
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tenir  la  remise  gratuite  de  quatre  épreuves  de  ces  communications  en 
en  faisant  au  secrétariat  la  demande  ayant  l'impression. 

58.  Quelle  que  soit  la  longueur  des  notes,  mémoires  ou  séries  météo- 
rologiques insérés  dans  V Annuaire,  les  auteurs  pourront  en  faire  faire,  à 
leurs  frais,  un  tirage  à  part  de  cinquante  exemplaires  au  plus. 

L'exercice  de  cette  faculté  est  soumis  aux  conditions  suivantes  : 

1*  L'auteur  qui  voudra  en  profiter  devra  en  faire  la  déclaration  ex- 
presse et  par  écrit  en  tête  de  son  manuscrit. 

2*  fl  devra  s'entendre  directement  avec  Timprimeur  pour  le  rema- 
niement de  la  composition  et  le  paiement,  conformément  aux  conditions 
énoncées  dans  le  traité  passé  entre  la  Société  et  Timprimeur. 

3"*  Le  tirage  à  part  devra  rester  entièrement  conforme  au  texte  de 
VAnnuairiB.  Il  ne  pourra  être  remis  à  l'auteur  que  huit  jours  après  la 
publication  de  la  partie  de  V Annuaire  contenant  le  mémoire. 

4*  Le  (àux-titre  devra  porter  :  Extrait  de  l'Annuaire  de  la  Société  météo» 
rologique  de  Premce. 

59.  Un  membre  du  Conseil  ne  peut  assister  à  la  délibération  et  au  vote 
qui  ont  pour  objet  un  mémoire  dont  il  est  l'auteur;  mais  il  peut  aupara- 
vant donner  au  Conseil,  à  ce  si^et,  les  explications  qu'il  juge  conve* 
nables.  Cettç  faculté  appartient  également  à  tout  membre  de  la  Société. 

60.  Les  manuscrits  déposés  au  secrétariat  et  non  encore  publiés  ne 
peuvent  être  communiqués  ou  remis  qu'à  leurs  auteurs  et  aux  per- 
sonnes qu'ils  auront  autorisées  à  en  prendre  communication. 

61 .  La  Société  reçoit  les  mémoires  en  langue  étrangère  encore  inédits, 
et  le  Conseil  en  autorise,  s'il  le  juge  convenable,  la  traduction  et  la  pu- 
blication, approuvées  par  le  Conseil. 

62.  Les  travaux  envoyés  par  des  personnes  qui  ne  font  point  partie 
de  la  Société  peuvent  être  publiés  sur  le  rapport  des  Commissions  d'im- 
pression. 

63.  Un  travail  en  cours  d'impression  dans  V Annuaire  ne  peut  plus 
être  retiré  par  son  auteur,  à  moins  d'une  autorisation  spéciale  du 
Conseil,  et,  dans  ce  cas,  les  frais  faits  jusqu'à  ce  moment  seront  à  la 
charge  de  l'auteur. 

.  64.  Le  manuscrit  des  observations  météorologiques  publiées  daus  la 
deuxième  partie  de  l' Annuaire  est  déposé  dans  les  archives,  et  la  minute 
n'en  peut  plus  être  retirée  par  l'auteur.  Ces  observations  manuscrites 
sont  cataloguées  et  reliées  par  les  soins  de  l'archiviste,  et  le  numéro 
d'ordre  qui  leur  correspond  dans .  le  catalogue  est  indiqué  en  tête  de 
leur  publication  dans  Y  Annuaire. 
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Ces  dispositions  s'appliquent  également  aux  manuscrits  qui  auront 
été  reproduits  intégralement^  et  à  ceux  qui  n'auront  pu  être  publiés  que 
par  extrait. 

GBAPITRE  VII. 

DBS  PROPRIÉTÉS^   DES  REVENUS  ET  DES  DÉPENSES  DE  LA  SOCIÉTÉ. 

Art.  65.  XIV.  La  Société  forme  une  bibliothèque  et  de$  collectiong. 

Elle  centralise  et  coordonne  dam  ses  archives  les  documents  manuscrits  qui 
lui  sont  transmis, 

66*  IV.  Les  dons  faits  à  la  Société  sont  inscrits  au  Bulletin  de  ses 
séances^  avec  le  nom  des  donateurs, 

67.  Les  instruments  ou  objets  quelconques  envoyés  à  Tappui  des  mé- 
moires sont  considérés^  par  ce  fait  seul^  comme  donnés  à  la  Société^  à 
moins  que  les  auteurs  n'aient  exprimé  formellement ,  lors  de  l'envoi, 
une  volonté  contraire,  ou  que  les  mémoires  n'aient  pu  être  publiés  par 
la  Sociétés 

68.  Les  membres  qui  cessent  de  faire  partie  de  la  Société  ne  peuvent 
réclamer  aucune  part  dans  ses  propriétés. 

69.  XVI.  Chaque  membre  paie  :  i^  un  droit  d'entrée;  ^  une  cotisation  an- 
nuelle. 

Le  droit  d'entrée  est  fixé  à  la  somme  de  20  francs. 

Ce  droit  pourra  être  augmenté  par  la  suite^  mais  seulement  pour  les^membres 
à  élire, 

La  cotisation  annuelle  est  invariablement  fixée  à  30  francs. 

La  cotisation  annuelle  peut^  au  choix  de  chaque  membre^  être  remplacée  par 
une  somme  de  300  francs  une  fois  payée. 

70.  Gbaque  membre  paie  la  cotisation  annuelle  à  partir  dii  i*'  jan- 
vier de  l'année  où  il  a  été  élu..  11  a  droit,  en  retour,  à  recevoir  inté- 
gralement V Annuaire  de  cette  année. 

7i.  La  cotisation  annuelle  est  due  par  les  membres  de  la  Société  jus- 
qu'au jour  où  ils  ont  reçu  V Annuaire  sans  envoyer  leur  démission. 
*  Dans  le  cas  où,  après  un  avis  du  trésorier,  un  membre  se  trouverait 
débiteur,  au  !«' janvier,  d'une  année  de  cotisation,  s'il  réside  en  France, 
et  de  deux  années,  s'il  demeure  à  l'Étranger,  V Annuaire  cessera  de  lui 
être  envoyé. 

Si,  sur  un  nouvel  avis  du  trésorier,  qui  lui  sera  adressé  dans  le  cou- 
rant de  l'année  suivante,  il  ne  satisfait  pas  au  paiement,  il  cessera  de 
faire  partie  de  la  Société  et  sera  rayé  de  la  liste  de  ses  membres. 

7%.  XVIf .  La  Société  règle  annuellement  le  budget  de  ses  dépenses. 
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Dans  la  première  séance  de  chaque  année^  le  compté  détaillé  4e$  recettes  et 
des  dépenses  est  soumis  à  V approbation  de  la  Société. 
Ce  compte  est  publié  dans  le  Recueil  des  travaux  de  la  Société. 

73.  Les  dépenses  sont  divisées  en  ordinaires  et  extraordinaires. 

Les  dépenses  ordinaires  se  composent  du  loyer^  des  contributions,  des 
frais  de  bureau  et  d'impression,  des  frais  d'entretien  des  meubles  et  du 
local,  et  du  port  des  lettres  et  paquets  adressés  à  la  Société. 

Les  dépenses  extraordinaires  sont  votées  par  la  Société  sur  la  propo- 
sition du  Conseil. 

74.  La  Société  se  charge  de  l'envoi  gratuit  de  V Annuaire^  de  Tafiftpan- 
chissement  des  lettres  relatives  aux  publications,  des  lettres  de  convo- 
cation et  des  avis  imprimés. 

75.  La  Société  ne  s'engage  jamais  dans  aucune  dépense  excédant  son 
avoir. 

76.  XVIII.  En  cas  de  dissolution^  tous  les  membres  de  la  Société  sont  ap- 
pelés à  décider  de  la  destination  qui  sera  donnée  à  ses  proptHétés. 


Séance    du    15   février    1853. 

l^résidence  de  M.  Oausst. 

M.  Ch.  S.-C:.  Deville,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de  la 
dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

ACTES  DE  LA   SOCIÉTÉ. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  précédente  séance,  le  pré- 
sident proclame  membres  de  la  Société  : 
MM. 

Le  docteur  Carrière,  à  Frohsdorf  (Autriche),  présenté  par  MM.  Bra- 
vais et  Ch.  Martins; 

Triger,  ingénieur  civil  au  Mans  (Sarlhe),  présenté  par  MM.  Ch.  S.-CI 
Deville  et  de  Yerneuil. 

Les  nominations  des  diverses  Commissions  pour  l'année  1853,  faites 
par  le  Conseil  dans  sa  séance  du  9  février,  sont  adoptées  successivement 
par  la  Société. 
Ces  Commissions  sont  composées  de  la  manière  suivante  : 
l""  Commission  du  Bulletin  :  (outre  les  deux  secrétaires  et  les  deux 
vice-secrétaires),  MM.  d'Archiac,  Edmond  Becquerel,  Maissiat; 
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S*  Commission  des  Tableaux  météorologiques  :  [outre  les  deux  se- 
crétaires et  les  deux  vice-secrétaires),  MM.  de  Tessan^  Walfbidin, 
Viquesfcbl; 

3*  Commission  des  Archives  :  MM.  H.  de  Vu^lenbuve  ,  Gounblus  , 
Gdérard; 

4"  Commission  de  ComptabiUié  :  MM.  de  YERNEtiL,  de  la  Roquette, 
Brèguet. 

La  Société  décide,  sur  la  demande  du  Conseil,  que,  pendant  le  cours 
de  l'année  1853,  elle  ne  tiendra  de  séances  régulières  qu'une  fois  par 
mois,  sauf  à  autoriser  le  secrétaire  à  convoquer,  s'il  y  avait  lieu,  les 
membres  en  séance  extraordinaire. 

Elle  adopte  ensuite  les  jours  suivants,  choisis  par  le  Conseil,  pour  ses 
séances  ordinaires  de  4853. 

Mardi,  8  mars. 
Mardi,  12  avril. 
Mardi,  10  mai. 
Maixli,  14  juin. 
Mardi,  1S  juillet. 
Mardi,  8  novembre. 
Mardi,  13  décembre. 

M.  Cil.  S.-C.  Deyille,  secrétaire,  lit  un  Exposé  de  la  fondation  et  des 
progrès  de  la  Société.  Cet  exposé  est  imprimé  en  tête  du  présent  volume. 

dons  faits  a  la  société. 

La  Société  reçoit  : 

De  la  part  de  MM.  Haeghens,  Ch.  Martins  et  Ad.  Bérigny  :  Annuaire 
mitéorologique  de  la  France,  pour  1849,  pour  1850  et  pour  1851, 3  volumes, 
grand  in-8«,  avec  planches  et  tableaux  météorologiques.  Paris,  Gaume 
frères. 

De  la  part  de  M.  A.  Bravais  :  1"  Notice  sur  l'arc-en  ciel,  suivie  d^imtruc- 
tions  sur  l* observation  de  ce  phénomène;  in-8, 24  pages.  Versailles,  1848. 

—  2«  Observations  sur  les  phénomènes  crépusculaires;  in-8,  24  pages.  Ver- 
sailles, 1850. 

—  3*'  Notice  sur  les  halos,  suivie  d'instructions  sur  l'observation  de  ces  phé- 
nomènes;  in-8,  40  pages.  1  pi.  Versailles,  1851. 

—  4*  Notice  sur  le  mirage;  in-8,  50  pages.  Versailles,  1852. 

De  la  part  de  M.  Daussy  :  1»  Mémoire  sur  les  marées  des  côtes  de  France  ; 
in-8, 16  pages.  Paris. 
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—  !•  Second  mémoire  sur  les  marées  des  côtes  de  Frcuice;  in-H,  22  pages. 
Paris,  1818. 

—  3«  Sur  l'influence  de  la  pression  atmosphérique  sur  le  niveau  moyen  de  la 
mer;  iii-8, 16  pages.  Paris,  1839. 

De  la  part  de  M.  le  commandant  Delcros  :  Notice  sut*  le  rapport  fait  en 
18551 ,  a  l'académie  de  Munich,  par  M.  Lammt,  sur  l'hypsométrie  et  la  météo- 
rologiede  la  Bavière  ;  in-12,  16  pages.  Bruxelles,  1852. 

De  la  part  de  M.  Deville  (Ch.  Sainte-Claire)  :  1*  Voyage  géologique  aux 
Antilles  et  aux  îles  de  Ténériffe  et  de  Fogo;  in-4,  V%  2%  3',  4-  et  5«  livrai- 
sons, avec  atlas  et  séries  météorologiques.  Paris,  1847-1852,  chez  Gide  et 
J.  Baudry. 

—  2*  Annuaire  des  eaux  de  la  France  ;?ottr  1851  ;  in-4,  315  pages.  Paris, 
1851,  imprimerie  pationale. 

De  la  part  de  M.  J.  Foumet  :  1«  Sur  V invention  du  thermomètre  centigrade 
à  mercurcy  faite  à  Lyon^  par  M,  Christin;  in-8,  17  pages.  Lyon,  1845. 

—  2«  Observations  météorologiques  faites  à  Saint  Rambert  en  Bugez  (Ain)^ 
par  M.  Sauvanau,  publiées  par  M,  Foumet;  in-8,  64  pages.  Lyon,  1852. 

—  3"  Résumé  des  obse7wations  recueillies  en  1851  par  les  soins  de  la  Com- 
mission hydrométrique  de  Lyon;  in-8,  8  pages.  1  tableau.  Lyon,  1852. 

CORRESPONDANCE. 

Le  secrétaire  donne  lecture  de  la  lettre  suivante  qui  est  adressée  par 
M.  Haeghens,  secrétaire  pour  l'étranger  : 

Il  existe  dans  les  dépendances  de  rancien  Institut  agronomi(pie  de  Versailles 
quelques  pièces  situées  dans  des  mansardes  et  disposées  pour  servir  d'obser- 
vatoire météorologique.  Ce  petit  étaMissement,  fondé  par  les  soins  de  M.  le 
comte  de  Gasparin,  alors  qu'il  était  commissaire  général  près  cet  Institut, 
me  fut  conûé  par  notre  savant  collègue  pour  y  faire  les  observations. 

Le  décret  du  24  septembre  1852,  qui  supprima  Tlnstitut  agronomique,  n'in- 
terrompit point  les  observations  commencées  le  !•»  janvier  de  cette  même 
année,  et,  sur  ma  demande,  le  ministre  de  Tintérieur,  de  Tagriculture  et  du 
commerce  voulut  bien,  par  lettres  en  date  des  1^'  octobre  et  30  novembre, 
urautoriser  à  conserver  temporairement  le  local  et  les  instruments  qui  restaient 
à  Tobservaloire,  une  partie  d'entre  eux  et  des  plus  précieux,  un  chronomètre 
et  un chronographe  deBréguet,  un  cercle  à  réflexion,  un  pyrhéliomèire,  un 
actinomètre  à  duvet  de  cygne,  ayant  été  retirés  pour  être  distribués  dans  les 
écoles  régionales. 

Dans  les  premiers  temps  qui  suivirent  le  décret  de  suppression  qui  ordon- 
nait aussi  la  répartition  des  collections,  je  m'empressai  de  remplacer  par  des 
instruments  qui  m'appartenaient  ceux  que  je  prévoyais  devoir  m'étre  i^etirés, 
n'ayant  d'autre  espoir  que  de  conserver  le  local. 
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Si  j'acceptai  remploi  de  préposé  aux  observations,  c'est  que  je  croyais  en- 
ti^evoir  enfin  c«tte  stabilité  si  essentielle^  si  indispensable  aux  observations 
météorologiques^  et  que  je  voyais  se  continuer  pendant  de  longues  années  la 
série  triboraire  que  notre  collègue  M.  Bérigny  et  moi,  faisons  à  Versailles 
depuis  cinq  ans.  Ces  observations^  faites  antérieurement^  me  semblaient  être 
d'une  incontestable  utilité  pour  les  travaux  futurs  de  l'Institut  agronomique. 
Mais  cette  espérance  aujourd'hui  est  détruite  ;  les  bâtiments  qui  dépen- 
daient du  ministère  de  Tintériéur  ressortissent  aujourd'hui  du  ministère 
d'État;  et  je  ne  dois  qu'à  la  bienveillante  influence  de  noire  secrétaire^ 
M.  Deville,  de  conserver  l'observatoire. 

Ces  anciennes  Écuries  du  Roi  vont  prochainement  recevoir  une  nouvelle 
destination.  11  £aut  donc  faire  de  nouvelles  démarches  et  redoubler  d'efforts 
pour  obtenir  du  ministère  d'État  l'autorisation  spéciale  de  conserver  un  em- 
placement si  convenable^  peu  étendu^  et  si  bien  disposé  pour  y  faire  les  ob- 
servations météorologiques. 

La  Société  météorologique  de  France,  quoique  d'une  création  récente,  jouit 
déjà  d'une  grande  importance  scientifique  qu'elle  doit,  sans  nul  doute,  aux 
hommes  éminents  qui,  de  tous  les  points  de  la  France,  se  sont  empressés  de 
lui  donner  leur  appui.  La  nature  de  ses  travaux,  les  recherches  qu'elle  peut 
désirer  d'entreprendre  exigent  un  observatoire  dont  les  frais  d'installation, 
d'achats  d'instruments,  etc.,  seraient  assez  considérables.  Or,  cet  obser- 
vatoire existe  à  Versailles,  lieu  bien  préférable  à  Paris  pour  les  observations 
météorologiques.  11  est  muni  d'excellents  instruments  qui  sont  observés  six 
fois  par  jour,  et  où  se  continue  la  septième  année  d'observations  dont  il  est 
parlé  ci-dessus.  Si  la  Société  voulait  considérer  cet  observatoire  comme 
lui  appartenant,  M.  Haeghens  n'étant  que  son  délégué  chargé  des  observa- 
tions, alors  je  ne  doute  pas  un  seul  instant  que  le  ministre  compétent,  sur  la 
demande  que  lui  adresserait  la  Société,  ne  s'empresse  de  lui  accorder  la  jouis- 
sance indéfinie  des  mansardes  qui  forment  l'observatoire. 

Si  la  Société  accueillait  favorablement  cette  proposition,  je  me  trouverais 
heureux  de  pouvoir  lui  faire  hommage  de  quelques  instrumente  de  météoro- 
logie que  je  possède  et  qui  fonctionnent  à  l'observatoire. 

Je  joins  ici  la  liste  des  instrumente  que  j'offire  de  mettre  ainsi  à  la  dispo- 
sition de  la  Société,  et  la  liste  de  ceux  qui  m'ont  été  confié»  par  le  ministre  et 
qui  proviennent  de  l'ancien  Institut  agronomique.  Tous  ces  instruments  for- 
ment un  ensemble  d'une  incontestable  utilité  pour  la  science. 

Versailles,  ce  14  février  1853. 

HAEGHKKS, 

Membre  de  la  Société  méldorologique  <1c  France, 
«•crMairc  pour  l'Élniiigcr. 


Celle  note  est  renvoyée  à  Tcxamen  du  GonseiL 

M.  Viquesnel  communique  Texirait  suivant  d'une  lettre  de  M.  Boué^ 
écrite  de  Vienne  (Autriche),  le  H  février  coiirant  : 
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Là  Météorologie  est  une  soîence  à  laquelle  je  prends  le  plus  vif  intérêt; 
aussi  mon  plus  grand  désir  serait  de  me  faire  inscrire  au  nombre  des  membres 
fondateurs  de  votre  nouvelle  Société.  Diverses  circonstances  m*empèchent  de 
suivre  mon  peucbant;  mais  je  me  propose  un  peu  plus  tard  de  demander 
mon  admission.  En  attendant,  voici  quelques  nouvelles  qui  me  paraissent  de 
nature  à  intéresser  la  Société  météorologique  de  France. 

Vienne  aura  désormais  des  comptes  rendus  comprenant  toutes  les  branches 
de  la  Météorologie.  M.  Kreil ,  directeur  de  Flnstitut  impérial  et  royal  météo- 
rologique, membre  de  votre  Société,  et  M.  Pritsch,  son  assistant,  ont  fait  leurs 
preuves  à  Prag  et  ailleurs.  Ce  dernier  vient  de  lire  à  TAcadémie  un  nouveau 
mémoire  sur  les  phénomènes  périodiques  de  la  végétation  de  quelques  cen« 
taines  de  végétaux.  Ce  travail,  qui  traite  d'observations  minutieuses  et  de 
longue  haleine,  va  être  imprimé. 

L'Institut  météorologique  a  adopté  le  principe  de  rétablissement  d'un  ob- 
servatoire météorologique  par  150  milles  carrés  de  superficie.  Ije  nombre  des 
stations  de  Tempire,  qui  était  de  59,  s'élève  maintenant  à  45,  et,  d'après 
celte  décision,  sera  porté  à  96  au  moins. 

Les  publications  de  l'Institut  météorologique  s'impriment  séparément,  et 
en  partie,  dans  les  Mémoires  et  le  Bulletin  de  l'Académie. 

coimiimiCATioNs. 

M.  Walferdin  fait  la  communication  suivante  : 

Sur  le  thermomètre  hypiométrique  à  chambre  intermédiaire ,  profiosé  par 

M.  Walferdin. 

Les  membres  de  la  Société  météorologique,  qui  font  depuis  longtemps  partie 
delà  Société  géologique,  se  rappelleront  peut-être  que  j'ai  présenté,  il  y  a  une 
douzaine  d*années,  à  cette  dernière  Société,  le  modèle  d'un  thermomètre  hyp- 
sométrique  (1)  auquel  je  suis  parvenu  à  ne  donner  qu'une  très-petite  dimen- 
sion, afin  d'en  rendre  l'application  plus  facile. 

Avant  de  décrire  cet  instrument,  je  rappellerai  que,  pour  que  le  thermo- 
mètre puisse  être  utilement  employé  à  la  détermination  des  hauteurs,  il 
doit  porter  le  point  de  zéro  et  celui  d'ébuUition  de  l'eau  sous  760**""  de 
mercure. 

Les  résultats  étant  d'autant  plus  certains  qu'il  indique  une  plus  petite 
fraction  de  degré,  il  était  à  désirer  que,  par  exemple,  il  permit  d'apprécier  , 
autant  que  possible,  la  centième  partie  d'un  degré  centésimal. 

Enfin  il  est  nécessaire  qu'il  plonge  entièrement  dans  la  colonne  de  vapeur 
qui  se  dégage  de  l'eau  en  ébullition,  jusqu'au  niveau  que  le  mercure  atteint 
dans  la  tige  à  cette  dernière  température. 

{\)  \a.  figure  en  a  été  Tcproduile,  avec  celles  des  autres  (bcrmomèlrcs  è  grande  marche  que  j*at 
f>roposé<,  ilaiib  la  planche  annexée  k  la  pa({e  I2i  du  Bullelin  de  la  Sociélé  géologiqnn  (I.  Xlll,  18  il), 
^1  ilin&  le  lableau  u*  2  dtt  résumé  du  cours  de  physique  île  Técolc  pohiocbniquc,  par 
M.  Càbarl. 
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Oïl  voit  que,  pour  fiatisfaire  à  l'ensemUe  de  ces  conditions,  Tinstrument 
doit  donner  des  degrés  d'une  grande  longueur,  sans  que,  cependant,  celle  de 
sa  tige  soit  un  obstacle  à  ce  que  la  colonne  de  vapeur  se  maintienne  constam- 
ment à  la  température  d'ébullition  de  Teau,  au  milieu  des  causes  de  pertur- 
bation qu'occasionne  le  refroidissement  de  l'atmosphère  à  des  stations  de  plus 
en  plus  élevées. 

Il  faut,  en  un  mot,  raccourcir,  autant  que  possible,  la  tige  du  thermomètre, 
et,  ce  qui  semble  contradictoire,  allonger  en  même  temps  l'espace  correspon- 
dant à  la  valeur  du  degré. 

Tel  était,  en  effet,  le  problème  à  résoudre  pour  que  le  thermomètre  pût  être 
appliqué  avec  certitude  et  facilité  à  la  détermination  des  hauteurs. 

Pour  obtenir  de  longs  degrés  sur  une  tige  très-courte  qui  indique  le  zéro  et 
le  point  d'ébuUition  de  Teau,  j'ai  séparé,  au  moyen  d'une  chambre  intermé- 
diaire, la  tige  de  mon  thermomètre  hypsométrique  en  deux  parties,  dont  cha- 
cune porte  une  échelle  arbitraire  gravée  sur  la  tige  ell&-mème. 

La  première  de  ces  échelles  est  destinée  à  la  vérification  du  zéro,  et  la  se- 
conde à  l'indication  des  points  d'ébullition  de  Teau  aux  différentes  stations  où 
l'instrument  doit  être  mis  en  expérience. 

Le  mercure,  dilaté  d^uis  le  point  où  cessent  les  divisions  de  Téchelle  infé- 
rieure, sa  trouve  ainsi  renfermé,  lorsque  commence  l'observation  hypsother- 
mométrique,  dans  la  chambre  intermédiaire,  et  il  n'en  sort,  pour  entrer  dans 
la  tige  au  niveau  des  divisions  de  l'échelle  supérieure,  qu'à  la  température 
la  plus  basse  d'ébullition  de  l'eau. 

On  remarquera  que  cette  chambre  intermédiaire  a  la  forme  d'une  olive  ef- 
filée à  ses  extrémités,  pour  qu'en  se  dilatant  le  mercure  en  remplisse  complè- 
tement la  capacité. 

La  cuvette  ou  le  réservoir  de  l'hypsothermomètre  en  cristal,  que  je  mets  sous 
les  yeux  de  la  Société,  est,  comme  on  le  voit,  d'un  très-petit  volume,  et 
a'a  que  25  millimètres  de  longueur  sur  7  de  diamètre;  la  longueur  de  l'é- 
chelle inférieure  est  de  20  millimètres  seulement,  et  celle  de  l'échelle  supé- 
rieure de  140  millimètres. 

Le  degré  centésimal  n'égale  pas  moins  de  18  millimètres  dans  cet  Instru- 
ment, quoique  sa  longueur  totale  n'excède  pas  210  millimètres. 

Enfin,  pour  que  la  lecture  en  soit  faite  à  la  station  la  plus  élevée,  la  colonne 
de  vapeur  n'a  pas  besoin  d'avoir  plus  de  90  millimètres  de  longueur,  et  Ton 
voit  combien  il  devient  facile,  au  moyen  de  l'appareil  à  ébullition  le  plus  sim- 
ple, et  surtout  de  la  plus  petite  dimension,  de  mettre  cette  colonne  de  va- 
peur &  l'abri  des  causes  d'erreur  qui  peuvent  provenir  du  refroidissement  de 
l'atmosphère  à  la  hauteur  à  laquelle  on  expérimente. 

Une  série  d'observations.a  été  faite  avec  cet  instrument,  en  1 851  et  1 052,  sur 
les  montagnes  qui  avoisinent  le  lac  Léman,  par  deux  de  nos  confrères, 
MM.  Burnier  et  Dufour,  professeurs  de  mathématiques  à  Morges  et  à  Orbes, 
et  par  M.  Yersin,  professeur  de  sciences  naturelles  à  Morges.  D'après  les 
«aïeuls  de  M.  Burnier,  il  résulte  de  vingt-neuf  observations  dont  le  détail 
t^era  prochainement  communiqué  à  la  Société,  et  qui  ont  été  successivement 
échelonnées  jusqu'à  la  hauteur  de  2040  mcties  au-dessus  du  niveau  de  la 
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mer^  avec  te  baromètre  et  le  thermomètre  hypsométrique  que  je  viens  de^ 
décrire^  qu'en  se  basant  sur  la  table  de  M.  Regnault  pour  calculer  la  pression 
d'après  la  température  d'ébullition  de  Teau,  ce  thermomètre  a  accusé  une 
différence,  en  pression,  de  0"  Î9,  et  de  0%Olî,  en  température.  «  I^  précision 
de  0\012,  à  laquelle  on  arrive,  ajoute  M.  Burnier,  correspond  à  un  cinquième 
de  division  de  ce  thermomètre,  et  c'est  précisément  ce  que  la  lecture  permet 
d'observer  avec  certitude,  n 

11  est  ainsi  démontré  que,  sans  que  la  longueur  totale  de  mon  thermomètre 
bypsométrique  dépasse  celle  d'un  thermomètre  ordinaire  à  courts  degrés,  en 
la  portant,  par  exemple,  à  30  centimètres  au  lieu  de  21 ,  l'instrument  donnera 
pour  la  valeur  du  degré,  à  toute  hauteur,  une  longueur  de  20  à  25  millimètres 
dont  chacun  peut  facilement  être  sous-divisé  en  quatre  ou  cinq  parties  à  la 
lecture  directe. 

On  voit  que  le  thermomètre  hypsométrique  ainsi  construit,  dont  le  trans- 
port ne  présente  aucune  difficulté  dans  les  voyages,  peut,  à  l'aide  de  l'appa- 
reil à  ébiillition  le  plus  simple,  être  employé,  avec  la  même  précision  que  le 
baromètre,  à  la  détermination  des  plus  grandes  hauteurs,  et  remplacer  le 
baromètre  que  sa  fragilité  et  les  accidents  si  fréquents  en  voyage  mettent  sou- 
vent hors  d'état  de  servir. 

M.  Walferdin  donne  ensuite  des  explications  sur  l'utilité  que  pré- 
sente l'indication  du  zéro  réunie  à  celle  de  l'ébullition  de  l'eau  dans 
l'hypsothemiomètre,  soit  pour  la  vérification  du  zéro  avant  ou  après 
l'ébullition,  soit  pour  la  détermination  du  nombre  de  divisions  corres- 
pondant à  la  valeur  du  degré;  il  parle  du  déplacement  du  zéro,  dont 
les  causes  ne  lui  paraissent  pas  complètement  connues  aujourd'hui, 
et  qui  pourraient,  selon  lui,  être  attribuées,  non-seulement  au  change- 
ment de  volume  de  l'enveloppe  vitreuse  du  thermomètre,  mais  peut- 
être  aussi  à  l'état  du  mercure  après  l'ébullition  ;  il  signale  l'avantage 
incontestable  qui  résulte  de  l'usage  des  instruments  où  le  degré  occupe 
un  long  espace  sur  la  tige,  en  atténuant  sensiblement  les  erreurs  de 
parallaxe  sans  qu'on  soit  obligé  de  recourir  à  l'emploi  du  cathéto- 
mètre;  enfin  il  insiste  sur  la  nécessité  de  substituer,  même  pour  les 
instruments  thermométriques  employés  en  météorologie,  les  échelleê 
gravées  sur  la  tige  aux  échelles  rapportées  qui  finissent  presque  toiy^ui^ 
par  vaciller  après  un  certain  temps,  et  ne  permettent  plus  alors  de 
Térifier  exactement  le  zéro;  il  exprime  aussi  le  regret  que  les  échelles 
gravées  sur  tige ,  qui  indiquent  directement  la  température,  ne  soient 
pas  définitivement  remplacées  elles-mêmes  par  les  échelles  arbitraires 
aujourd'hui  généralement  employées  pour  les  recherches  de  précision, 
parce  que  ce  n'est  qu'au  moyen  de  ces  dernières  échelles  qu'on  par- 
vient à  corriger  aussi  complètement  que  possible  le  défaut  de  cylin- 
dricité  des  tubes  thermométriques. 


3Se  BILLETIN   DBS  SÉANCES. 

M.  de  Villeneuve  applaudit  à  l'ingénieuse  pensée  de  M.  Walferdin  ; 
il  remarque  néanmoins  que  le  moyen  d'apprécier  la  correction  à 
faire  pour  obvier  au  déplacement  du  zéro  de  l'échelle  thermométrique 
ne  lui  parait  pas  avoir  toute  la  rigueur  désirable;  l'exactitude  des  ol)- 
servations  devrait  être  poussée  jusque  vers  les  centièmes  de  degré  d'a- 
près les  termes  mêmes  de  M.  Walferdin.  Cette  précision  dans  l'ap- 
préciation des  températures  serait^  en  effets  nécessaire^  pour  que 
rhypsométrie  thermométrique  pût  se  rapprocher  de  celle  fondée  sur 
l'emploi  du  baromètre.  D'après  M.  Regnault,  la  différence  de  tension 
de  la  vapeur  d'eau^  entre  00*  et  100*^  est  de  234  millimètres  de  mer- 
cure ;  donc,  pour  un  centième  de  degré,  la  différence  de  pression  serait 
de  plus  de  -^  de  millimètre  :  or ,  à  ce  terme  même ,  les  observa- 
tions barométriques  l'emporteraient  par  la  précision  sur  l'emploi, 
du  thermomètre. 

Le  déplacement  du  zéro  du  thermomètre  parait  dû  à  la  variation  du 
volume  de  l'enveloppe  vitrée,  et  si  ce  déplacement  peut  se  rapprocher 
de  i",  la  dilatation  apparente  du  mercure  dans  le  verre  est  d'environ 
^  par  i' ;  il  s'ensuit  que  le  changement  de  volume  de  la  boule  du 

thermomètre,  changement  qui  déplace  le  zéro,  est  d'environ  ^  ou 
de    *^ 

Si  Ton  souffle  une  seconde  boule  pouvant  contenir  tout  l'excès  de 
vQlume  du  liquide  dilaté  du  thermomètre  à  mercure,  de  0»  à  iOO",  cette 
seconde  boule  aura  une  capacité  ^  =  -^  de  la  source  inférieure,  et 

elle  pourra  aussi  éprouver  un  changement  de  volume  ~.  Le  nou- 
veau déplacement  de  l'échelle  sera  donc  de  -~-  gl^  =  ~^,  quantité 

presque  double  de  g^jôSg  du  volume  initial  à  zéro;  presque  égale,  par 
conséquent,  à  î  centièmes  de  degré. 

Ainsi  les  variations  du  volume  du  verre  de  la  boule  supérieure  du 
thermomètre,  dans  le  nouvel  appareil  de  M.  Walferdin,  doivent  faire 
naître  une  perturbation  nouvelle  dans  l'échelle  thermométrique 
entre  0  et  lOO^»,  et  cette  perturt)ation  est  supérieure  à  la  limite  de 
l'exactitude  qu'on  espérait  obtenir. 

Si,  dans  le  thermomètre  à  alcool,  le  déplacement  du  zéro  est  moin- 
dre, cela  doit  tenir  à  ce  que  l'alcool  est  d'une  dilatabilité  six  fois  su- 
périeure à  celle  du  mercure;  le  rapport  du  volume  de  la  boule  au 
volume  de  la  colonne  thermométrique  est  donc  six  fois  moindre,  donc 
l'influence  du  changement  du  volume  de  la  boule  donne  une  perttir- 
bation  six  fois  plus  petite.  Ainsi  l'alcool  serait  préférable  pour  les 
thermomètres  où  l'on  voudrait  éviter  l'influence  du  déplacement  du 
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zéro.  Mais  il  faudrait  alors  tenir  compte  des  inégalités  de  la  marche  de 
la  dilatation  de  Talcool,  dans  les  températures  de  70»  et  au-dessus, 
et  cela  nous  parait  possible. 

M.  Walferdin  se  réserve  de  répondre  ultérieurement  aux  remarques 
de  M.  de  Villeneuve,  remarques  qui,  si  elles  étaient  fondées,  s'applique- 
raient non-seulement  à  riiypsothermomètre  à  chambre  intermédiaire 
qu'il  a  proposé^  mais  aux  thermomètres,  sans  chambre  intermédiaire, 
employés  sur  le  Faulhorn  et  sur  le  Mont-Blanc  par  MM.  Bravais,  Mar- 
tins  et  Peltier,  par  M.  Marié  au  mont  Pila,  et  dans  les  Pyrénées  par 
M.  Izarn  :  thermomètres  construits  avec  le  plus  grand  soin  par  M.  Re- 
gnauU,  et  pour  lesquels  le  degré  ne  dépasse  pas  5  millimètres. 

Sans  attacher  au  déplacement  du  zéro  plus  d'importance  qu'il  n'en  a 
peut-être  pour  les  expériences  dont  il  3'agit,  M.  Walferdin  se  borne  à 
annoncer  que,  d'après  les  observations  faites  en  1851  par  MM.  Bur- 
nier,  Dufour  et  Yersin,  la  mesure  hypsothermométrique  obtenue  au 
moyen  de  son  instrument  a  donné,  pour  la  hauteur  du  rocher  de  Naye, 
2042  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  et  que  celle  qui  a  été 
déterminée  par  les  procédés  géodésiques  est  de  2040  mètres. 

M.  Henri  S.-C.  Deville  rappelle,  à  ce  siyet,  que  M.  Person,  doyen  de  la 
Faculté  des  sciences  de  Besançon,  a  fait  sur  la  variabilité  du  zéro 
dans  les  thermomètres,  des  expériences  très-précises  dont  il  résulte  que 
c'est  à  la  trempe  du  verre  qu'il  faut  attribuer  la  plus  grande  part  au 
moins  dans  le  déplacement  du  zéro,  car  il  obtient  des  thermomètres  à 
zéro  fixe  ou  sensiblement  fixe,  lorsqu'il  maintient  pendant  48  heures 
le  réservoir  des  thermomètres  dans  du  nitrate  de  potasse  chauffé  à 
son  point  de  fusion,  qui  a  lieu  vers  300".  Ce  procédé  est,  sans  doute, 
destiné  à  rendre  de  grands  services  à  la  météorologie. 


M.  le  docteur  Bérigny  donne  lecture  d'un  travail  qu'il  publie  dans 
le  quatrième  volume  de  l' Annuaire  météorologique  de  la  France  (1852), 
travail  dont  voici  le  résumé  : 

Recherches  statistiques  sur  les  conceptions  et  les  naissances  {à  Versailles), 
considérées  dans  leur  rapport  avec  la  population,  les  sexes,  les  années, 
les  mois,  les  heures  et  les  saisons  météorologiques  —  40  années  d'ob- 
servations [de  1801  à  1840  inclusivement),  par  M.  le  docteur  Bérigny. 

i^"  A  Versailles,  comme  pour  la  France  entière,  un  fort  accroissement  de  po- 
pulation correspond  souvent  à  une  diminution  notable  dans  le  chiffre  des 
naissances,  et  vice  versa. 

2*  Â  un  mois  près,  le  maximum  des  naissances  a  lieu  au  commencement 
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du  printemps^  dans  la  statistique  pour  la  France  entière,  comme  dans  la  sta< 
tistique  qui  concerne  Versailles;  le  minimum  se  présente  en  été  dans  la  pre* 
mière  de  ces  statistiques,  et  en  hiver  dans  la  seconde;  le  calcul  fait  voir 
qu'en  supposant  tous  les  mois  égaux,  novembre  offre  exactement  le  nombre 
moyen  mensuel  en  France,  pendant  que  ce  même  nombre  se  trouve  en  juillet 
pour  Versailles. 

3*  Le  tableau  de  Versailles  démontre  mieux  que  le  maximum  des  concep- 
tions a  lieu  au  printemps  et  en  été  ;  le  minimum  se  rencontre  en  automne 
pour  la  France  entière,  et  presque  à  la  fin  de  l'hiver  dans  Versailles,  si  Ton 
considère  le  mois  de  mars  comme  une  exception.  Lorsque  Ton  compare  ce  qui 
se  passe  en  France,  dans  Versailles,  à  ce  qui  est  signalé  en  Italie  par  M.  Bou- 
din, qui  démontre  que  les  résultats  n'ont  pas  changé  depuis  le  milieu  du 
XV»  siècle,  on  reconnaît  que  les  maxima  de  conceptions  sont  presque  iden- 
tiques avec  les  précédents,  mais  que  les  minima  varient  d'une  manière  re- 
marquable dans  les  deux  pays  et  dans  la  ville  de  Versailles  ;  ainsi,  en  gé- 
néral, ils  ont  lieu  en  septembre  dans  Tltalie,  en  octobre  et  septembre  en 
Trance»  en  mars  et  février  à  Versailles,  où  les  mois  d'octobre  et  de  septembre 
occupent,  au  contraire,  le  milieu  de  l'année. 

4"*  A  Versailles,  dans  les  mois  de  mai  et  de  juin,  le  nombre  des  filles  dé- 
passe celui  des  garçons,  et,  au  contraire,  dans  le  mois  d'avril,  le  nombre  des 
filles  est  bien  inférieur  à  celui  des  garçons. 

5®  A  Versailles,  comme  à  Bruxelles,  à  Berlin,  à  Hambourg,  à  Edimbourg, 
le  maximum  des  naissances  a  lieu  de  minuit  à  six  heures  du  matin,  et  le  mi- 
nimum de  midi  à  six  heures  du  soir. 

G""  Enfin,  à  Versailles  :  1*"  en  été,  le  nombre  des  naissances  des  filles  est 
presque  égal  à  celui  des  garçons,  lorsque  les  naissances  arrivent  de  minuit  à 
six  heures  du  matin;  2"  le  minimum  des  filles  a  lieu  en  automne,  lorsque 
les  naissances  arrivent  de  midi  à  six  heures  du  soir;  3"  le  nombre  des  filles 
surpasse  celui  des  garçons,  lorsque  les  naissances  ont  lieu  en  automne,  de 
six  heures  du  soir  à  minuit;  4""  le  nombre  des  naissances  des  filles  dépas- 
serait le  nombre  des  naissances  des  garçons,  lorsque  les  naissances  arrivent 
de  midi  à  minuit,  en  été. 


Séance  du   8  mars    1853. 

Présidence  de  M.  BRAVAIS. 

M.  GowoN,  vice -secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de  la 
dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

ACTES   DE  LA  SOCIÉTÉ. 

Par  suite  de  la  présentation  faite  dans  la  précédente  séance,   le 
président  proclame  membre  de  la  Sociélc  : 

M.  RioAULT,  membre  de  la  Société  géologi(|ue  de  France,  à  la  Perte- 
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sous-JouaiTc  (Seine-et-Marne),  présenté  par  MM.  Ch.  S.-C.  Dcville  et 
de  tirimont. 


DONS  FAITS  A  LA  SOCIÉTÉ. 

La  Société  reçoit: 

De  la  part  de  M.  Belgrand  :  i"*  Etudes  hydrologiques  dans  les  granités 
et  les  terrains  jurassiques  formant  la  zone  supérieure  du  bassin  de  la  Seine; 
in-8,  55  pages.  Paris,  1846;  chez  Carilian  Gœury  et  Victor  Dalmont. 

—  ^  Études  hydrologiques  dans  le  b€usin  de  la  Seine ,  entre  la  li- 
mite des  terrains  jurassiques  et  Paris;  in-8;  228  pages,  1  planche.  Aval- 
Ion,  1851. 

—  3®  Notice  sur  la  carte  agronomique  et  géologique  de  l'arrondissement 
d'Avallan  (Tonne);  in-8,  95-xliv  pages.  Auxerre,  1851;  chez  Perri- 

quet. 

• 

De  la  part  de  M.  Ed.  GoUomb  :  !•  Terrain  erratique  des  Vosges;  in-8, 
18  pages,  2  planches.  Paris,  1845. 

—  2**  Preuves  de  Vexistence  d*anciens  glaciers  dans  les  voilées  des  Vosges. 
—  Du  terrain  erratique  de  cette  contrée  ;  in-8,  246  pages,  4  planches. 
Paris,  1847;  chez  Victor  Masson. 

—  3*»  Réunion  extraordinaire  de  la  Société  géologique  de  France  à 
Epinal  [Vosges),  en  septembre  1847;  in-8,  88  pages.  Paris,  1848. 

—  4«  D'un  exemple  d'endomorphisme  du  granité  des  Vosges;  in-8,  8  pa- 
ges, 1  planche.  Genève,  1848. 

—  5*'  De  la  marche  compliqtUe  des  blocs  erratiques^  faisant  tables  à  la 
surface  des  glaciers;  in-8,  4  pages,  1  planche.  Paris,  1848. 

—  6<*  De  l'envahissement  séculaire  des  glaciers  des  Alpes  (Observations 
faites  en  août  et  septembre  1848);  in-8,  27  pages,  3  planches.  Genève, 
1849;  chez  F.  Ramboz  et  compagnie. 

—  7<*  Quelques  observations  sur  le  terrain  quaternaire  du  bassin  du  Rhin, 
et  des  relations  d'âge  qui  existent  entre  le  terrain  de  la  plaine  et  celui  de  la 
montagne.  —  De  Vorigine  du  Lehm;  in-8,  20  pages.  Paris,  1849. 

—  8"  Notice  sur  le  granité  du  ballon  de  GuebuMler  et  sur  la  serpentine, 
d'Odem,  vallée  de  Saint-Amarin  (Haut-Rhin)  ;  in-8, 16  pages.  Paris,  1850. 

—  9»  Note  sur  l'époque  d'apparition  des  glaciers  dans  l'Europe  cen- 
trale; in-4,  7  pages.  Paris,  1850. 

—  10"  Note  sur  l'unité  du  phénomène  erratique,  adressée  à  MM.  Ch. 
Martins  et  Ed.  Coll6mb,par  M.  E.  Desor;  in-8,  24  pages,  1  planche. 
Paris,  1850. 

—  M""  Note  sur  la  composition  chimique  de  fragments  de  couleurs  re- 
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cueillis  sur  les  peintures  arabes  du  Xp  siècle  de  l'Alhambra,  à  Grenade; 
in-4,  3  pages.  Paris,  1832. 

12°  Notice  sur  les  blocs  erratiques  et  les  galets  rayés  des  environs  de 
Lyon;  in-8,  2  pages,  i  planche.  Genève,  1852. 

—  1^"  Lettre  à  M,  Constant  Prévost  sur  la  moraine  du  lac  du  ballon  de 
Guebwiller;  in-8,  9  pages.  Paris,  1832. 

—  14*  Des  phénomènes  du  terrain  erratique;  in-8, 16  pages.  Besançon. 

—  15**  De  qmlques  particularités  relatives  à  la  forme  extérieure  des  an- 
ciennes moraines  des  Vosges;  in-4,2  pages,  1  planche.  Strasbourg. 

De  la  part  de  M.  Viquesnel  :  Note  sur  une  géode  d$  glace  remplie  de 
liquide ,  par  JU M.  Danger  et  Viquesnel;  in-8,  8  pages,  1  planche, 
Paris,  1843. 

CORRESPONDANCE. 

M.  Viquesnel  communique  l'extrait  suivant  d'une  lettre  qui  lui 
est  adressée  de  Vienne,  par  M.  Boue: 

Une  superbe  collection  d'aérolilhes  tombés  en  Transylvanie,  pendant 
le  mois  de  septembre  1832,  vient  d'arriver  à  Vienne.  Ce  sont  des 
pierres  de  structure  et  de  composition  compliquées ,  oflErant  la  forme  de 
noyaux  auondis  et  entourés  ûq  pyrites?  F 

COMMUNICATIONS. 

M.  Belgrand  communique  le  travail  suivant  de  M.  E.  Vignon  : 

Note  sur  des  bassins  d'évaporation  employés  dans  le  service  du  canal 
du  Nivernais  et  de  la  rivière  d'Yonne,  par  M.  E.  Vignon. 

Il  y  a,  dans  le  service  du  canal  du  Nivernais  et  de  la  rivière  d'Yonne,  dont 
je  suis  chargé,  sept  stations  d'observations  météorologiques,  savoir  :  à  Decize, 
origine  du  canal  dans  la  Loire;  à  Lamontagne,  sur  le  souterrain  du  bief  de 
partage  et  près  des  étangs  d'alimentation;  au  pont  de  Pannetièrc  sur  l'Yonne, 
à  l'origine  de  la  rigole  d'alimentation  dérivée  de  l'Yonne  près  de  la  route  de 
Lormes  à  Château-Chinon;  à  Clamecy;  à  Auxerre,  à  Joigny  et  à  Sens.  En 
outre,  du  mois  d'avril  au  mois  de  juin  de  cette  année,  j'ai  fait  disposer,  dans 
les  six  premières  de  ces  stations,  des  bassins  pour  mesurer  journellement  l'é- 
vaporation. 

Je  ne  donnerai  pas  ici  la  description  des  pluviomètres  que  j'ai  fait  établir 
sur  trois  de  ces  stations,  après  avoir  simplifié  ceux  qui  existaient  déjà  aux 
trois  autres  stations.  Je  dirai  seulement  que  ces  pluviomètres,  d'une  construc- 
tion très-simple,  m'ont  paru,  après  expérience,  susceptibles  de  donner  avec 
une  grande  approximation  la  mesure  de  la  hauteur  de  la  pluie  recueillie. 
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Quant  aux  bassins  d'évaporation,  chacun  d'eux  (PI.  i  )  est  un  rase  cylin- 
drique en  zinc,  de  0"»,80  de  diamètre  intérieur  sur  0",35  de  hauteur.  En 
un  point  de  la  paroi  verticale,  est  percé  un  orifice  de  0'",02  de  diamètre,  dont 
le  bord  supérieur  est  exactement  à  0*,Î5  du  fond;  un  évasement  de  0",06  de 
rayon  supérieur  est  pratiqué  extérieurement  au  yase,  arasant  son  bord  supé- 
rieur et  formant  une  sorte  d'entonnoiraboutissant  audit  orifice.  Diamétrale- 
ment en  face  de  cet  orifice  est  posé  un  robinet  ayant  son  ouverture  dans  la 
paroi  à  même  hauteur.  Un  petit  couvercle,  attaché  au  bassin  par  une  petite 
chaîne  étamée,  est  disposé  pour  fermer  Tévasement  formant  entonnoir.  £n 
trois  points  équidistants  de  la  circonférence  du  bassin  sont  adaptées,  à  la  hau- 
teur du  bord  supérieur,  de  petites  barres  horizontales  en  fer  étamé,  dirigées 
vers  le  centre  et  faisant  saillie  de  0'",12  vers  Tintérieur  du  bassin  ;  une  pointe, 
verticale  de  haut  en  bas,  part  de  l'extrémité  de  chacune  de  ces  barres  et  s'ar- 
rête exactement  à  0"',25  du  fond,  supposé  horizontal,  de  manière  à  aboutir 
juste  à  la  surface  d'un  Uquide  remplissant  le  bassin  jusqu'à  la  hauteur  de 
0'",25,  ledit  bassin  étant  placé  bien  horizontalement.  Le  fond  du  bassin  est 
lé^iement  concave  de  O^^Oi  environ  en  son  milieu,  pour  éviter  la  tendance 
d'un  fond  établi  plan  à  se  bomber  par  refiet  de  la  dilatation. 

Il  est  fait  un  second  vase  cjUndrique  en  zinc,  àii  jauge,  de  0*",08  de  dia- 
mètre intérieur  et  de  0'",20  de  hauteur,  avec  un  petit  appendice  en  forme  de 
goulot  au-dessus  de  cette  hauteur  et  sur  la  moitié  seulement  de  la  circonfé- 
rence :  ce  vase  est  armé  d'une  anse. 

Le  bassin  est  placé  sur  une  aire  bien  solide  en  sable  fin  à  hauteur  du  sol  : 
on  a  soin  de  le  placer  dans  une  horizontalité  parfaite,  ce  dont  on  s'assure  au 
moyen  des  trois  pointes  touchant  ensemble  la  surface  du  liquide.  Puis  on  tali 
autour  de  ce  bassin  un  petit  monticule  en  terre  fortement  damée,  recouverte 
de  gazon  en  pente  douce  à  partir  de  0",05  en  contre-bas  du  bord  supérieur. 
Seulement  on  pratique  du  côté  du  robinet  qui  est  tourné  vers  le  nord  une 
petite  chambre  un  peu  en  contre-bas  du  dessous  du  plafond  du  bassin  pour 
pouvoir  y  placer  la  jauge  sous  le  robinet. 

Le  bassin  étant  bien  en  place,  on  en  garnit  le  fond  d'une  couche  de  sable  (1) 
de  rivière  fin,  pur  et  bien  lavé,  de  0'",05  environ  d'épaisseur,  que  Fon  y  ré- 
gale uniformément  après  avoir  versé  l'eau.  On  remplit  le  bassin  d'eau  très- 
pure  jusqu'à  la  hauteur  de  0"",  25  bien  exactement,  c'est-à-dire  jusqu'au  mo- 
ment précis  où  les  extrémités  des  trois  pointes  viennent  en  contact  avec  celles 
de  leurs  images  réfléchies  dans  l'eau. 

Les  choses  ainsi  disposées,  on  opère  de  la  manière  suivante.  Chaque  matin, 
à  une  heure  donnée,  qui  est  celle  de  l'observation  du  pluviomètre,  on  vient 
observer  le  bassin.  S'il  n'a  pas  plu  depuis  l'observation  de  la  veille,  on  recon- 
naît un  certain  abaissement  du  niveau  de  l'eau  par  l'examen  des  pointes; 
alors  on  remplit  d'eau  la  jauge,  et,  ôtant  le  couvercle  de  dessus  l'évasement 
en  entonnoir,  on  y  verse  doucement  de  cette  eau  jusqu'à  ce  que  les  pointes 
reviennent  exactement  en  contact  avec  leurs  images  réfléchies.  Ce  résultat  ob- 

(I)  Ce  s«b1c  •  fouT  but  4o  rendra,  «ulant  qu«  pos»il>lc,  lo  fond  du  l»assiB  comparsUe  au  fiiad  du 
lit  d'une  rivière,  d'uo  canal  ou  d'un  élang. 
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tenuy  on  replace  le  couvercle  et  on  mesure  exactement^  par  ce  qui  reste  de  li- 
quide dans  la  jauge,  quelle  hauteur  on  en  a  versé.  Cette  hauteur  est  cent  fois 
celle  dont  le  niveau  s'était  abaissé  dans  le  bassin;  on  Tinscrit  sur  le  tableau 
des  observations  (ci-après),  dans  la  colonne  2. 

S'il  a  plu  depuis  l'observation  de  la  veille,  le  niveau  a  pu  s'élever  dans  le 
bassin,  ce  que  l'on  reconnaît  par  l'immersion  des  pointes.  Alors  on  place  la 
jauge  sous  le  robinet,  qu'on  ouvre  jusqu'à  ce  que  l'eau  du  bassin  soit  revenue 
à  son  niveau  normal.  On  a  soin  de  recueillir  dans  la  jauge  toute  l'eau  excé- 
dante :  si  la  jauge  se  trouve  remplie  avant  que  le  niveau  du  bassin  soit  con- 
venablement abaissé,  on  ferme  le  robinet  et  on  la  vide,  puis  on  recommence 
à  y  recueillir  l'eau  du  bassin  jusqu'à  ce  qu'on  obtienne  le  résultat  voulu. 
Alors  on  mesure  la  hauteur  d'eau  dans  la  jauge,  et  on  ajoute  cette  hauteur  à 
autant  de  fois  0'",20  qu'on  a  obtenu  la  jauge  pleine;  on  inscrit  cette  somme 
dans  la  colonne  3  du  tableau. 

Si,  par  inadvertance,  on  avait  trop  abaissé  le  niveau  du  bassin,  on  y  remetr 
trait  de  l'eau  par  l'évasement  avec  la  jauge,  en  ayant  soin  de  déduire  la  hau- 
teur de  l'eau  qu'on  y  reverserait  de  celle  de  l'eau  que  l'on  aurait  recueillie. 

Dans  les  temps  de  gelée,  il  faudra  avoir  soin,  le  matin,  de  percer  ou  de  cas- 
ser la  croûte  supérieure  de  la  glace,  pour  que  la  dilatation  qui  s'effectue  lors 
de  la  congélation  de  l'eau  puisse  se  faire  vers  la  surface  supérieure,  et  n'a- 
gisse pas  de  manière  à  crever  les  parois  du  bassin.  Si,  la  gelée  persistant,  la 
croûte  devient  permanente,  on  retirera  de  dessous  une  petite  quantité  d'eau 
qu'on  mesurera,  et  dont  oa  tiendra  compte  au  premier  meeurage  d'évapora- 
tion  après  la  fonte  de  la  glace;  on  enveloppera  d'un  bouchon  de  paille  le  ro- 
binet, et  on  suspendra  les  observations  jusqu'au  dégel;  mais  on  notera  gelée 
dans  la  colonne  7  du  tableau.  Alors  on  cote  zéro  dans  les  colonnes  2  et  3,  de 
même  que  lorsqu'on  n'observe  ni  exhaussement  ni  abaissement,  ce  qui  doit 
être  très-rare. 

Voici  le  modèle  du  tableau  où  sont  inscrites  les  observations  : 


s 

HAUTEURS 

IIAUTRUR 

IKTTKNSlTé 

1 

H 

d'abaisse- 

d'exhaus- 

de pluie 

évaporée 

serai  2+4 

on 

in 
venl. 

OBSERVATIONS. 

S 

ment. 

sement. 

tombée. 

Dirria.4— 5 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

On  veille  à  ce  que  la  surface  de  Teau  soit  toujours  parfaitement  libre  et  pro- 
pre dans  le  bassin;  on  enlève  avec  soin  les  feuilles,  pailles,  insectes  et  autres 
corps  étrangers  qui  viendraient  à  y  tomber.  On  ne  place  rien  à  côté  ni  au- 
dessus  du  bassin,  qui  puisse  faire  un  abri,  soit  momentanément,  soit  d'un*» 


8  MARS  im^.  3t) 

manière  permanente.  Si  un  nettoyage  est  nécessaire,  on  le  fera  immédiate- 
ment après  l'observation,  et  on  se  hâtera  de  remplir  de  nouveau  le  bassin 
d'eau  très-pure  à  la  hauteur  normale. 

Ce  qui  précède  est  la  copie  presque  textuelle  des  instnictions  que  j'ai  don- 
nées le  27  février  dernier  pour  la  confection  des  bassins  et  leur  mise  en  usage. 
Voici  ce  que  l'expérience  de  quelques  mois  m'a  enseigné  d'y  ajouter.. 

Quoique  mes  bassins  soient  généralement  dans  des  jardins  clos,  il  est  diffi- 
cile de  les  préserver  des  atteintes  des  animaux  domestiques.  Je  les  ai  ga- 
rantis suffisamment  de  ces  atteintes  au  moyen  de  l'entourage  grillagé  repré- 
senté sur  le  dessin.  Cet  entourage  ne  doit  pas  gêner  sensiblement  la  circidation 
de  l'air. 

Quelquefois  le  vent,  agitant  la  surface  de  l'eau,  gène  beaucoup  l'observa- 
lion.  Jl  faut  alors  placer  un  écran  du  côté  d'où  il  souffle.  Tel  est  l'objet  de 
l'écran  portatif  en  toile  représenté  sur  le  dessin  n«  2^  qu'il  est  inutile  de  dé- 
crire ainsi  que  son  emploi. 

Par  l'effet  de  la  capillarité,  les  pointes  peuvent  continuer  à  adhérer  au  li- 
quide lors  même  que  le  plan  d'eau  est  effectivement  inférieur  au  plan  géomé- 
trique passant  exactement  par  les  trois  pointes.  Il  faut  se  défier  de  cet  effet  : 
et,  pour  que  les  observations  journalières  soient  bien  comparables  entre  elles, 
il  faut  toujours  obtenir  le  contact  des  pointes  par  remplissage.  Je  m'explique  : 
si,  venant  à  l'observation ,  on  trouve  les  pointes  paraissant  en  contact  exact 
avec  le  liquide,  il  ne  faut  pas  se  hâter  de  coter  zéro;  mais,  dans  ce  cas,  il  faut 
opérer  comme  si  les  pointes  plongeaient,  et  tirer  du  liquide  par  le  robinet 
dans  la  jauge  jusqu'au  détachement  des  pointes.  Ce  détachement  opéré,  on 
reconnaît  toujours  que  le  plan  d'eau  est  distant  des  pointes;  il  faut  alors  re- 
verser par  l'entonnoir  pour  ramener  le  contact,  mais  en  ayant  soin  auparavant 
de  passer  le  doigt  sous  les  pointes  pour  les  assécher.  Il  peut  se  faire  alors  que 
toute  l'eau  tirée  dans  la  jauge  ne  suffise  pas  pour  ramener  le  contact,  ce  qui 
prouve  que  le  plan  d'eau  était  abaissé  au-dessous  de  son  niveau  normal,  quoi- 
que les  pointes  y  fussent  encore  adhérentes.  Alors  il  faut  remplir  la  jauge, 
puis  en  verser  doucement  jusqu'à  ce  qu'on  obtienne  le  contact.  Ce  que  l'on  a 
ainsi  versé  de  la  jauge  pleine  donne  l'abaissement  qui  existait  malgré  l'appa- 
rence. On  trouve  ainsi 'que,  pour  ramener  le  contact,  après  avoir  fait  détacher 
les  pointes  d'elles-mêmes  en  tirant  de  l'eau,  il  faut  réverser  de  8  à  10  centi- 
mètres de  hauteur  de  la  jauge;  ce  qui  veut  dire  que  le  plan  d'eau  peut  s'a- 
baisser de  près  d'un  millimètre  au-dessous  du  plan  des  pointes,  avant  que  les 
pointes  cessent  d'y  adhérer. 

Avec  ces  précautions,  l'obsefvation  demande  du  soin  et  de  la  bonne  vo- 
lonté, mais  n'est  pas  difficile.  On  peut  reconnaître  d'ailleurs  que  les  petites 
inexactitudes  d'observations  journalières  ne  s'ajoutent  pas  entre  elles,  mais  se 
eompensent,  de  sorte  que  le  résultat  final  du  mois  est  exact. 

Sur  le  canal  de  Bourgogne,  il  y  a  aussi  des  bassins  d'évaporation;  mais  on 
n'a  employé  aucun  moyen  de  multiplier  aux  yeux  la  hauteur  évaporée,  de 
sorte  qu'on  ne  peut  faire  des  observations  journalières  et  qu'on  se  borne'à 
constater  l'évaporation  de  chaque  mois. 
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Je  joim  ici  les  feuilles  d'observations  de  la  station  d'Âuxenre  depuis  le  mois 
d'avril  (i). 

On  y  trouvera  des  anomalies  ou  cas  d'évaporation  négative  que  j'ai  d'abord 
déclarés  absurdes,  et  qui  ont  motivé  de  ma  part  de  vives  réprimandes  à  mes 
observateurs,  qui  tous  me  les  ont  signalés  les  uns  après  les  autres.  Mais  j'ai 
dû  céder  devant  le  fait>  constaté  à  la  station  d'Auxerre>  par  deux  observa- 
teurs dont  je  suis  parfaitement  sûr^  et  vérifié  par  moi-même.  Une  explication 
s'est  présentée  à  moi  :  c'est  que,  dans  certains  cas  de  saturation  de  l'atmo- 
sphère, le  refroidissement  de  la  surface  de  l'eau  et  son  affinité  de  composition 
intime  agissent  sur  la  vapeur  de  l'air  pour  la  faire  précipiter  en  rosée,  avec 
une  intensité  quelquefois  assez  forte  pour  faire  plus  que  compenser  l'évapora- 
tion,  d'ailleurs  très-faible  quand  l'air  est  calme  et  très-humide.  Dans  les  temps 
de  lm>uillard,  l'affinité  de  l'eau  pourrait  aussi  déterminer  sur  sa  surface  une 
précipitation  du  brouillard  qui  n'aurait  pas  lieu  sur  les  surfaces  métalliques 
du  pluviomètre.  On  comprend  que  je  ne  hasarde  cette  explication  trè&«u- 
perficielle  que  sous  toute  réserve  et  que  je  redoute  encore  quelques  fautes 
d'observation  jusqu'à  plus  longue  expérience. 


M.  Belgrand  lit  le  mémoire  suivant: 

ATDSOLOGiE.  —  Etude  des  lois  qui  régissent  les  crues  des  cours  d'eau. 

Observations  préliminaires.  •—  Il  y  a  vingt-deux  ans  environ ,  quelques 
phénomènes  météorologiques  très- extraordinaires,  dont  je  fus  témoin,  me  dé- 
cidèrent à  étudier  les  lois  d*écoulement  des  eaux  pluviales  à  la  surface  du  sol. 
Je  reconnus  que,  sur  certaines  surfaces  très*étendues,  elles  étaient  absor- 
bées entièrement  et  n'arrivaient  aux  thalwegs  que  par  des  sources;  que,  sur 
d'autres  surfaces  non  moins  grandes,  elles  s'écoulaient  en  glissant  sur  le  sol 
et  arrivaient  ainsi  beaucoup  plus  vite  au  fond  des  vallées.  Je  remarquai  en 
même  temps  que  les  limites  des  terrains  perméables  et  imperméables  colnci«» 
daient  exactement  avec  celles  de  certaines  formations  géologiques. 

Je  constatai  aussi  que  cette  propriété  des  sous-sols  d'absorber  les  eaux  plu- 
viales, ou  de  les  laisser  couler  à  la  surface  du  sol,  avait,  sur  le  régime  des 
cours  d'eau,  une  action  bien  plus  considérable  qu'on  ne  le  suppose  généra- 
lement. 

J'en  conclus  qu'il  serait  peut-être  plus  facile  de  reconnaître  les  lois  qui  ré- 
gissent les  cours  d'eau  en  étudiant  le  sol  qui  forme  la  superficie  des  bassins 
que  par  des  observations  faites  sur  les  cours  d'eau  eux-mêmes. 

J'ai  donc  cherché  d'abord  à  reconnaître  les  degrés  de  perméabilité  des  divers 
teiTains  d'un  bassin  très-étendu,  celui  de  la  Seine,  en  amont  de  Paris.  Ce 
bassin  est  éminemment  favorable  à  ce  genre  d'études,  parce  qu'il  renferme 
des  formations  très-variées,  toutes  disposées  par  grandes  masses.  Il  était 
aussi  très-commodément  placé  pour  moi,  puisque  j'ai  rempli  les  fonctions 

(I)  Ces  obserralions  sont  d«^posées  aux  arcliÎTcs  de  la  Société. 
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d'ingénieur  sur  deux  points  des  plus  intéressants,  à  Nontbard,  limite  des  ar- 
giles imperméables  du  lias  et  de  la  formation  perméable  des  terrains  ooli- 
thiques,  et  à  Avallon  où  se  trouvent  accumulés  des  terrains  très-variés  et  de 
propriétés  très-diverses  au  point  de  vue  de  Thydrologie. 

Ces  études  préliminaires  ont  été  Tobjet  de  diverses  publications.  Un  pre- 
mier mémoire  a  été  publié  en  même  temps  dans  les  Annales  des  ponts  et  chaus- 
sées (novembre  et  décembre  1846),  et  dans  le  Bulletin  de  la  Société  géologique 
de  France  (séance  du  21  décembre  1846)  ;  un  travail  plus  complet  a  été  sou- 
mis à  TAcadémie  des  Sciences.  Ces  premières  études  s'appliquaient  aux  gra- 
nités et  aux  terrains  jurassiques  du  bassin.  Un  troisième  mémoire  sur  les 
formations  crétacées  et  tertiaires  vient  de  paraître  dans  les  Annales  des  ponts 
et  chaussées  {janvier  et  février^  mars  et  avril  1852  ). 

Pai  formulé  récemment  des  lois  très-générales  qui  se  vérifient  non-«eule* 
ment  sur  les  cours  d'eau  du  bassin  de  la  Seine,  mais  encore  dans  d'autres 
bassins  qui  en  sont  très-éloignés. 

Mes  observations  m'ont  également  conduit  à  un  but  que  je  ne  me  proposais 
pas  d'abord  d'atteindre  :  à  de  très*curieuses  applications  de  Thydrologie  à 
l'art  de  l'ingénieur  et  à  l'agriculture. 

Je  me  propose  simplement,  dans  le  présent  mémoire,  de  formuler  les  loi^ 
d'écoulement  des  cours  d'eau  dans  des  bassins  qui  se  trouvent  dans  les  mêmes 
conditions  topographiques  que  celui  de  k  Seine,  c'est-à-dire  sans  montagnes 
très-élevées,  et  par  conséquent  sans  glaciers. 

Je  dois  d'abord  faire  l'exposé  rapide  de  ceux  des  résultats  de  mes  premières 
études^  qui  sont  indispenssd^les  à  l'intelligence  du  présent  mémoire. 

Définitions.  —  Je  désigne  sous  le  nom  de  terrain  perméable  celui  qui  ab- 
sorbe les  eaux  pluviales  au  moment  même  de  leur  chute  et  à  peu  près  en 
totalité  ;  terrain  imperméable ,  celui  qui  laisse  écouler  à  sa  surface  une  notable 
partie  des  eaux  pluviales  (1). 

J'appelle  encore  terrains  imperméables  certaines  formations  dont  le  sous- 
sol  est  imperméable  et  le  sol  très-perméable^  par  exemple  les  granités^  parce 

(I)  Je  range  ptr  oontéqaent  parmi  les  lerrtini^  imperniéeblei  cerlainet  formalioni  que  Poa  oonci» 
dère  babîlueUement  comme  feméobUi^  nolemment  les  sols  sablonneux,  surtout  lorsqu'ils  ne  sont 
pas  très-purs  ;  ces  terrains  absorbant  trop  lentement  les  eaux  pluviales,  à  feu  prèê  à  U  mtmèrt  de$ 
fiUreSj  en  laissent  écouler  une  grande  partie  k  leur  surface. 

Certains  terrains,  très-perméables  habituellement,  deTÎennent  impirméabUs  par  posilioii,  par 
exemple  dans  les  pentes  rapides  des  montagnes,  parce  qu'ils  n*ont  pas  le  temps  d'absorber  les  eaux 
de  pluie  qui  s'éeoulent  trop  rapidement  è  leur  surface.  —  On  peut  obtenir  le  même  résultat  en 
plaint  un  crible  dans  une  position  telle  qu'il  forme  un  angle  très-aigu  atec  un  plan  tertical  ;  en  y 
versant  de  l'eau,  une  notable  partie  de  cette  eau  glissera  sur  la  surface  et  ne  passera  pas  par  les 
trous.  Le  crible  dans  cette  position  est  donc  imperméable. 

Cette  propriété  des  terrains  perméables  est  sans  importance  dans  les  montagnes  d'une  élévation 
médiocre,  parce  que  l'eau  qui  s'écoule  ainsi  sur  les  coteaux  est  absorbée  dtns  les  fonds  des  vallées. 
Ce  phénomène  est  très-fréquent  dans  les  falaises  crayeuses,  où  l'on  remarque  souvent  des  nvinf, 
preuves  irrécusables  du  passage  des  eaux  pluviales;  mais  an-dessous  les  vallées  sont  presque  tou- 
jours euliivées  jusqu'au  fond,  sans  trace  de  ruisseau  ou  même  de  fossé,  ce  qui  prouve  que  les  ceux 
des  coteaux  ont  été  promplemenl  absorbées  psr  le  sol  de  la  vallée. 

Mais  dans  les  montagnes  élevées  VimpirméabilUé  par  position  peut  avoir  une  certaine  importance. 
TOME  I.  6 


4i  BULLETIN  BBS  SEANCES. 

qu'une  fois  le  sol  imbibé  d'eau,  la  pluie,  si  elle  continue  à  tomber^  s'écoule  en 
grande  partie  à  sa  surface. 

Il  est  à  remarquer»  d'ailleurs^  que  les  terrains  les  {dus  imperméables,  les 
argiles,  par  exemple,  deyiennent  très-perméables  superficiellement  lorsqu'ils 
sont  fortement  desséchés,  parce  qu'ils  se  couvrent  d'une  multitude  de  fissures. 
Les  terrains  Imperméables  le  sont  donc  beaucoup  moins  l'été  que  i'hivet\ 
De  là  la  rareté  des  grandes  crues  en  été  ;  dans  cette  saison  les  terrains  les 
plus  argileux  ont  besoin  d'être  préparés  par  plusieurs  jours  de  pluie  avant  de 
redevenir  imperméables. 

Les  terrains  perméables^  à  la  suite  de  longues  sécheresses,  conservent  éga- 
lement les  eaux  pluviales  dans  leur  couche  superficielle  sans  les  laisser  pé- 
nétrer jusqu'au  sous-sol.  De  là  la  décroissance  constante  des  sources  en  été^ 
quoiqu'il  tombe  plus  d'eau  dans  cette  saison  qu'en  hiver. 

J'appellerai  désormais  eaux  torrentielles  les  eaux  qui  s'écoulent  à  la  surface 
des  terrains  imperméables  (1)  ;  torrent^  tout  cours  d'eau  dont  les  versants  sont 
imperméables;  —  et  par  opposition,  eaux  tranquilles,  les  eaux  provenant  des 
sources  ou  de  Tégoutture  des  terres,  et  cours  d'eau  tranquille,  un  cours  d'eau 
«  versants  perméables. 

Toici  la  superficie  des  divers  terrains  qui  forment  le  bassin  de  la  Seine  en 
amont  de  Paris. 

kil.  carrét. 

Granités  et  porphyres 1,900 

Lias  et  marnes  à  bélemnites L600 

Formation  oolilhique 11,700 

Craie  inférieure 8  000 

Craie  proprement  dite 6,800 

Terrains  tertiaires 16,100 

Alluvîons  des  grands  cours  d'eau  dans  la  traversée  de  la  craie  et 

des  terrains  teriiaires 9,400 

Surface  totale 43,000  kil. 

On  admet  généralement  que  le  bassin  de  la  Seine,  en  amont  de  Paris,  a 
une  surface  de  44,000  kilom.  carrés.  —  Il  y  a  donc  eu,  dans  l'ensemble  de 
mes  mesures,  une  erreur  d*un  quarante-quatrième  environ. 

Détermination  du  degré  de  perméabilité  des  divers  terrains  du  bassin  de  la 
SeinCf  en  amont  de  Paris. 

J'ai  cherché  à  déterminer  le  degré  de  perméabilité  de  ces  terrains,  par  la 
comparaison  des  débouchés  mouillés  des  ponts  construits  sur  le  thalweg  des 
petites  vallées.  J'ai  calculé,  pour  un  grand  nombre  de  vallées  du  bassin 
de  la  Seine,  le  rapport  de  ce  débouché  exprimé  en  mètres  carrés  à  la  surface 
des  versants  exprimés  en  kilomètres  carrés.  Ce  rapport  est  le  débouché 
mouillé  qui  serait  nécessaire  pour  une  vallée  d'un  kilomètre  carré  de  super-* 

(I)  Celle  dormitioD  nous  semble  d'autant  plus  juste,  que  les  eaux  qui  s'écoulent  ainsi  irriveol  aux 
tlialwoQs  par  des  lignes  du  plus  grande  pente  ou  des  plis  du  sol  k  grande  déclitité. 
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fleie«  Lorsque  ce  rq^port  dépasse  0",40,  je  considère  le  terrain  comme  tVit- 
permédble:  je  le  range  parmi  les  terrains  perméables,  lorsque  le  rapport 
tombe  au-dessous  de  0%I0. 

Ce  mojen  de  détermination  du  degré  de  perméabilité  du  sol  semble^  au 
premier  abord^  fort  grossier  et  très-imparfait,  puisqu'on  ne  tient  aucun 
compte  de  la  vitesse  d'écoulement  de  l'eau.  Mais  il  est  très-commode  et 
peut-être  le  seul  applicable  à  des  observations  qui  doivent  se  répéter  sur 
un  très-grand  nombre  de  vallées.  D'ailleurs,  il  n'est  pas  possible,  la  plupart 
du  temps,  d'avoir  d'autres  renseignements  sur  l'écoulement  des  eaux,  que 
leur  plus  grande  hauteur  dans  les  crues  extraordinaires,  dont  les  désastres  ont 
laissé  trace  dans  la  mémoire  des  hommes;  on  ne  voit  pas  comment,  avec  ce 
renseignement,  on  pourrait  arriver  à  la  détermination  de  la  vitesse  moyenne 
d'écoulement. 

En  étudiant  les  divers  terrains  compris  dans  le  bassin  de  la  Seine,  en- 
tre la  crête  des  montagnes  de  la  Côte-d'Or  et  Paris,  j'ai  trouvé  que,  pour  une 
vallée  d'un  kilomètre  carré  de  superficie,  il  faut  les  débouchés  mouillés  sui- 
vants : 

mëlres  carrés. 

Vallées  granitiques  du  Morvan 0,50 

Plaioes  oodulées  du  lias  qui  les  eDlourent 1,50 

Oolithe  inférieure 0,00 

Calcaires  argileux  et  marnes  d^Oxford  et  de  Rimmeridge,  de  0,037  à  0,25 

Coral-rag  et  calcaires  de  Porttand 0,00 

Partie  sablonneuse  des  grès  verts  (rive  gauche  de  VYonne),  de  0»40    à  0,70 

Parties  argileuses  (de  TYonue  à  la  Seine)»  de 0.81    à  1,25 

Craie  supérieure 0,00 

Plateaux  tertiaires  entourés  d'une  zone  crayeuse  (les  deux  rives 

de  l'Yonne  à  partir  de  Joigny),  de 0,014  à  0,052 

Plateaux  tertiaires  sans  pente  de  la  Brie  et  de  la  Puisayc,  de  0,00    è  0,10 

Parties  de  ces  plateaux  plus  accidentées,  de 0,10    à  0,75 

Calcaires  formant  les  plaines  de  la  Beauce 0,00 

Le  débouché  donné  ci-dessus  ne  met  pas  les  granités  à  leur  véritable  rang 
d'imperméabilité,  parce  qu'en  raison  de  la  pente  énorme  des  thalwegs,  la  vi- 
tesse d'écoulement  est  très*grande,  et  qu'ainsi  les  débouchés  mouillés  sont 
petits.  La  limite  supérieure  donnée  pour  les  marnes  d'Oxford  et  de  Kimme- 
ridge  (0,25)  ne  s'applique  qu'à  des  cas  très-rares  où  il  existe  des  sources  qui 
se  gonflent  l'hiver  d'une  manière  prodigieuise.  La  quantité  d'eau  qui  s'é- 
ooule  à  la  surface  de  ces  terrains  est  réellement  insignifiante. 

Il  est  évident,  du  reste,  d'après  ces  rapports,  que  les  terrains  du  bassin  de 
la  Seine,  en  amont  de  Paris,  doivent  être  classés  ainsi  : 

Tbuuias  impbbmèables  :  Granités,  lias,  grès  verts,  terrains  tertiaires  les 
plus  accidentés  de  la  Brie  et  de  la  Puisaye. 

Terrains  perméables  :  Terrains  oolithiques,  craie  proprement  dite,  pla- 
teaux tertiaires  de  la  Beauce. 

Les  plateaux  tertiaires  sans  pente  de  la  Puisaye  et  de  la  Brie,  quoique  for- 
més en  parties  d'argiles  sableuses,  ne  sauraient  être  rangés  dans  la  catégorie 
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des  terrains  imperméables  tels  que  je  les  ai  définis ,  puisqu'ils  ne  donnent 
point  d'eau  aux  thalwegs  et  que  les  eaux  pluviales  séjournent  à  leur  surface^ 
sans  pouvoir  s'écouler.  Ils  sont  sans  action  sur  les  crues  des  rivières  et  ne 
donnent  que  très-peu  d'eau  aux  sources;  on  pourrait  les  appeler  terrains 
neutres. 

Autres  caractères  des  terrains  perméables  et  imperméables. 

On  peut  encore  distinguer  les  terrains  perméables  et  imperméables  à  d'au- 
tres caractères  très-simples. 

D'ans  les  terrains  imperméables,  tes  prairies  naturelles  sont  cultivées  dans 
les  coteaux,  comme  au  fond  des  vallées  ;  dans  les  terrains  perméables,  cette  cul- 
tare  est  toujours  confinée  au  bord  des  cours  d^eau,  dans  la  partie  plate  et  sub- 
mersible du  fond  des  vallées. 

Dans  les  terrains  imperméables^  les  sources ^  lorsqu'il  en  existe^  sont 
comme  les  prairies,  disséminées  sur  toute  la  surface  du  sol,  aussi  bien  dans 
les  coteaux  qu'au  fond  des  vallées.  —  Dans  les  terrains  perméables,  on  ne  les 
trouve  jamais  qu'au  fond  des  vallées.  La  belle  végétation,  conséquence  na- 
turelle d'un  terrain  frais,  manque  donc  en  général  aux  coteaux  perméa* 
blés. 

Lorsqu'il  n'existe  pas  de  sources  dans  une  petite  vallée  perméable,  elle  reste 
toujours  sècbe;  souvent  elle  est  cultivée  jusqu'au  fond  sans  qu'on  ait  réservé 
aucun  moyen  d'écoulement  aux  eaux  pluviales.  Lorsqu'il  y  existe  un  ravin, 
il  est  tapissé  d'herbes  qui  témoignent  de  la  rareté  du  passage  de  l'eau. 

Dans  les  terrains  imperméables,  au  contraire,  il  existe,  dans  le  moindre  pli 
du  sol,  soit  un  ruisseau,  soit  un  ravin,  où  l'on  trouve  en  toutes  saisons  des 
flaques  d'eau  bordées  d'herbes  aquatiques  ou  d'autres  traces  non  moins  cer- 
taines du  passage  fréquent  des  eaux  sauvages.    * 

Il  résulte,  de  l'ensemble  de  ces  caractères,  que  les  terrains  imperméables 
ont  toujours  un  aspect  riant  et  une  certaine  apparence  de  richesse^  même  lors* 
qu'ils  sont  médiocrement  fertiles;  tels  sont  les  terrains  granitiques ^  les  grès 
verts  de  la  Puisaye,  etc. 

Les  terrains  perméables,  au  contraire,  ont  toujours  wi  aspect  triste^  même 
lorsqu'ils  sont  très- fertiles  ;  telles  sont  les  plaines  de  la  Beauce,  les  collines 
crayeuses  du  nord  de  la  France,  et  notamment  celles  qui  bordent  l'Escaut  en 
amont  de  Cambrai. 

On  peut  donc,  jusqu'à  un  certain  point,  et  avec  un  peu  d'habitude,  recon- 
naître au  premier  aspect  si  un  terrain  est  perméable  ou  imperméable. 

Détermination  des  lois  qui  règlent  l* écoulement  des  crues  des  cours  d'eau  (1). 

Principes  fondamentaux.  —  Nous  supposerons  d'abord  que  les  observations 
sont  faites  sur  des  cours  d'eau  de  médiocre  étendue. 

(1)  Birn  que  ces  lois  tient  éié  déterminées  au  moyen  «l'uWrTations  faites  sur  Uba$iin  de  la  Seine, 
j*ai  choisi  fou»  les  exemples  qui  concernent  U»  terrains  iui|)crméable8,  dans  les  observations  fftiica 
sur  lu  crues  de  la  Loire. 
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Vallieê  à  versants  imperméables.— h^  eaux  torrentielles  s'écoulant  à  la  Bur- 
iiace  du  soi  arrivent  Irès-promptement  au  fond  des  vallées  et  y  produisent  des 
orues  tièsp^levées^  mais  de  courte  durée. 

Supposons^  en  effet,  une  aire  complètement  imperméable,  par  exemple  une 
rue  pavée  d'une  ville;  admettons  qu'une  forte  averse  y  tombe  d'une  manière 
uniforme  pendant  le  temps  t,  qu'une  goutte  d'eau  partie  du  point  le  plus 
éloigné,  mette  un  temps  <'  à  se  rendre  au  lieu  où  se  fait  l'observation,  l'eau 
s'élèvera  rapidement  dans  le  ruisseau  pendant  le  temps  ^,  sa  hauteur  restera 
stationnaire  pendant  le  temps  /— <',  et  décroîtra  avec  une  rapidité  égale  pen- 
dant le  temps  t'y  après  lequel  les  ruisseaux  resteront  à  sec.  La  crue  n'aura 
duré  que  le  temps  teès-court  t  +  r'. 

Mais,  en  général,  les  choses  ne  se  passent  point  ainsi  dans  la  nature,  parce 
qu'il  n'existe  point  de  grandes  surfaces  de  terrain  complètement  imperméa- 
bles. 

Une  partie  des  eaux  pluviales,  ordinairement  la  première  qui  tombe,  reste 
dans  la  couche  superficielle  du  sol,  ou  même  pénètre  Jusqu'aux  sources;  — le 
reste  coule  à  la  surface  du  sol. 

La  crue  d'un  torrent  se  divise  donc  aussi  en  deux  parties,  l'une,  très-élevée, 
très-courte,  d'une  durée  moins  longue  que  la  pluie,  qui  correspond  à  l'écou- 
lement des  eaux  qui  glissent  à  la  surface  du  sol;  l'autre,  très-longue,  et  d'une 
médiocre  élévation,  produite  par  les  eaux  qui  proviennent  de  l'égoutture  des 
terres  ou  des  sources.  D'après  les  définitions  données  plus  haut,  la  première 
sera  la  partie  torrentielle  de  la  crue,  la  deuxième  la  partie  tranquille. 

J'ai  représenté,  dans  la  figure  i,  la  forme  gé- 
nérale de  la  crue  d'un  torrent  de  médiocre 
étendue.  J'ai  choisi  la  crue  du  II  octobre 
1846,  de  la  Loire  à  Roanne,  la  plus  haute  con- 
nue, et  qui  a  causé  de  si  grands  désastres.  — 
La  vallée  de  la  Loire^  en  amont  de  Roanne,  a 
6,400  kil.  carrés  de  superficie;  elle  est,  presque 
en  totalité,  composée  de  terrains  imperméa- 
bles. 

La  crue  en  question  a  éié  produite  par  une 
pluie  violente  tombée  du  15  au  18,  et  qui  a 
donné  une  hauteur  d'eau  de  0",I53  à  Mont- 
brison,  à  l'udomètre  du  docteur  Rey.  Suivant 
M.  l'ingénieur  en  chef  Vauthier,  le  débit,  au 
moment  de  l'étalé,  était  de  7,290  mètres  cubes 
par  seconde  (I). 


(I)  Sur  la  figure  K  n  lur  cellei  qoî  suivenl,  chtqae  jour 
de  fiiigi-qualre  heure»  est  représenté  par  une  longueur  de 
«   0,001  comptée  sur  la  liQne  borîionlàlo  AB.  —  Lea  hauteurs 
'jfJSS  d'eau  oble'nues  par  les  observations  jourDalières,  sont  rap- 
portées Il  l'échelle  de  4/IOO«  sur  des  ordonnée*  verticales 
correspoudanl  à  chaque  date.  —  On  a  réuni  les  points  de 


Cra«  '•  U  Loin  k  BoaaM 
(oclobn  1846). 

division  des  ordonnées  Tcrlicalcs  par  une  ligne  brisée  funuéc  de  lignes  horiioutalcs  et  TcrUcalet,  ce 
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la  partie  tonentieUe  de  la  crue  est  re{M?éseniée  par  la  partie  A'  D  E.  On  voit 
qu'a  y  a  eu  croiseaiioe  du  47  octobro  au  18  et  décroisBanee  du  18  au  i9.  La 
crue  moyenne  est  représentée  par  la'ligne  E  B'^et a  duré  du  19 octobre  au 


Fig.  2. 


Ctm  àt  U  Uirc  k  BnuM  (ootMibrQ  H  44ecmbn  1846). 

Si,  pendant  que  la  crue  moyenne  s'éooole,  il  surrient  de  nouvelles  phiîes 
considérables,  d'autres  flots  DV,  etc.  {fig.  «)  courts  et  élevés,  surmontent  de 
nouveau  la  crue  moyenne.  Ce  phénomène,  rare  ou  peu  sensible  dans  les  crues 
extraordinaires,  est  très-fréquent  dans  les  crues  ordinaires. 

Vallée  entièrement  perméable.  -^  Si,  maintenant,  nous  considérons  une  val- 
lée à  versants  complètement  perméables,  la  première  partie  de  la  crue  ADE 
manquera,  puisque  toutes  les  eaux  pénétreront  jusqu'au  sous-sol.  La  seconde 
partie  n'existera  qu'autant  qu'il  y  aura  .des  sources  en  amont  du  point  de  la 
vallée  où  se  font  les  observations. 

Ia  crue  du  cours  d'eau,  régularisée  par  ces  sources,  s'élèvera  lentement  et 
décroîtra  de  même;  elle  sera  toujours  trè»-longue  et  d'une  élévation  mé- 
diocre. 


Crae  a«  l'OiirM,  tflliioiit  de  ta  Sdat 
0*B«Nr48S9)r. 


Fig.  4. 


.A- 


19      2S  l«r  Mpt.  20  50 

CnMS  d«  VOmtf  (aoftl  •!  ••ptc^ra  IStS^ 

En  représentant,  comme  ci-dessus,  les  dates  par  des  intervalles  égaux  mesu- 
rés sur  AB  {fig.  3),  les  hauteurs  hydrométriques  observées,  par  des  ordonnées 

qui  a  permît  de  tupprimer  les  ordonnées  et  les  difisions  de  la  ligne  AB,  puisque  chaque  partie 
horisoDfate  de  la  ligne  brisée  représente  on  jtfvr  ou  un  dcmi-jottr. 
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paggant  par  les  points  de  diviticm,  la  finroe 
d'une  crue  tranquille  sera  rq>rié8entée  par  la 
ligne  A'EB'.  Dans  tes  pluies  intermittentes, 
cette  forme  pouna   devenir   la    suiTsnIe 

La  fonne  de  la  crue  peut  donc  devenir  plus 
ou  moins  compliquée,  présenter  plusieurs 
maxima  ou  minima,  mais  toujours  les  flots 
hjy,  etc.,  manqueront. 

Voyons  maintenant  ce  que  deviennent  ces 
crues  lorsque  les  pluies  qui  les  ont  produites 
viennent  à  cesser. 

Terrains  imperméables.  -*  Les  flots  torren- 
tiels, que  nous  avons  désignés  par  les  lettres 
DU  dans  les  figures  précédentes,  seront,  au 
moment  où  la  pluie  cessera,  d'autant  plus 
éloignés  des  sources,  que  la  vitesse  d'écoule- 
ment sera  plus  grande,  ou,  en  d'autres  ter- 
mes, que  les  montagnes  forjnant  le  bassin  se- 
ront plus  élevées;  la  hauteur  des  flots  DD' 
sera  aussi  d'autant  plus  grande,  puisque  cette 
première  partie  torrentielle  de  la  crue  sera 
produite  par  des  versants  plus  étendus. 
Mais  cette  hauteur  cessera  bientôt  de  s'a^- 
croitre. 

En  effet,  supposons  que,  quelques  heures 
après  la  pluie,  la  crue  arrive  au  confluent 
d'un  autre  torrent  d'une  étendue  moindre. 
La  partie  torrentielle  de  la  crue  de  ce  torrent 
s'écoulant  en  très-peu  d'heures,  la  crue  du 
cours  d'eau  principal  arrivera  au  confluent 
lorsqu'elle  sera  déjà  passée,  et  n'y  trouvera 
que  la  crue  moyenne  qui  la  suit. 

Les  flots  DD'D"  (Jtg.  5)  cesseront  donc  de 
s'accroître,  mais  la  crue  tranquille  EB  ira 
toujours  en  augmentant  de  hauteur. 

Dès  que  les  flots  DD'D^  {fig.  S  et  6)  cesse- 
ront d'être  soutenus  par  les  crues  des  af- 
fluents, ils  tendront  à  s'affaisser,  de  sorte 
que,  malgré  l'incessante  augmentation  de  la 
crue  moyenne,  la  portée  maximum  par  se- 
conde, de  la  crue  principale,  cessera  de  s'ao- 
croître  et  pourra  même  diminuer. 

On  voit  bien  clairement,  sur  la  figure  6, 
qu'une  assez  forte  crue  signalée  à  Roanne 
peut  s'eflàcer  presque  complètement  à  Tours* 
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La  portée,  par  seconde,  des  plus  hautes  eaux  connues  des  grands  fleuves  à 
versante  imperméables,  tend  donc  à  devenir  constante,  souvent  à  partir  d'un 
poin)  assez  peu  éloigné  des  sources.  —  Pour  la  Loire,  ce  point  paraît  être  com- 
pris entre  Roanne  et  Nevers.  Pour  le  Pô,  suivant  M.  Lombardini,  il  se  trouve 
au  confluent  du  Tessin. 

Il  résulte  de  là  qu'une  crue  extraordinaire 
peut  être  produite  par  un  phénomène  météo- 
rologique qui  n'agit  avec  intensité  que  sur  une 
£adble  étendue  du  bassin  (1). 

Cette  fraction  du  bassin  n'est  pas  nécessai- 
rement celle  qui  comprend  les  sources.  Ainsi, 
dans  le  bassin  de  la  Loire,  la  plus  forte  crue 
connue  à  Saumur,  de  1830  à  1850,  celle  du 
17  janvier  1843  (fig,  7),  a  été  évidemment  pro- 
duite par  les  bassins  secondaires  compris  entre 
Tours  et  Saïunur,  puisqu'à  la  même  date  le 
fleuve  n'éprouvait  qu'une  très-faible  crue  à 
Roanne  et  à  Nevers,  et  que,  d'ailleurs,  la  crue 
à  Roanne  atteignait  son  maximum  de  hauteur 
le  16,  et  n'a  pu  arriver  à  Saumur  assez  vite 
pour  augmenter  la  hauteur  de  la  crue  qui  attei- 
gnait son  maximum  le  17. 

La  grande  crue  d'octobre  1846  a,  au  con- 
traire, été  produite  par  la  partie  supérieure  du 
bassin,  car  les  affluents  à  l'aval  du  Beo-d'Allier 
n'ont  donné  que  des  crues  moyennes. 

Les  crues  torrentielles,  en  passant  l'une  après 
l'autre  à  chaque  confluent,  ainsi  que  je  l'ai  dit 
plus  haut,  peuvent  former  une  série  de  flots 
DD'D"  (voir  la  fig.  8),  où,  ce  qui  est  plus  habi- 
tuel, elles  se  soudent  ensemble  et  produisent 
une  crue  unique  qui  est  d'autant  plus  longue 
qu'on  est  plus  éloigné  des  soiuxies  (comparer  la 
grande  crue  à  Saumur  (/ij/.  7),  aux  grandes  crues 
à  Roanne  {fig.  1  et  5). 

Cours  d'eau  à  versants  entièrement  perméables, — Les  crues,  dans  ces  terrains, 
étant  dues  uniquement  au  gonflement  des  sources,  s'élèvent  lentement  et  ré- 
^lièrement  et  décroissent  de  même.  Rarement  elles  durent  moins  de  trois 
semaines  ou  d'un  mois;  elles  ont  toujours  la  forme  indiquée  aux  figures  3 
et  4. 

Il  résulte  de  là  qu'elles  se  rencontrent  toujours  à  chaque  confluent,  et 
qu'ainsi  la  portée  maximum^  par  seconde,  de  la  crue  principale,  se  compose,  à 
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(I)  Nous  feront  voir  dtns  un  taire  mémoire  que  les  phénomènes  capables  de  prodaire  une  grande 
crue  d'un  fleuTO  s'étendent  toujours  sur  «ne  grande  partie  du  bassin.  Mais  leur  action  peut  n'aroir 
une  grande  énergie  que  sur  une  étendue  médiocre  de  ce  bassin. 
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la  rencontre  d'un  affluent^  de  la  gomme  des 
portées  maxima  des  deux  cours  d^eau. 

La  crue  d'un  cours  d'eau  tranquille  va  donc 
sans  cesse  en  s'accroissant  à  mesure  qu'elle  s'é- 
loigne des  sources. 

Par  conséquent^  une  crue  extraordinaire  est 
toujours  produite  par  un  phénomène  météoro- 
logique qui  agit  sur  tout  le  bassin^  ou  du  moins 
sur  les  parties  du  bassin  où  se  trouvent  les 
grands  cours  d'eau  et  les  grandes  sources.  11 
ne  peut  y  avoir  de  crue  extraordinaire  de  la 
Seine,  à  Paris,  lorsque  la  Marne,  ou  la  Seine 
proprement  dite,  ou  l'Yonne  ne  donnent  pas. 
Les  plus  hautes  crues  de  la  Loire ,  au  con- 
traire, nous  l'avons  dit  plus  haut,  peuvent 
être  produites  soit  par  la  Loire  ou  l'Allier,  soit 
même  par  un  groupe  d'affluents  secondaires, 
le  Cher,  l'Indre,  la  Vienne,  etc. 

Ces  lois  d'écoulement  des  cours  d'eau  tran- 
quilles sont  si  simples  qu'il  est  inutile  d'en 
faire  un  plus  long  exposé. 
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CùUTB  cTeau  mixtes.  —  La  plupart  des 
fleuves  renferment  à  la  fois  dans  leurs 
bassins  des  terrains  perméables  et  imper- 
méables. Cette  circonstance  modifie  leurs 
lois  d'écoulement. 

Lorsqu'à  un  confluent  se  réunissent  un 
cours  d'eau  tranquille  et  un  cours  d'eau 
torrentiel,  et  que  ce  dernier  n'a  pas  un 
bassin  beaucoup  plus  grand  que  l'autre, 
la  partie  torrentielle  de  sa  crue  passe  tou- 
jours la  première;  la  partie  moyenne  qui 
la  suit  vient  toujours  s'ajouter  à  la  crue 
du  cours  d'eau  tranquille.  On  voit  trè&r 
bien,  sur  la  figure  9,  que  les  flots  DD' 
de  la  crue  de  l'Yonne,  à  Sens,  arrivent  à 
l'aval  de  Hontereau  avant  la  crue  de  la 
Seine,  et  que  la  partie  élevée  de  cette  der- 
nière crue  s'ajoute  à  la  crue  moyenne  de 
TYonne. 

Lorsque  le  cours  d'eau  torrentiel  est 
beaucoup  plus  grand  que  l'autre,  la  partie 
élevée  de  ses  crues  peut  arriver  au  con- 
fluent avec  la  crue  de  l'affluent  tran- 
quille; elle  forme  alors,  au-dessus,  des 
flots  plus  ou  inoins  prononcés. 
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Fig.  40. 
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Si^  au  contraire^  les  versants  pennéables  sont 
beaucoup  plus  étendus  que  les  versants  imper- 
méables^ et  s'ils  renferment  beaucoup  de  gran- 
des  sources^  la  paiiie  torrentielle  des  crues  ar- 
rive toujours  la  première  aux  confluents^  mais: 
elle  cesse  souvent  de  former  des  pointes  dans  la 
courbe  des  crues.  C'est  ce  qui  a  lieu  dans  les 
bassins  de  la  Seine  au-dessous  du  confluent  de 
la  Manie  et  de  la  Saône^  au-dessous  de  celui  du 
Doubsw  Presque  toujours  les  pointes  torren- 
tielles cessent  d'être  sensibles  dans  la  courl^ 
des  crues;  elles  y  sont  remplacées  par  un  jarret 
assez  prononcé. 

La  ligiu*e  10  représente  la  crue  de  la  Seine 
de  janvier  et  février  1850^  la  plus  grande  du 
siècle  après  celle  du  3  janvier  1802.  Dans  la 
partie  supérieure  de  la  figure  on  a  représenté  la 
crue  de  l'Yonne  à  Sens,  avec  sa  pointe  torren- 
tielle D  qui  correspond  au  29  janvier.  A  Mon- 
tereau,  cette  pointe  se  voit  encore  le  30  janvier, 
mais  à  Paris,  au-dessous  du  confluent  de  la 
Marne^  elle  s'efface  complètement  et  n'est  plus 
représentée  que  par  un  simple  jarret,  corres- 
pondant au  31  janvier.  Cette  fîgure  fait  voir 
que  dans  les  cnies  extraordinaires  les  eaux 
torrentielles  de  l'Yonne  passent  les  premières 
sous  les  ponts  de  Paris. 

Résumé.  Ces  lois  d'écoulement  des  cour» 
d'eau  peuvent  se  formuler  ainsi. 

Cours  d'eau  torrentiels  (versants  imperméa- 
bles). 

!•  liCs  cnies  d'un  cours  d'eau  à  versants  im- 
perméables, d'une  étendue  médiocre,  se  com- 
posent d'une  première  partie  courte  et  élevée 
due  à  l'écoulement  des  eaux  torrentielles,  sui- 
vie d'une  longue  cnie  moyenne  qui  décroit  len- 
tement et  régulièrement  {fig,  1  et  6). 

À  la  suite  des  pluies  intermittentes,  la  crue 
moyenne  peut  être  surmontée  de  plusieurs  flots 
torrentiels  courts  et  élevés.  Ce  phénomène,  très- 
fréquent  dans  les  crues  ordinaires,  est  rare  ou  peu 
sensible  dans  les  crues  extraordinaires  {fig.  2). 

2*  Tant  que  la  pluie  continue  à  tomber,  la 
portée  maximum,  par  seconde,  d'une  crue  tor- 
rentielle, s'ajoute,  à  chaque  confluent,  à  celle 
de  la  crue  de  l'affluent. 
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Hais  si  la  pluie  a  cessé  de  tomber  depuis  un  certain  temps^  souvent  très- 
tourt^  les  deux  crues  torrentielles,  lorsqu'elles  arrivent  au  confluent,  y  passent 
successivement.  Celle  «de  l'affluent  passe  ordinairement  la  première;  la  por- 
tée maximum  de  la  crue  du  cours  d'eau  principal  s'ajoute  à  la  portée  de  la  crue 
moyenne  du  plus  petit  (fig.S). 

3""  La,  portée  maximum,  par  seconde,  des  plus  hautes  eaux  connues  d'mi 
torrent,  croit  très-rapidement  dans  la  partie  supérieure  du  bassin;  mais  elle 
tend  à  devenir  constante  à  pattir  d'un  certain  point  qui  est  d'autant  plus  éloi- 
gné des  sources,  que  la  pente  du  thalweg  est  plus  grande,  ou  que  la  région  su- 
périeure du  bassin  est  plus  montueuse. 

4®  Une  crue  extraordinaire  d'un  fleuve  à  versants  imperméables  peut  être 
produite  par  un  phénomène  météorologique  qui  n'agit  avec  intensité  que  sur 
une  partie  du  bassin*  Cette  partie  peut  ne  pas  comprendre  les  sources  du 
fleuve  {fig.  7), 

b""  La  partie  torrentielle  de  la  crue  d'un  coiurs  d'eau  est  d'autant  plus  longue 
qu'elle  s'éloigne  plus  des  sources,  puisqu'elle  se  compose  de  la  succession  des 
crues  torrentielles  qui  passent  l'une  après  l'autre  à  chaque  confluent.  Lors- 
qu'elle n'est  pas  soutenue  par  les  crues  des  affluents,  elle  tend  à  s'affaisser,  et 
«ouveut  sa  portée  par  seconde  est  moins  grande  dans  la  partie  inférieure  du 
bassin  que  dans  la  partie  moyenne. 
Cours  d'eau  tranquilles  (versants  perméables). 

6»  Les  crues  <l'un  cour«»  d'eau  tranquille  s'élèvent  lentement  et  régulière- 
ment et  décroissent  de  même;  elles  sont  donc  toujours  de  longue  durée,  rai*e- 
ment  de  moins  de  trois  semaines  ou  d'un  mois  {fig.  3  et  4). 

?•  La  crue  d'un  fleuve  tranquille  rencontre  à  chaque  confluent  la  cnic  de 
l'affluent;  par  conséquent  sa  portée  maximum,  par  seconde,  à  l'aval  d'un 
confluent,  se  compose  de  la  somme  des  portées  maximum,  par  seconde,  des 
deux  affluents.. 

8*  11  résulte  de  là  que  la -crue  d'un  fleuve  tranquille  va  toujours  en  crois^ 
sant  depuis  sa  source  jusqu'à  la  mer. 

Ctmrs  d'eau  mixtes  (à  versants,  partie  perméaWes,  partie  imperméables). 
9"  Lorsqu'un  cours  d'eau  tranquille  rencontre  un  cours  d'eau  torrentiel  dont 
les  versants  sont  au  plus  égaux  en  superficie  aux  siens,  la  crue  torrentielle 
passe  toujours  la  première  au  confluent.  La  crue  tranquille  s'agoute  à  la  crue 
moyenne  du  torrent  (fig.  9). 

40'  Lorsque  le  torrent  a  des  versants  beaucoup  plus  étendus,  la-crue  tor- 
rentielle peut  arriver  au  confluent  en  même  temps  que  la  crue  tranquille.  Si 
i'on  représente  la  crue  par  une  courbe,  le  flot  torrentiel  forme  au-dessus  des 
pointes  plus  ou  moins  prononcées. 

Il*  Si,  au  contraire,  les  versants  du  cours  d'eau  tranquille  sont  beaucoup 
plus  étendus  que  ceux  du  torrent,  et  qu'on  représente,  par  une  courbe,  la  crue 
à  l'aval  du  confluent,  les  pointes  torrentielles  s'eflacent  souvent  et  ne  sont  plus 
représentées  que  par  quelques  irrégularités  à  l'origine  de  la  courbe  (  fig.  iO)« 
J'ai  vérifié  ces  lois  au  moyen  d'observations  faites  : 
I"  A  Paris,  sur  la  Seine,  pendant  72  ans  (de  1777  à  1853). 
^  Sur  l'Yonne -et  la  Cure,  pendant  3  ans  (de  1850  à  1852). 
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3^  Sur  les  petits  affluents  de  la  Seine^  peudant  1  an  (i  852). 
4''  Sur  la  Saône^  pendant  7  am  (de  1844  à  1850). 
S*"  A  Sédan^  sur  la  Meu8e>  pendant  8  ans  (de  1844  à  1851). 
e*"  Sur  la  Loire,  pendant  20  ans  (de  1831  à  1851). 

Les  limites  de  ce  mémoire 
sont  trop  resserrées  pour  qu'il 
me  soit  possible  de  faire  l'ex- 
posé de  oes  vérifications.  Je 
me  contente  de  mettre  sous 
les  yeux  de  la  Société  quel- 
ques-unes de»  courbes  des 
hauteurs  journalières  de  ces 
cours  d'eau^  prises  à  diverses 
échelles.  On  peut  follement 
reconnaître,  par  Texamen  de 
ces  courbes,  l'exactitude  des 
lois  formulées  ci-d^BSSus. 

La  figure  11  représente  une 
crue  de  la  Seine,  à  Paris>  qui 
a  commencé  le  7  janvier  der- 
nier et  a  duré  jusqu'au  25  fé- 
JsjKk  vrier  suivant.  Au-dessous  se 
trouventfigunées  Iescruesix>r- 
respondantes  d'affluents  éléh 
mentairesquicoulent  dans  les 
terrains  du  bassin  qui  ont  le 
2sfik  phi&d'influencesur  lescnies. 

La  rivière  à  versants  per- 
méables ooli^iquesesil'Our- 
ce;  l'étendue* de  soa  bassin 
est  de  460  kil.  carrés;  la  crue, 
produite  presque  uniquement 
par  le  gonflement  des  sources^ 
a  duré  à  peu  près;  le  même 
temps  que.celle^de  la  S^ine  à 
Paris. 

Le", torrent  à  versante:  gi«e 

nitiques  est  la  Cure;  ooa  basr 

sin  a  490  kil.  carrés  de.  9ir 

perficie. 

0j/    n'-'  Le  torrent  de  la  craie  intéf 

heure  est  le  ruisseau:  djotBaulr 
hes,dont  les'^ensani^Qni  l$0 
kil.  carrés  d'étendue^  y  cam- 
pris  40  kib  carrés  de  terrains 
Vo^hi 'jiî^     oolitJbjqjies. 
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Enfia  celui  du  lias  esl  le  ruisseau  dfu  Bouchai^  dont  les  versante  occupent 

une  surface  de  M  kilcmiètpes  carrés ,  y 
compris  A  kil.  carrés^  de^  terraîns^  oolfthi- 
ques.  Ces  trois  torrents  sont  tous  af- 
fluents do  TYonne. 

On  voit  que  leurs  crwe»  eut  éprouvé 
une  série  de  vïiriatioi»  bvusqpues,  de 
maxiina  ed  de  miniffia^qùi  rappellent  en 
petit  la  crue  de  la  Loire  de  la  figure  2. 

A  la  simple  inspection  des  figures  on 
reconnaltque  le»  crues  des  ruésseauzooli- 
thiques^  et  les  longues  erues:  mojrennes 
ôs»  torrents  graraitiquâs  doirent  avoir 
une.  influence  prédominante  snr  1q&  cnsee 
du  fleuve^  et  c'est  ce.  qni  a.lieii  en  eflet. 

La  figure  12  représcaole  la  crue  désa»- 
tr^sedela  SaAne^  qui  ataivagé  ks  pbînes 
di^  CbUons  en  novenabre.  1840.  Les:  haut- 
teufs^  d'eau  omit  été.  priées  k  l'écheUa  du 
poni  de:  VA&m,  llalhei»*eufiemeQà»  bi 
Gourbe  extraite  d'unmémcôrede.ML  Viskr 
génieur  Laval  est  incomplète^  puisqjae 
les  observations  s'arrêtent  à  la  cote  de 
eTf'dB..  n  e^.  impossibla  de.  n'èlxe  pas 
&aqppé  de  la  ressemblance  de cetteeaufbe 
avec  celle  de  la  figure  10  qui  représente 
la  grande  crue  de  la  Seine  de  janvier  et 
février  IdiSO.  En  effets  dans  le  bassin  de 
la  Saône^  connue  dans  celui  de  la  Seine  ^ 
les  versants  perméables  oolithiques  ont 
une  influence  prédominante..  Toutefois^ 
les  crues  qu'il  produisent  sont  bien  plus 
redoutables^  ce  qui  doit  être  attoibué  à 
la  grande  élévation  de  la  chaltie  du  Jura. 

Comme  dans  tous  les  grands  bassins 
où  cas  terrains  dominent,  les  crues  de  la 
Saône  montent  lentement  et  décroissent 
plus  lentement  encore. 

La  figure  13  représente  la  crue  de  la 
Meuse  d'avril  1846.  Les  hauteurs  d'eau 
ont  été  prises,  à  Féchelle  d'aval  de  réchise 
de  Sedan.  Elles  sont  toutes  d'environ 
1  mètre  trop  fortes,  parca  que  le  zéro  dfe 
1  ^échelle  correspond,  non  pas  au  niveau  de 
rétiage,  mais  à  celui  du  fond  de  la  ri- 
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Toutes  leB  cmes  de  la  Meuse  oot  à  peu  près  la  même  fonne  que  celle  qui  est 
figurée  cHX>ntre.  Elles  se  composent  toutes  d'une  longue  crue  tranquille 
surmontée  de  deux  -flots  torrentiels  qui  passent  sucoessîTement  à  Sedan  à 
trois  ou  quatre  jours  de  distance. 

Oe  fût  s'explique  très-bien  par  la  nature  des  Tersants  de  la  rivièie,  qui 
sont  composés  de  terrains  oolithiques  perméables,  sauf  sur  deux  points  où  il 
existe  de  grandes  surfaces  recouvertes  par  des  marnes  supra-liasiques  ou  des 
terrains  triasiques  imperméables  ;  ces  deux  points  sont  les  parties  supérieures 
des  vallées  de  la  Meuse  et  du  Mouzon,  en  amont  de  Neuf-Chàteau,  et  la  vallée 
du  Chiers  dont  le  confluent  se  trouve  un  peu  en  amont  de  Sedan.  Les  eaux 
torrentielles  du  Chiers  passent  les  premières  à  Sedan;  celles  deia  Meuse  et  du 
Mouion  arrivent  trois  à  quatre  jours  après. 

il  est  inutile  de  parler  ici  des  crues  de  la  Loire,  dont  les  diverses  formes  sont 
représentées  par  les  figures  i,  2,  5, 6,  7,  8. 

On  peut  taire  d'utiles  applications  des  observations  et  lois  qui  précèdent  à 
l'art  de  l'ingénieur. 

On  trouve  à  la  page  43,  pour  chaque  espèce  de  terrain  du  bassin  de  la  Seine, 
la  surface  du  débouché  mouillé  d'un  petit  pont  pour  une  vallée  d'un  kilomètre 
carré  de  superficie.  En  multipliant  cette  suriace  par  le  nombre  qui  exprime  en 
kilomètres  carrés  la  superficie  d'une  vallée  de  même  nature,  on  aura  le  débou- 
ché mouillé  du  pont  à  établir  sur  son  thalweg.  Toutefois  ces  calculs  ne  sont 
applicables  qu'à  des  vallées  dont  la  superficie  ne  dépasse  pas  100  kilomètres 
carrés. 

D'après  cela  les  débouchés  des  ponts  à  établir  sur  une  vallée  de  iOO  kilomè- 
tres carrés  seraient  les  suivants  dans  les  diverses  formations  du  bassin  de  la 
Seine* 

mètres  carrés. 

Terrains  granitiques 50 

Lias 150 

Oolitbe  inférieure 0 

Marnes  d'Oxford  et  de  Kimmerîdge,  de 3,7  &  25 

(Très-rarement  25). 

Coral-rag  et  calcaire  de  Portland 0 

Craie  inférieure,  de.  ...    • 40  à  125 

€raîe  proprement  dite • 

Plateaux  tertiaires  entourés  d*une  zone  crayeuse,  de.  •    .    •  i,40  à  5,2e 
Plateaux  tertiaires  sans  pente  de  la  Brie,  de.    .    •    •    .    .      0  à  10 

Bords  des  vallées  des  mêmes  terrains  de 10  à  75 

Calcaires  de  la  Beauce • 0 

Dans  le  calcul  de  ces  débouchés,  on  ne  tient  pas  compte  des  sources  ;  le  dé- 
bouché supplémentaire  qu'elles  exigent  est  tout  à  fait  négligeable  dans  les 
terrains  imperméables;  dans  les  terrains  perméables  il  est  très-facile  à  cal- 
culer à  la  simple  inspection  du  thalweg. 

Jusqu'à  ce  jour  on  n'a  tenu  aucun  compte  de  la  nature  géologique  du  sol 
dans  le  calcul  des  débouchés  des  petits  ponts.  11  en  est  résulté  que  sur  toutes 
nos  routes,  les  ponts  sont  démesurément  trop  grands  dans  les  formations  per- 
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inéables,  et  presque  toujours  trop  petits  dans  les  formatioas  imperméables. 
Ainsi^  sur  la  route  impériale  n""  H,  de  Paris  à  Genève^  les  ponceaux  sont  tous 
trop  grands  de  Villeneuve  Saint-Georges  à  Saint-Florentin,  où  Ton  traverse 
les  terrains  neutres  perméables  de  la  Brie  et  de  la  craie  proprement  dite  ;  ils 
sont  beaucoup  trop  petits,  et  Teau  des  crues  des  ruisseaux  passe  par  dessus  la 
route,  entre  Saint-Florentin  et  le  port  de  Charrey,  où  se  trouve  la  formation  im- 
perméable de  la  craie  inférieure;  ils  sont  trop  grands  dans  la  traversée  des  ter- 
rains oolithiques  entre  Cbarrey  et  Montbard,  et  souvent  trop  petits  entre  Mont- 
bard  et  Sombemon,  où  la  route  est  établie  dans  les  argiles  du  lias. 

Dans  les  divers  mémoires  que  J'ai  publiés  sur  Tbydrologie,  j'ai  indiqué  un 
grand  nombre  d'autres  applications  de  cette  science  à  l'art  de  l'ingénieur. 


M.  Bravais  fait  la  communication  suivante  : 

Notice  sur  le  Mirage,  par  M.   Bravais. 

Après  les  notices  relatives  aux  halos,  à  l'arc-en-ciel  et  aux  phénomènes 
crépusculaires,  que  j'ai  eu  l'occasion  de  rédiger  pour  V Annuaire  météùrolo- 
giqucy  il  m'avait  paru  convenable  de  m'occuper  également  d'une  question 
d^optique  météorologique,  encore  aujourd'hui  très-incomplétement  étudiée, 
je  veux  parler  de  la  question  du  mirage  et  des  singulières  apparences  aux- 
quelles ce  phénomène  peut  donner  lieu. 

L'exposition  des  causes  qui  peuvent  intervenir  dans  la  production  de 
ce  phénomène  est  assez  complexe  pour  que  j'aie  cru  devoir  diviser  en  deux 
parties  le  travail  auquel  ces  recherches  ont  donné  naissance.  Dans  Tune,  j'ai 
plus  spécialement  examiné  le  côté  physique  du  problème,  c'est-à-dire  la  ma- 
nière de  se  rendre  compte  des  faits  généraux,  en  se  basant  sur  les  lois  de  la 
physique  d'une  part,  et  de  l'autre  sur  rensemJ)1e  des  observations.  Dans  l'au- 
tre partie,  j'ai  voulu  pénétrer  encore  plus  avant  dans  Fétade  du  mirage,  et 
donner  les  formules  qui,  suivant  les  diverses  lois  adoptées  pour  le  décroisse- 
ment  des  densités  des  couches  d'air,  doivent  servir  à  calculer  la  route  des 
trajectoires  lumineuses,  leurs  intersections,  le  nombre  des  images  formées 
par  le  même  objet,  le  grossissement  de  ces  images  ou  leur  atténuation,  dans 
le  sens  vertical,  leur  formation  dans  le  sens  naturel  ou  par  voie  de  renverse- 
ment. Une  analyse  mathématique  assez  délicate  peut  seule  servir  de  guide 
dans  cette  matière  difficile. 

La  première  partie  de  mon  travail,  celle  qui  comprend  le  côté  physique  de 
la  question,  est  aujourd'hui  terminée,  et  j'ai  eu  l'honneur  d'en  o£Erir  un  exem- 
plaire à  la  Société  dans  la  dernière  séance.  Elle  renferme  les  observations  de 
mirage  éparses  çà  et  là  dans  les  différents  recueils  scientifiques  que  j'ai  pu 
consulter  ;  j'ai  cherché  à  recueillir  ces  faits  et  à  les  coordonner.  On  y  trouvera 
une  explication  mathémathique  concise  des  deux  grandes  catégories  de  faits 
qui  constituent  le  mirage,  l'une  appartenant  au  mirage  que  j'appelle  le  mirage 
direct  ou  inférieur,  l'autre  au  mirage  que  j'appelle  le  mirage  inverse  on  mirage 
supérieur. 
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itifiqu'icionaOûijoiieraaphéiioiiièûedela  réfleiioQ  totale  des  dbjets  ua 
grand  rôle  dans  la  théorie  du  mirage.  Le  ledressement  des  tngectoires  liimi* 
lieuses  qui,  après  avoir  été  plongeantes  Ters  le  sol,  deviennent  horiiontales 
pendant  une  courte  portion  de  leur  trajet,  et  vont  ensuite  en  s'éloignant  du 
80l ,  piraissait  à  plusieun  physiciens  ne  pouvoir  s'expliquer  que  par  un 
phénomène  de  réflexion  totale.  Je  montrerai  que  les  conditions  néœssaires 
pour  fffoduiie  cette  réflexion  ne  peuvent  exister,  et  que  le  mirage  est  un  sim- 
ple phénomène  de  réfraction.  M.  Biot  a  tût  voir  que  le  fait  du  redressement 
s'expliquait  trè»*bieo,  dans  le  système  de  rémission.  On  verra  qu*on  l'explique 
avec  la  même  facilité  dans  le  système  des  ondes  lumineuses,  en  adoptant  les 
idées  de  Fresnel  sur  la  vitesse  de  la  lumière  dans  les  diflërents  milieux.  On 
arrive  alors  à  cette  conséquence  remarquable,  que  lorsqu'un  rayon  de  lumière 
traverse  un  système  de  couches  planes  et  parallèles,  et,  par  exemple,  horizon- 
tales, dont  la  densité  varie  suivant  la  normale  commune  aux  couches,  la  cou  r 
bure  de  la  trajectoire  est  partout  égale  au  quotient  de  la  variation  du  loga- 
rithme de  l'indice  de  réf^tion,  par  la  variation  correspondante  dans  la 
hauteur  de  la  couche  considérée.  De  là  se  déduisent  facilement  les  équations 
qui'peuvent  ensuite  servir  à  expliquer  les  circonstances  du  problème. 

Le  fiait  le  plus  frappant  du  mirage  est  que  les  images  des  objets  paraissent 
doublées ,  l'image  inférieure  se  montrant  alors  dans  une  situation  renversée. 
En  général,  les  dimensions  des  objets  dans  le  sens  transverse  ou  horizontal 
ne  paraissent  pas  sensiblement  altérées;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  des 
dimensions  verticales  :  les  objets  semblent  agrandis  ou  quelquefois  raccourcis. 
Le  fait  de  la  duplicité  des  images  ne  peut  s'expliquer  qu'en  admettant  la  sup- 
position  suivante.  Si  Ton  considère  deux  trajectoires  lumineuses,  partant  de 
l'ceil,  se  dirigeant  vers  le  paysage,  et  situées  dans  un  même  plan  vertical,  ces 
trayectoires  peuvent  se  recourber,  par  leur  passage  à  travers  les  couches  atmo- 
sphériques, de  manière  à  venir  se  couper  une  seconde  fois,  mais  alors  sur 
l'objet  même  qui  ainsi  est  rendu  visible  dans  deux  directions  diCEérentes. 
C'est  seulement  dans  le  cas  où  ces  intersections  mutuelles  de  trajectoires 
peuvent  s'effectuer,  que  le  mirage  proprement  dit  se  manifeste  :  il  est  donc  im* 
portant  de  chercher  les  conditions  de  variation  de  densité  des,  couches  qui 
peuvent  les  produire.  Pour  satisfaire  aux  observations,  il  faut  aussi  que  l'i- 
mage inférieure  inverse  soit  plus  courte  dans  ses  dimensions  verticales  que 
l'image  supérieure.  Le  problème  étant  posé  dans  ces  termes,  on  peut  dire  qu'il 
n'a  jamais  été  résolu.  On  a  supposé  qu'une  simple  distribution  des  puissances 
réfractives  de  l'air,  suivant  une  progression  arithmétique,  pouvait  rendre 
compte  des  faits  observés.  Je  prouve  dans  mon  Mémoire  qu'il  n'en  peut  être 
ainsi  :  dans  ce  i^stème,  les  trajectoires  se  coupent,  il  est  vrai ,  mais  à  une 
distance  que  l'on  doit  regarder  comme  infinie,  de  sorte  que  la  duplicité  des 
images  ne  saurait  alors  exister.  En  outre,  dans  ce  même  système,  je  fais  voir 
que  les  objets  sont  toujours  vus  dans  leur  véritable  grandeur,  n'étant  en  rien 
déformés  dans  leurs  dimensions  verticales;  de  sorte  que  la  supposition  d'une 
variation  purement  arithmétique  ne  modifie  pas  l'aspect  du  tableau  présenté 
par  le  paysage,  et  même  j'ajouterai  que  ce  genre  de  constitution  atmosphéri«- 
que  est  le  seul  qui  soit  aussi  inefficace  dans  ses  effets,  et  que,  pour  une  autre 
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loi  quelcoiique  de  variation  dans  les  densités^  il  y  a  toujours  une  déformation 
d^une  certaine  sorte  dans  la  grandeur  apparente  qu'offi-ent  les  olyeta  dans  le 
sens  T^rtical. 

Les  géomètres  ont  aussi  examiné  le  cas  d'une  progression  exponentielle^ 
c*esi-à-dire  dans  laquelle  les  densités  décroîtraient  en  raison  géométrique 
avec  la  hauteur.  L'analogie  avec  la  barre  métallique  chauffée  à  son  extré- 
mitéy  et  où  les  températures  se  distribuent  suivant  cette  loi,  ne  me  parait  pas 
applicable  au  cas  actuel,  par  suite  du  manque  des  conditions  relatives  aux 
surfaces  latérales  de  la  barre.  Ainsi  la  probabilité  k  priori  d'une  telle  loi  n'est 
pas  fort  grande.  De  plus,  lorsqu'on  en  étudie  les  conséquences,  on  ne  tarde 
pas  à  reconnaître  qu'elle  donne  des  images  inférieures  plus  étendues  que  les 
images  droites  supérieures^  ce  qui  est  absolument  contraire  à  toutes  les  obser- 
vations. J'ai  donc  dû  aussi  rejeter  ce  mode  de  variation,  comme  ne  représen- 
tant pas  exactement  la  nature. 

La  discussion  des  lois  de  variation  de  densités  qui  satisfont  le  mieux  à  toutes 
les  conditions  du  problème  sera  Tobjet  du  second  Mémoire  que  je  me  pro- 
pose de  publier  sur  cette  question.  Mais  je  puis  dans  ce  moment  indiquer  une 
loi  qui  satisfait  assez  bien  à  l'ensemble  de  ces  conditions,  et  qui  a  l'avantage 
de  conduire  i  des  résultats  très-simples,  et  de  nature,  par  exemple,  à  être  in*^ 
troduits  dans  un  Traité  élémentaire  de  Physique.  Dans  cette  loi,  la  densité 
croit  à  partir  de  la  surface  du  sol  supposé  échauffé,  et  finit,  à  une  certaine 
hauteur,  par  acquérir  une  densité  finale  sensiblement  constante  ;  la  loi  de  va* 
riati<m  consiste  en  ce  que  l'excès  de  cette  densité  finale  sur  la  densité  de 
chaque  couche,  isolément  considérée,  est  inverse  du  carré  de  la  hauteur  de  la 
coudie  au-dessus  d'un  plan  horizontal  fictif,  situé  à  quelques  décimètres  au- 
dessous  du  pbin  du  sol.  Lorsque  le  mirage  a  une  grande  intensité,  il  faut 
placer  ce  plan  à  5  ou  6  décimètres  seulement  de  distance  du  sol;  mais  lorsque 
le  mirage  est  moins  marqué  et  ne  se  voit  qu'à  des  distances  plus  grandes, 
comme  cela  arrive  à  la  suiface  de  la  mer,  alors  on  peut  le  placer  à  1  ou  2  mè- 
tres au-dessous  de  la  surface  des  eaux. 

On  trouve  alors  que  les  trajectoires  lumineuses  sont  des  hyperboles  à  axe 
vertical,  tournant  leur  convexité  vers  le  sol,  et  qui  viennent,  en  les  supposant 
parties  de  l'œil,  se  couper  deux  à  deux  sur  les  objets.  La  suite  de  ces  inter- 
sections successives  forme  ce  que  H.  Biot  a  appelé  la  caustique,  et  dans  le  cas 
actuel,  cette  caustique,  qui  est  Tun  des  éléments  les  plus  importants  du  mirage, 
est  une  ligne  droite,  très-oblique  à  l'horizon,  et  qui»  partant  de  la  surface  do 
sol,  à  une  certaine  distance  (par  exemple  à  500,  1000,  ou  2000  mètres)  en 
avant  de  l'observateur,  s'en  éloigne,  tout  en  s'élevant  de  plus  en  plus  au-des- 
sus du  plan  de  l'horizon.  Dans  cette  hypothèse,  l'image  renversée  doit  être 
parfaitement  égale  en  grandeur  à  l'image  directe.  Ainsi  elle  ne  peut  repré- 
senter exactement  la  nature  que  dans  le  cas  où  cette  égalité  apparente  existe, 
comme  cela  arrive  en  effet  assez  souvent.  . 

Outre  les  effets  de  mirage  ordinaire,  outre  ceux  du  mirage  supérieur  qui  ne 
se  produisent  guère  qu'en  été,  par  des  temps  chauds,  ei  à  la  surface  de. la 
mer,  et  dont  l'observation  est  beaucoup  plus  rare,  j'ai  aussi  exanùoé  les 
cas  exceptionnels  signalés  par  les  auteurs,  et  dit  quelques  mots  sur  les 
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fiOa  Tnargûna  de  Reggio.  11  y  a^  dans  Tobservation  de  ée  cuMdiiît  méteofre^ 
des  lacunes  mêlées  à  une  exagération  de  s^le  desoriptff  et  uDe  iÉdor- 
rection  de  dessin  de  nature  à  arrêter  tout  projet  d'explication  |  il  eSt  feniBr- 
quable  et  regrettable  à  la  fois  que,  pour  un  phénomène  dôiilîe  nom  est  si 
conûu  et  la  renommée  si  grande,  nous  ne  possédions  que  deux  déscriplîoiis 
faites  par  des  témoins  oculâii^eë ,  à  des  dates  déjà  aneiennes,  Tune  par  le 
père  Ângelucci^  Tautre  par  le  père  Minazzi^  et  ces  descriptions  nWt  jamais 
paru  de  nature  à  inspirer  de  la  oonfiaùce  aux  physiciens.  Il  y  a  done  là  une 
lacune  importante  à  signaler  à  l'attention  deé  observateurs  ^i  seraient  amei^ 
nés  à  séjourner  quelques  semaines  dans  led  parages  de  Messine  et  deReggfô. 
11  n*est  pas  douteux  pour  moi  qu'aveo  une  bonne  série  d'observations  régu- 
lières, une  personne  attentive  munie  d'une  bonne  lunette  et  de  quelques  ap- 
pai:eil8  de  météorologie  ferait  cesser  les  doutes  qui  doivent  rester  enedire  sur 
la  véritable  cause  des  fata. 

Le  mirage  qui  se  produit  sur  la  mer,  OU  sur  la  surfaée  des  grands  àeuVes, 
est  un  fait  très-régùlier  et  assez  eonstant,  et  qui  devient  fkcilëment  visible 
pour  tout  observateur  attentif.  U  est  dû  à  oe  que  les  eaux  dit  fleuve  sont  de 
quelques  degrés  plus  chaudes  que  celles  de  Tair.  Or,  c'est  co  qui  arHve  Hégn- 
lièrement  en  automne,  tous  les  matins^  lorsque  le  temps  est  claiy  m  simple- 
ment  nuageuic.  Alors^  en  vertu  de  la  variation  annuelle  pi^opre  à  la  saison, 
Teau  est  eti  général  plus  chaude  qtie  Pair,  et  cette  différenoe  est  phM)  marquée 
le  matin  :  aussi,  depuis  le  lever  du  soleil  jusque  vers  dix  ketiTM  oti  ttid}, 
peut-on  observer  le  phénomène  sur  les  terres  et  Hvages  qui  bordent  Thoriton. 
Pour  des  terre«  éloignées^  r<Bil  pettt  ètsre  élevé  de  plusieurs  mèMs  aundteti^ 
du  niveau  de  là  n&er  ;  pour  des  t^i^  "plus  proehë^^  il  fout  abaisser  son  éei). 
On  voit  alors  les  objets  comme  suspendus  et  coupés  en  deux  hoHsonnaenlent 
par  une  sorte  de  fanx-horiton  ou  d^  ligne  de  partage^  en  ëessotts  ûe  iàxiuelte 
ils  semblent  se  refléter. 

Sur  la  mer^  les  objets  doivent  être  ^aoée  au  moiiiB  à  2  ou  8000  mètms  ëe 
distance;  de  là,  jusqu'à  une  distance  de  Itt  à  SOOOO,  les  effets  du  mirage 
peuvent  être  fort  sensiMes. 

J'ai  profité  du  s^ur  que  j'ai  fait  récemment  dans  le  port  de  Boyan,  plaoé, 
comme  on  sait,  à  Tembouchure  de  la  Gironde,  pour  observer  quelques-uns 
des  aspects  de  cet  intéressant  météore*  J'ai  fut  plusieurs  dessins  repréeentaat 
soit  des  navires  coupés  par  la  ligne  de  partage,  soit  des  vues  deodtes,  soit  la 
tour  de  Cordouan,  dont  le  piavillon,  isolé  de  la  tour^  semblait  se  refléter  dtos 
les  eaux.  Toutes  œs  observations  ont  été  aocsompagnéés  de  mesures  4a  la  tan- 
pérature  des  eaux  et  de  la  température  de  l'air. 

J'espère  pouvoir  en  présenter  le  détail  à  la  Société  météorologifHê  daas  une 
prochaine  séance,  et  mettre  sous  ses  yeux  les  principaux  dessins  qui  ont  ac- 
compagné mes  observations.  Je  me  borne  à  lui  oftir  une  Vue  prise  le  13  sep- 
tembre, au  quai  de  Royan,  dans  la  direction  du  sud-sud^-est,  et  représentant 
la  série  d'objets  de  la  rive  gauche  de  la  Gironde,  à  partir  du  village  de  Jau  » 
jusqu'au  petit  port  du  Verdon.  On  remarquera  que  l'image  renversée  des  objets 
n'est  guère  que  la  moitié  ou  les  deux  tiers  de  leur  image  directe.  J'ajouterai 
que  la  partie  inférieure  de  cette  image  renversée  n'offrait  pas  en  général  une 
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grande  nettoté.  Ce  qui  était  le  plus  évident  à  la  première  vue  était  la  suspea 
sion  apparente  de  tout  le  littoral. 

On  voit  qu'il  est  ainsi  trè^facile  d'observer  le  mirage  sur  les  l)ords  de  la 
mer^  pourvu  que  Ton  ait  devant  soi  des  rivages  éloigné^  de  quelques  kilo- 
mètres^ et  ce  genre  d'observations  peut  être  recommandé  aux  j[)ersonnes  qu'in- 
téresse rétude  de  la  nature^  et  qui  habitent  les  rivages  de  la  mer  ou  ceux  des 
grands  lacs. 

A  Toccasion  de  cette  communication,  M.  Laugier  rapporte  un  cas  de 
mirage  latéral  dont  il  a  été  témoin  dans  les  premiers  jours  d'août 
1852;  sur  la  route  de  Saint-Malo  à  DoL  Se  trouvant  sur  l'impériale 
d'une  diligence  en  vue  du  mont  Saint-Michel,  il  aperçut  à  côté  et  à 
.  droite  de  ce  rocher  une  seconde  image  redressée,  un  peu  plus  grande  et 
à  contours  légèrement  accusés  :  les  circonstances  dans  lesquelles  on  se 
trouvait  n'ont  malheureusement  pas  permis  d'obser\cr  exactement 
tous  les  détails  de  ce  curieux  phénomène  qui  parait,  du  reste,  se  pro- 
duire assez  fréquemment  dans  cette  localité. 

M.  H.  de  Villeneuve  présente  les  observations  suivantes  : 

Trois  phénomènes  importants  ont  été  observés  dans  le  voyage  aéroslatique 
habilement  et  courageusement  exécuté  par  MM.  Barrai  et  Bixio. 

4*  ÉpaîBseuF  très -grande  de  la  couche  de  nuages  dans  certaines  journées 
d'été,  «ette  épaisseur  pouvant  dépasser  5,000  mettes. 

2*  Froid  trèfr-intense  régnant  dans  ces  nuages  épais;  froid  plus  intense  en- 
core dans  Vait  pur  qui  domine  inmiédiatement  ces  nuages  épais. 

3^  Ffaénomène  de  réflexion  et  de  réfraction  de  la  lumière  au-dessus  de  la 
oûu^e  de  nuages. 

Nous  pensons  que  oes  trois  phénomènes  sont  intimement  liés  les  uns  aux 
autres,  et  sont  la  conséquence  immédiate  du  refroidissement  dû  au  rayonne- 
ment avec  Vespace  qui  s'opère  dans  les  couches  élevées  et  raréfiées  de  l'atmo- 
splière,  dès  que  la  surfaee  de  la  terre  est  voilée  par  un  premier  écran  nuageux, 
et  que  le  soleil  est  assez  abaissé  pour  que  ses  rayons  puissent  être  réfractés 
par  les  couches  d'air  qui  dominent  le  nuage.  Or,  cette  réfraction  des  rayons  ca- 
loritiques  et  lumineux  devient  possible,  dès  que  le  refroidissement  a  rendu  Tau* 
supérieur  au  nuage  notablement  plus  froid  que  T^ir  compns  dans  l'épaisseur 
du  même  nuage. 

LaréfraetioR  que  nous  venons  d'indiquer  est  le  commencement  d'un  Vérita- 
ble mirage,  et  elle  doit  se  manifester  dès  que  les  couches  d'air  dominant  le 
noage  ont  pris,  par  le  refroidissement,  une  densité  supérieure  à  celle  des  cou- 
ches d'air  inférieures. 

Ijomcpfon  s'élève  dans  t'atmosphère,  denx  causes  produisent  des  effets  op- 
posés sur  le  changement  de  densité  de  l'air  :  la  diminution  de  pression  dimi- 
nue la  densité,  et  l'abaissement  de  température  accroît  cette  même  densité. 
l»o«r  les  couches  supérieures  et  froides  de  l'atmosphère,  on  peut  négliger  la 
variatii»a  hygrométrique,  variation  qui  devient  un  infiniment  petit  du  deuxième 


ou 
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ordre,  relativement  aux  deux  autres  variations  que  nous  venons  de  signaler. 
Ainsi,  en  appelant  d  la  densité  de  l'air  en  un  point  donné  où  la  pression  est/>, 
et  la  température  {;  si,  dans  une  zone  plus  élevée,  la  pression  est  a  diminué 
de  9  la  température  diminuée  de  t,  la  densité  de  l'air  sera  devenue  (le  coeffi- 
cient de  dilatation  de  l'air  étant  représenté  par  a)  : 

[     P         "^  p  i   +at}      ' 

-M  p   —    ',  (,;) 

lorsque  — -  H --—  -t-t—t  =o 

P  P  ^   +OLt 

la  densité  de  l'air  reste,  dans  les  couches  supérieures,  la  même  que  dans  les 
couches  inférieures. 
Cette  condition  sera  satisfaite  lorsque  Ton  aura  : 

Lorsque  r  sera  plus  grand  que  cette  valeur,  les  couches  supérieures  seront 
plus  denses  que  les  couches  inférieures;  et  les  conditions  propres  à  la  mani- 
festation du  mirage  seront  satisfaisantes,  d'autant  plus  iacilemeni  que  les  rayons 
lumineux  seront  plus  mclinés. 

Dans  l'ascension  aérostatique  du  27  juillet  1850,  lorsque  les  intrépides  ob- 
servateurs ont  franchi  le  nuage,  à  travers  une  de  ses  éclaircies,  ils  ont  observé 
la  pression  de  357""',04  avec  une  température  de  —  10^,15.  Plus  tard,  ils  ont 
atteint  une  couche  atmosphérique  où,  sous  la  pression  de  338°^,  05,  ils  avaient 
—  35"*  de  températiire.  Un  abaissement  de  pression  de  19"^,33  avait  corres- 
pondu à  Wy%^  d'abaissement  de  température  I  ! 

Notre  formule  donnait,  pour  la  valeur  de  t,  dans  le  cas  de  la  densité  restée 
constante  : 

0,365 
19,331(1---^   X  iOMS)  iOO 

=  14%82 


338,05  +  0,365 

Il  aurait  donc  suffi  d'un  abaissement  de  température  de  I4%82,  pour  que  la 
densité  de  l'air  fût  demeurée  la  même  qu'à  la  couche  inférieure.  L'abaissement 
observé  de  24%85  démontre  un  accroissement  de  densité  de  l'air,  et  cet  accrois- 
sement est  celui  dû  à  un  excès  de  contraction  correspondant  à  I0»,03. 
L'excès  de  la  densité  de  la  couche  d'air  supérieure  peut  être  exprimé  par 

0,00365  (X  10,3) 
338,05  X 


1  —  0,00305  X  24%97 
En  négligeant  les  décimales  au  delà  des  centièmes,  on  trouve  que,  dans  la 
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€(mehe  (Tair  9upérieure,  Vacetiriêàemeni  de  denêité  a  été  de  I3"",77  environ, 
i/25  de  la  densité  de  la  couche  d'air  inférieure. 

Ainsi  les  conditions  d'un  mirage  lumineux  et  calorifique  étaient  évidem- 
ment satiafiBdtes,  et,  en  effet,  c'est  à  cette  hauteur  que  les  observateurs  ont 
constaté  l'apparition  de  l'image  du  soleil  qui  pouvait  être  à  la  fois  réfléchie  et 
réfractée. 

D'autres  conséquences  dérivent  de  l'accroissement  de  densité  des  couches 
d'air  supérieures.  Au  point  où  Téclaircie  indiquait  une  rupture  d'équilibre, 
un  courant  d'air  descendant  devait  se  manifester  :  les  aiguilles  de  glace  sus- 
pendues dans  cette  atmosphère  rigoureuse  étaient,  en  effet,  animées  d'un 
mouvement  descendant  tel  qu'elles  ne  se  déposaient  sur  les  vêtements  des 
Toyageurs  que  lorsqu'ils  éprouvaient  un  mouvement  ascensionnel. 

De  plus,  la  chute  de  cet  air  fifoid  devait  se  produire  dans  le  sens  de  Vouest  à 
l'est,  —  puisque  le  mouvement  de  rotation  terrestre  donne  aux  couches  d'air 
supérieures  une  vitesse  plus  grande  dans  le  sens  de  l'est  à  l'ouest,  de  sorte  que, 
lorsque  l'air  supérieur  descend,  il  est  toujours  animé  d'une  vitesse  de  l'ouest 
à  l'est  —  et  cette  vitesse  devait  se  manifester  avec  d'autant  plus  d'énergie  qu'il 
y  avait,  ici,  un  excès  de  densité  plus  notable  et  une  chute  plus  accélérée  des 
masses  d'air  condensées  placées  les  unes  au-dessus  des  autres  :  un  excès  de 
densité  de  quelque  millimètres  répond  à  une  vitesse  de  plusieurs  kilomètres 
à  l'heure.  Or,  le  ballon,  qui  s'était  élevé  d'abord  sous  l'influence  d'un  léger 
vent  d'est,  a  été  porté  dans  sa  chute  à  56  kilomètres  à  l'est  de  Paris,  c'est-à-dire 
qu'il  a  subi  l'influence  d'un  vent  de  600  à  700  mètres  par  minute. 

Ainsi,  le  mouvement  rapide  de  l'aérostat  vers  l'est  est  une  remarquable  vé- 
rification de  la  chute  des  couches  d'air  supérieures;  celle-ci  est  une  conséquence 
du  refroidissement  qui  s'opérait  au-dessus  du  nuage,  refroidissement  qui 
était  à  la  fois  manifesté  et  augmenté  par  les  phénomènes  de  la  réfraction  et  de  la 
réflexion. 

L'épaisseur  du  nuage  lui-même  est  à  la  fois  une  conséquence  du  refroidlsse- 
ooent  et  de  l'état  d'humidité  de  l'atmosphère  pendant  la  période  chaude  de 
Tannée,  l'épaisseur  d'une  zone  que  le  froid  rend  nuageuse  par  condensation 
des  vapeurs  croissant  nécessairement  avec  l'étendue  verticale  dans  laquelle  la 
température  élevée  permet  la  dispersion  de  l'himiidité. 

Les  effets  que  nous  venons  de  signaler  devaient  produire  sur  le  baromètre 
placé  à  la  surface  de  la  terre  une  influence  sensible;  la  chute  de  l'air  froid, 
suivant  une  ligne  inclinée  de  l'est  à  l'ouest,  devrait  nécessairement  manifester 
une  pression  plus  forte  du  c6té  est.  Or,  si  l'on  joint  par  une  ligne  le  point  d'ar^ 
rivée  vers  Coulommiers,au  point  de  départ  près  Paris,  la  direction  ainsi  obtenue 
prolongée  à  l'est,  ira  passer  trè»>près  de  Caen;  le  baromètre  à  Caen  devait 
donc  être  plus  bas  qu'à  Paris.  En  effet,  le  27  juillet,  à  i  heures  30  minutes, 
à  l'instant  de  Tobservation,  le  baromètre  de  Caen  indiquait  7i2"^34,  tandis 
qu'à  Paris  on  observait  753'""'53.  En  évaluant  à  3"»5,  la  pression  due  à  Texcès 
de  hauteur  de  l'observatoire  de  Paris  sur  celui  de  Caen,  on  aura  pour  la  diffè* 
rence  des  pressions  correspondantes  à  la  même  hauteur  verticale,  entre  Rouen 
et  Paris  11,29  -|-  3,50  ou  U"""  79....  L'accord  des  phénomènes  peulril  être 
plus  remarquable? 
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Tou3  ces  pheQomèoies  doivant  se  r^prpdum  e^wo  (dui  d*ixil«Daité  e&Qore 
dans  les  journées  calmes  du  climat^huiuide  et  chjiud  de»  ]>^ioafl  é(|uatoriatea  t 
et^  toutes  les  fois  que  le  ciel  est  couTort  pendant  une  journée  du  dimal  équi- 
noxial^  il'doit  se  prod^iire^  lorsque  le  soleil  s'inoline,  un  refroidissement  in-' 
tense  dans  la  couche  d'air  qui  touche  1^  surboe  snpérj^ùi»  du  nuage  :  de  là 
des  orages  et  des  ruptures  de  nuages  dues  à  la  chute  de  Fair  à  ttaven  las 
éclaircies. 

Si  Ton  considèiie  la  dii^ction  des  courants  d'air  on  xwomurii  qu'ils  aont 
d'accord  avec  Jtes  lois  du  mouvemant  de  la  ime,  et  qu'Us  doitent  m  nspnor 
duire  très-fréquemment. 

La  direction  du  vent  inférieur  était  ^  l'itl,  parce  que  l'air  éduuff&^ui^  a»* 
dessous  du  nua£;e^  s'élevait  dans  une  eoucihede  près  de  S^OOô  mètres  de  hauteur, 
était  animé  d'un  mouvement  dé  rotation  autour  de  l'axe  terrestre  moindre 
que  la  vitesse  rotative  de  la  ;bone  atmosphérique  qu'eHa  atteignait. 

Ce  douhle  phénomène  de  l'air  chaud  asomdant  et  animé  d'une  citasse  de 
l'est  à  l'ouest,  et  de  l'air  froid  descendant  se  précipitant  de  Founst  à  l'est, 
est  un  efiet  presque  quotidien  auquel  nous  avona  rattaché,  dès  iSaa,  le  prin- 
cipe de  l'oscillation  barométrique  diurne  :  phénomàne,  d'ailleurs,  trè»4Mle* 
ment  dessiné  dans  tous  les  bassins  entourés  de  mpaiognas  élevées.  Qui  ne 
connaît  la  violence  du  courant  d'air  froid  au  milieu  des  eiiques  formés  par  la 
basse  vallée  du  Rhône,  par  le  golfe  de  Gènes  et  le  fond  du  golfe  Adriatique? 
L'air  refroidi  sur  les  Alpes  ne  se  précipite  pas  sur  la  I^vence  il  se  dirige  à 
l'ouest  vers  la  Loinbardie,  tandis  que  l'air  refroidi  par  les  Gévennes  «i  les  Pyré- 
nées marche  vers  le  Bhàne  et  la  côte  oooidentale  de  Titalie. 

M.  Barrai  répond  en  ces  tennç^  aux  observations  4e  M.  dç  Ville- 
neuve : 

Dans  la  publication  du  Journal  de  notre  voyage  aéronautique  du  il  juillet 
1850,  M.  Bixio  et  moi,  noua  nous  sommes  attachés  à  ne  reproduire  que  les 
faits,  sans  sgouler  à  leur  description  «noune  appréciation.  Nous  n'ayons  donc 
pas  hasardé  d'exptication  du  double  soleil  qu^il  nous  a  été  donné  de  constater 
à  une  des  {dus  grandes  hauteurs  où  Thomme  soit  jamais  parvenu.  Notre  jour- 
nal porte  que,  arrivés  à  une  hauteur  de  6,000  mètres,  et  alors  que  notre  baHon 
oscille  entre  5,900  et  6,a30  mètres  :  «  Nous  voyons  distinctement  le  disque  du 
9  soleil  à  travers  la  brume  eoi^elée;  mais,  en  même  temps,  dans  le  même 
»  {dan  vertieaj,  nous  apercevons  une  seconde  image  du  soleil,  presque  aussi 
»  intense  que  la  première;  les  deux  images  paraissent  disposées  symétrique- 
n  ment  au-dessus  et  au-dessous  du  plan  horizontal  de  la  nacelle,  en  faisant 
»  chacune  avec  ce  plan  un  angle  d'environ  30  degrés.  Ce  phénomène  s'observe 
p  pendant  plus  de  dix  minutes.  »  Au  même  moment,  nous  nous  trouvions 
plongés  au  sein  d'une  bnime  constituée  par  un  nombre  immense  de  petites 
aiguilles  de  glace,  et  le  thermomètre  baissait  très-rapidement.  A  4*  SS-,  il 
marquait  —  9»,8;  i  à^  30»,  ii  était  à  —  23%8;  à  4*  4»«,  il  atteignait  —  33% 
et  pendant  ces  vingt  minutes,  nous  étions  toujours  à  une  hauteur  comprise 
enti-e  5,900  et  6,512  mètres. 

Tels  sont  les  faits.  11  est  évident  que,  si  on  n'y  ajoute  rien,  on  peut  explî- 
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quer  le  double  soleil  de  deux  manières  :  i*"  par  la  réflexion  des  rayons  du  âo- 
leil  direct  sur  les  faces  horizontales  de  cristaux  de  ^lace  flottant  dans  cette 
atmosphère  vaporeuse,  et  c'est  l'explication  qui  nous  est  venue  à  Fesprit^  et 
dont  M.  Ârago  a  entretenu  TAcadémie  des  Sciences^  en  voulant  bien  rendre 
compte  des  incidents  de  notre  voyage;  2"  par  un  mirage  sur  une  couche  d'air 
trè»-fioide  et  ayaat  une  densité  plus  grande  q«e  les  Couoheâ  inférièuroi,  et 
c'est  l'explication  qu'adopte  aiyourd'hui  M.  de  Villeneuve» 

Mais  on  doit  remarquer  que,  à  partir  de  4^  45"^  alors  que  nous  nous 
sommes  élevés  jusqu'à  7,016  mètres,  et  qye  nous  sommes  restés  plongés  du- 
rant plus  de  dix  minutes  à  une  températiu^  de  —  39  degrés,  les  aiguilles  de 
gla^  aérant  été  sunnontéés,  flous  n'avcofts  plus  vU  le  double  sdleil/ilBiii  C[U'il 
nous  est  apparu  de  nouveau,  pendant  notre  desceate>  juste  au  monbstt-  où 
nous  avons  encore  rencontré  la  brume  glacée,  à  une  hauteur  de  4,50Q  mètres, 
le  thermomètre  ne  marquant  plus  que  —  9  degrés.  Ainsi,  dans  une  couche 
d'air  supérieure,  beaucoup  plus  froide  que  celle  où  séjournaient  les  aiguilles 
deglàoe,  le  phétiotuène  d'optique  dont  il  est  question  a  cessé  d'être  visible.  H 
nous  semble  qu'il  y  a  là  une  objection  fi^ve  contre  l'exi^Ueation  de  M:  de 
Villeneuve,  et  que  les  cristaux  de  glace  ont  dû  être  pour  quelque  chose  daoB 
lé  phénomène  qui  ne  s'est  pas  produit  dans  une  couche  d'air  plus  froide,  mais 
privée  de  ces  cristaux. 

Toutefois,  nous  devons  dire  qu'il  est  fort  possible  que  nous  nous  soyons 
élevés  à  une  hauteur  plus  considérable  que  celle  de  7,016  mètres,  déduite  des 
indications  extrêmes  de  nos  instruments.  Le  mercure  des  thehnomètres  et  des 
baromètres  se  eongflait  ;  nous  avions  atteiai  une  (ttnpérMuDre  do  ^  40  de^s 
au  moimy  et  nos  instruments  étaient  devenus  m^etsi  ^nmobilesi  Ri^.ii^a  pu 
nous  dire  la  marche  que  suivait  notre  aérostat,  jusqu'au  moment  où  Ja  lem^ 
pérature  étant  devenue  plus  clémente,  la  rigidité  du  .mercure  ^  cesçé.  Cj'est 
pourquoi,  ttoufe  n^avons  jpâfe  dû  tenleY  de  séjourner  plus  longtemps  dans  la  ré- 
gion élcvfe  où  nous  avions  êié  portée;  il  n^  avait  pluà  aucun  intérêt  pour  la 
science,  puisqu'aueuilD  obèerVâtion  n'était  plus  pmtieaMe.  Pendaiit  tingt-cititi 
mittUtes,  de  4^  t%^  à  4^  55",  noué  sommes  restés  exposés  «u  fW)id  de  -^  95  à 
—  40  degrés  au  moins,  eaas  avoir  pu  nous  atie&dfé  à  une  température  àusfei 
extrême^  sans  avoir  pris,  par  conséquent,  aucune  précaution  oontresa  rigueur. 
Mais  nous  n'eussions  point  hésité  à  prolonger  notre  s^our  dans  cette  région  de 
l'atmosphère,  si  ce  séjour  eût  eu  quelque  utilité. 


M  hxurui 


Séance  du  12  atril  1853. 


M.  Clu  S.-C  Derflle,  secrétaire,  donne  lecture  dn  procès-Terbal  de  la 
demîàe  séance  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

ACIIS  DB  LA  SOCIÉTÉ. 

Par  soite  des  présentations  Eûtes  dans  la  dernière  séance,  le  Pré- 
sident proclame  membres  de  la  Société  : 
MM. 

CA^àUMti,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  clianssées,  i  Paris,  me 
des  Saints-Pères,  28;  présenté  par  MM.  Bdgrand  et  Gh.  S.-C.  De^ille; 

PiisnÉ,  constmctenr  d'instruments  de  physique  et  de  météorologie,  à 
Paris,  me  de  l'Ecole  polytechnique,  3;  présenté  par  MM.  Ch.  S.-C.  Deville 
et  A.  BraTais. 

DOKS  FAITS  A  LA   SOCIÉTÉ. 

La  Société  reçoit: 

Ue  la  part  de  MM.  J.  Haeghens,  Ch.  Martins  et  A.  Bérigny  :  Annuaire 
miiiaroloffiqtte  de  la  France  pour  1852,  i  vol.  grand  in-8*,  300-319  pages, 
3  planches.  Paris,  1853;  chez  Gaume  frères. 

De  la  part  de  M.  Ch.  S.-C.  Deville  :  l*  Instrwtion  sur  les  obsertxUions 
météorologiques  à  faire  dans  les  hôpitaux  coloniaux;  in-8*,  46  pages, 
Paris,  1853;  imprimerie  administratiye  de  Paul  Dupont 

—  9^  Aperçu  général  du  climat  des  Antittes;  in*8*,  li  pages.  Paris, 
1853;  imprimerie  administratiTC  de  Paul  Dupont. 

De  la  part  de  M.  Th.  du  Moncel  :  i«  Des  observations  météorologiques  ; 
de  leur  utilité  et  de  la  manière  dont  il  faut  les  faire;  in-8«,  63  pages, 
i  planche.  Cherbourg,  185i  ;  chez  Marcel  Mouchel. 

—  2*  Mémoire  sur  les  anémomètres  à  indications  continues,  établis 
près  Cherbourg,  d'après  le  système  de  Jf.  Th.  du  Moncel;  in-8<»,  40  pages, 
3  planches.  Paris,  1851  ;  chez  J.  Claye  et  compagnie. 

—  3*  Anémographie  électrique;  in-8«^  43  pages,  i  planche,  Paris, 
1852;  chezjeuTC  A.  Mathias. 

—  4*  Mémoire  sur  le  magnétisme  statique  et  le  magnétisme  dynamique; 
in-8%  72  pages»  1852;  Paris,  chez  Teu\e  A.  Malhias;  Cherbourg,  chez 
Marcel  Mouchel. 

De  la  part  de  M.  J.-J.  Fauré  :  Analyse  chimique  des  eaux  du  dépar- 
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têment  de  la  Gironde;  in-8%  199  pages.  Bordeaux,  1853;  chez  Gou- 
noailhou. 

De  la  part  de  M.  le  baron  d'Honibres-Firmas  :  Reetieil  de  mémoires  et 
d'observations  de  physique,  de  météorologie,  d'agriculture  et  d'histoire 
fuUurelle;  in-8%  308  pages.  Nismes,  1838;  chez  Balli?et  et  Fabre. 

De  la  part  de  M.  P.-H.  Maille  :  Nouvelle  théorie  des  hydrométéores, 
suivie  d'un  mémoire  sur  l'électricité  atmosphérique  et  d'un  autre  sur  la 
pluviométrie;  in-8»,  368  pages,  2  planches.  Paris,  1853;  chez  Bachelier. 

De  la  part  de  M.  de  Vergnette-Lamotte  :  Mémoires  sur  la  viticulture  et 
Vcmologie  de  la  Côte-d'Or;  in-8%  147  pages.  Dijon,  1846;  chez  Douillier. 

De  la  part  de  M.  Walferdin  :  Hygrométrie.  —  Nouveau  psychrométre  ; 
inr4o,  7  pages.  Paris,  1851;  chez  Bachelier. 

De  la  part  de  M.  Daussy  :  Instruction  sur  la  manière  de  faire  des  ob- 
siervaJtions  météorologiques  par  P.-E.  Morin;  in-8o,  20  pages.  Paris,  1834; 
chez  Treuttel  et  Wûrtz. 

—  Laws  and  régulations  ofthe  meteorologieal  Society;  in-18%  18  pages. 
London,  1838;  chez  J.  Green  andC^. 

De  la  part  de  M.  J.-A.  Leroy  :  Des  eaux  de  Versailles,  considérées  dans 
leurs  rapports  historique  et  hygiénique;  in-^,  315  pages,  2  planches, 
1847.  Paris,  chezLedoyen;  Versailles,  chez  Despart. 

De  la  part  de  M.  J.  Isidore  Pierre  :  Note  sur  Vamnumiaque  de  l'atmo- 
«pWfc;in-8*,  16  pages,  2  planches.  Caen,  1853;  chez  A.  Hardel. 

De  la  part  de  M.  Victor  Rendu  :  De  la  maladie  de  la  vigne  dans  le  midi 
de  la  France  et  le  nord  de  l'Italie;  in-8'',  160  pages.  Paris,  1853;  Im- 
primerie impériale. 

CORRESPONDANCE. 

M.  de  Gasparin  présente,  de  la  part  de  M.  Vincent,  deCk)urçon,  des 
observations  faites  sur  les  quantités  de  pluies  tombées  à  Gourçon 
(Charente-Inférieure],  pendant  les  années  1851  et  1852. 

M.  Ch.  S.-C.  Deville  présente,  de  la  part  de  M.  Minard,  inspecteur 
général  des  ponts-et-chaussées,  des  observations  thermométriques  faites 
par  lui  à  Saint-Quentin,  de  novembre  1829  à  novembre  1830. 

Ces  documents  seront  déposés  aux  archives  de  la  Société  et  des 
remerciments  seront  adressés  à  leurs  auteurs. 

M.  Ch.  S.-C.  Deville  fait  hommage,  de  la  part  de  M.  Fastré,  d'un 
thermomètre  à  maxima,  de  Rutherford,  auquel-  Tauteur  a  introduit 
une  légère  modification  qui  ne  permet  plus  au  mercure  de  mouiller 
ou  d'entraîner  l'index,  et  qui  rend,  par  conséquent,  à  l'abri  de  tout 
reproche  cet  instrument  aussi  simple  qu'exact. 
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M.  Walferdin  fait  observer,  à  cette  iNrcasion,  que  les  recherches  pour 
le  perfectionnement  des  instruments  destinés  à  constater  la  température 
en  Tatïsence  de  Foliservateur  sont  d'autant  plus  à  encourager^  que  le 
thermomètre  horizontal  à  minima  de  Rntherfoid  est  le  seul  instru- 
ment à  index  mobile  qui  donne  de  bons  résultats  et  soit  d'un  transport 
et  d'une  application  faciles. 

Tout  thermomètre  à  alcool^  destiné  aux  obsenrations  méléorolegi* 
ques  qui  ne  demandent  pas  une  grande  précision,  deTrait,  selon  M.  Wal- 
ferdin, être  muni  de  l'index  de  Rutherford,  de  manière  à  pouvoir  servir, 
lorsqu'il  est  placé  horizontalement,  et  pour  les  observaticms  ordinaires^ 
et  pour  les  indications  du  minimum. 

Mais,  quand  Téchelle  n'est  pas  gravée  sur  la  tige  de  ce  thermomètre, 
il  est  indispensable  qu'au  lieu  d'être  appliquée  à  une  tablette  en  bois 
dont  l'action  de  l'atmosphère  altère  promptement  les  divisions ,  la  tige 
soit  adaptée  à  une  tablette  en  ardoise,  et  que  la  boule  se  trouve  enclavée 
avec  soin  dans  la  cavité  pratiquée  à  l'extrémité  de  cette  tablette,  de 
sorte  que  la  tige  thermomélrique  ne  puisse  vaciller  et  qu'il  soit  possible 
d'en  vérifier  le  zéro. 

M.  Walferdin  rappelle  qu'il  a  depuis  longtemps  conseillé  d'emporter, 
dans  les  expéditions  scientifiques,  un  certain  nombre  de  ces  instru- 
ments pour  être  déposés  aux  stations  où  il  est  le  plus  diflQcile  de  par- 
venir. On  les  y  laisse  convenablement  disposés  pour  l'observation  dont 
il  s'agit,  en  indiquant  sur  l'ardoise  avec  une  pointe,  la  date  à  laquelle 
on  les  a  mis  en  expérience.  Lorsque  vient  un  nouvel  observateur,  il  relève 
l'indication  du  minimum  de  température  constaté  par  l'instrument 
depuis  la  dernière  date,  et  inscrit  à  son  tour,  sur  la  tablette  d'ardoise,  la 
date  à  laquelle  il  a  réglé  de  nouveau  l'instrument,  pour  qu'un  autre 
observateur  survenant,  la  même  opération  puisse  être  répétée. 

Non-Seulement  on  pourrait  ainsi  connaître,  au  moyen  d'une  seule 
lecture  pour  une  année,  la  température  annuelle  la  plus  basse  sur  des 
points  donnés  d'un  difficile  accès,  mais  on  parviendrait  à  obtenir,  après 
de  rares  a.scensions,  des  indications  non  interrompues  du  minimum  de 
température  constaté  à  de  plus  longs  intervalles  de  temps,  sur  les  points 
élevés  où  aucune  observation  directe  et  continue  n'est  possible. 

L'instrument  offert  par  M.  Fastré  sera  déposé  dans  les  collections 
de  la  Société,  et  des  remerciments  lui  seront  adressés. 

COmiUMCATIONS. 

M.  Maille,  en  offrant  un  exemplaire  de  l'ouvrage  qu'il  vient  de  publier 
sur  la  Théorie  des  Hydromitéores,  etc.,  ajoute  les  réflexions  suivantes  : 


1 


12  AVRIL  4853.  67 

Un  nimbus^  emporté  par  le  veat^  veree^  sur  chacun  des  pays  qu'il  parcourt 
suooessiyementy  de  grandes  quantités  d'eau  en  quelques  minutes. 

Comment  cette  eau  qui  y  de  toute  la  surface  terrestre^  et  à  tous  les  instants, 
s'élève  par  Tévaporation  dans  l'atmosphère  ^  s'agglomère-t-elle,  se  concentre- 
t-^e  en  nuages  denses,  et  ensuite  comment  se  fait*il  qu'elle  se  précipite  si 
abondamment,  si  subitement? 

Pourquoi  cette  eau  est-elle  quelquefois  agrégée  et  congelée  en  gréions  volu- 
mineux, même  pendant  les  ardeurs  de  l'été?  Pourquoi  cette  chute  est-elle  sou- 
vent accompagnée  de  vents  impétueux,  de  bruyantes  décharges  du  fluide  élec- 
trique? 

C'est  en  vue  d'arriver  à  l'explication  de  cette  précipitation  rapide  et  abon- 
dante que  j'ai  entrepris  d'étudier  à  fond,  de  découvrir,  de  décrire  avec  détails 
ce  qui  se  passe  dans  chacune  des  phases  nombreuses  qui  constituent  la  période 
hydrométéorique;  car,  pour  connaître  le  véritable  état  des  choses  sur  chaque 
point  en  particulier,  il  est  nécessaire  d'embrasser  dans  le  même  travail  toutes 
les  parties  de  oe  système  si  étroitement  unies  entre  elles. 

On  voit  donc  que  c'est  l'évaporation,  l'ascension  dans  l'atmosphère  de  la  va- 
peur mêlée  à  l'air  qui  lui  sert  de  véhicule,  la  formation  de  la  brume  par  la 
condensation  de  la  vapeur  refroidie  par  l'ascension ,  le  stationnement  de  cette 
brume  dans  une  certaine  couche  atmosphérique,  le  travail  d'agrégation  des 
particules  d'eau  condensée  en  même  temps  que  les  masses  d'air,  où  elles  flot- 
tent, s'agglomèrent,  par  l'action  du  soleil,  et  enfin  les  diverses  réactions  qui 
opèrent  la  précipitation  de  l'eau,  qui  ont  dû  m'occuper  successivement. 

L'évaporation  mérite  une  attention  qu'on  ne  lui  a  pas  accordée  jusqu'à  pré- 
sent; le  degré  du  thermomètre  auquel  elle  s'effectue  a  une  importance  capi- 
tale, puisqu'un  volume  d'air  saturé  à  30  degrés,  par  exemple,  peut  fournir  en- 
suite à  la  précipitation  treize  fois  plus  d'eau  environ  qu'un  même  volume 
saturé  de  vapeur  à  10  degrés  seulement.  Il  était  donc  nécessaire  d'étudier  avec 
soin  à  quelle  température  peut  s'élever  la  surface  extrême  du  sol  par  un  beau 
soleil,  et  dans  d'autres  circonstances,  et  quand  elle  est  sèche  et  quand  elle  est 
humide  ;  mais  ce  serait  en  vain  que  l'évaporation  s'opérerait  à  une  température 
élevée,  si  la  vapeur,  par  sa  force  de  diffusion,  se  dispersait  dans  des  masses 
d'air  indéfiniment  étendues.  Il  a  donc  fallu  fedre  de  longues  séries  d'observa- 
tions dans  des  circonstances  variées,  analogues  à  celles  où  l'air  humide  ascen- 
dant doit  se  trouver  dans  l'atmosphère. 

L'agitation  de  l'air,  vers  la  surfisu^  terrestre  surtout,  qui  tend  à  mêler  ses 
diverses  parties  et  à  leur  donner  un  état  physique  commun  et  moyen,  s'oppose 
à  cette  accumulation  de  la  vapeur  dans  les  parties  ascendantes,  mais  j'indique 
comment,  dans  certains  cas,  l'air  humide,  qui  s'élève  du  sol  échauffé,  franchit 
la  couche  inférieure  de  l'atmosphère,  sans  perdre  bien  sensiblement  de  sa  ri- 
chesse en  eau. 

J'expose  ensuite  suivant  quelle  loi  l'air  se  refiroidit  par  l'ascension,  et  avant 
d'arriver  à  la  saturation ,  et  quand  il  se  produit  une  condensation  ;  la  restitu- 
tion de  la  chaleur  que  le  retour  de  l'eau  à  l'état  liquide  amène  alors,  donne 
lieu  à  des  effets  trèfr-remarquables,  et  quant  à  l'état  physique  de  la  brume, 
et  quant  aux  mouvements  qui  s'opèrent  dans  les  masses  brumeuses;  en  suite 
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de  quoi  je  donne  une  idée  de  la  nature  de  la  brume  et  des  nuages  par  la  déter- 
mination de  Tétat  physique  d'une  pareille  masse  d'air  bien  définie  et  par  di- 
verses considérations. 

Je  fais  voir  comment  les  nuages  changent  de  forme  pendant  le  jour,  sous 
l'influence  du  soleil,  et  pendant  la  nuit  sous  l'influence  de  la  voûte  céleste. 

Ces  émanations  chaudes  et  humides  du  sol,  dont  il  vient  d'être  parlé,  s'ar- 
rêtent à  une  certaine  hauteur  et  forment,  à  l'état  de  brume,  une  couche  indé- 
finiment étendue  dans  le  sens  horizontal,  assez  nettement  nivelée  pour  l'ordi- 
naire, supérieurement  et  inférieurement. 

Pendant  le  jour  le  soleil,  en  échauffant  davantage  les  noyaux  les  plus  épais 
de  cette  couche  brumeuse,  forme  des  cumulus  qui  s'élèvent  au-dessus  de  son 
niveau.  Sous  ces  protubérances  qui  cachent  aux  parties  sou&gacentes  la  calotte 
zénithale  refroidissante  de  la  voûte  céleste,  le  soleil,  plus  actif,  soulève  la  brume 
et  la  fait  s'élever  à  la  suite  du  cumulus,  de  telle  sorte  que  celui-ci  se  trouve  lié 
à  la  couche  brumeuse  par  une  colonne  continue,  et  que,  dans  sa  verticale,  la 
profondeur  de  la  brume  est  beaucoup  plus  grande  que  partout  ailleurs. 

Pendant  ce  temps,  les  particules  d'eau  condensée  depuis  un  temps  plus  ou 
moins  long,  dans  la  brume,  ont  grossi  par  des  rencontres  et  des  agrégations 
mutuelles;  d'insensible  qu'elle  était  d'abord,  leur  chute  s'accélère  de  plus  en 
plus  en  même  temps  que  leur  volume  grossit,  ce  qui  fait  qu'elles  s'approprient 
une  quantité  d'eau  condensée  de  plus  en  plus  grande.  La  brume,  ainsi  dépouil- 
lée, devient  plus  légère. 

Dans  la  verticale  des  cumulus,  les  particules  d'eau  condensée  acquérant  plus^ 
de  volume,  à  cause  de  leur  trajet  plus  long,  opèrent,  suivant  ces  lignes  cen- 
trales, un  allégement  plus  grand  qui  vient  s'ajouter  à  celui  de  la  chaleur  so- 
laire et  rendre  plus  sensible  le  courant  ascendant  dans  lequel  la  bnune  cir- 
convoisine  vient  affluer,  entraînée  là  par  une  sorte  d'aspiration  pour  alimenter 
ce  courant. 

Devenu  plus  rapide,  celui-ci  fait  traverser  aux  gouttelettes  une  plus  grande 
épaisseur  de  brume  qui  augmente  à  son  tour  leur  volume  et  rend  leur  pouvoir 
d'agrégation  plus  considérable,  et,  si  les  circonstances  sont  favorables,  le  cu- 
mulus devient  ce  qu'on  a  appelé  un  nimbus  ou  nuage  pluvieux. 

Alors  les  apparences  changent  :  à  la  forme  de  mamelon  gonflé  à  la  partie 
supérieure  succède  celle  d'un  champignon,  d'une  gerbe,  d'un  c6ne  renversé 
et  souvent  incliné,  de  flammes  divergentes,  plus  ou  moins  eacAée  par  la  couche 
brumeuse  interposée  et  qui  alimente  le  courant. 

Le  pouvoir  agrégateur  de  l'eau  condensée  est  singulièrement  augmenté  par 
la  congélation,  par  suite  de  la  forme  qu'elle  prend  alors,  de  neige  ou  de  grésil. 

Ces  mouvements  de  convergence  de  la  couche  brumeuse,  d'ascension  au- 
dessus  de  cette  couche ,  de  descente  de  la  pluie  en  dessous,  déterminent  dans, 
l'air  extérieur  environnant  un  système  de  mouvements  analogues,  savoir  :  im 
remous  supérieur  à  la  couche  brumeuse  ;  un  remous  inférieur,  dont  l'eifet  vers 
la  terre  est  souvent  très-marqué  et  connu  sous  le  nom  de  bourrasque.  J'ai  cru 
devoir  donner  le  nom  de  turbon  à  cet  ensemble  de  mouvements,  tant  de 
l'air  brumeux  que  de  l'air  extérieur,  qui  se  combinent  avec  ceux  du  vent  gé- 
nérai. 
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Les  turbons  m  divmnt  en  deux  classes  :  i^  ceux  avec  double  remous  oonmie 
ci-dessus;  ^  ceux  avec  simple  remous  supérieur  que  M.  Espy  a  fait  connaître 
el  a  appelés  tomado».  Le  turbon  est  emporté  par  le  vent  général,  mais  subit 
encore  un  mouvement  de  progression  qui  lui  est  propre  et  qui  prolonge  sa 
durée. 

Cette  théorie  des  turbons,  pour  ce  qui  concerne  les  tomados,  a  été  présentée 
par  M.  Espy,  en  1841 ,  et  adoptée  dans  tous  ses  points  par  T Académie.  J'ai  fait 
voir  qu'avant  lui,  en  1834,  puis  en  1837,  je  l'avais  exposée  dans  tous  ses  dé* 
tails,  et  à  peu  près  telle  qu'elle  est  dans  mon  livre.  A  la  nouvelle  de  ma  ré- 
clamation, M.  Belli,  professeur  à  l'Université  de  Pise,  à  son  tour,  revendiqua 
pour  lui-même  la  priorité  sur  un  des  points  capitaux,  le  courant  ascendant  au 
milieu  du  nimbus,  avec  une  grande  partie  des  causes  que  je  lui  assigne. 

En  jetant  un  coup  d'œil  sur  l'ensemble  de  ces  phénomènes,  on  voit  que, 
dans  l'atmosphère  comme  à  la  surlace  du  sol,  les  changements  d'état  de  l'eau 
jouent  un  rôle  prépondérant,  comme  aussi  la  diathermanéité  presque  complète 
de  l'air  pur  en  opposition  avec  le  grand  pouvoir  absorbant  de  l'air  bnimeux 
pour  la  vapeur. 

Dans  le  Mémoire  sur  Véleeirieiti  atmo^kérique  qui  fait  suite.  J'expose 
comment  se  comporte,  suivant  moi,  ce  fluide,  dans  l'état  de  choses  que  je 
viens  de  décrire.  Je  trouve  que  la  théorie  thermo-électrique  de  M.  de  la  Rive 
rend  bien  compte  de  tous  les  faits,  de  teUe  sorte  que  les  deux  théories  se  -pté^ 
tent  un  mutuel  appui.  Je  fais  voir  de  plus  comment,  avec  une  faible  charge 
électrique,  les  nu^s  orageuses  peuvent  donner  lieu  aux  puissantes  décharges 
que  l'on  connaît.  J'émets  aussi  une  opinion  sur  un  nouveau  mode  d'action  du 
fluide  électrique  qui  influerait  sur  la  {Hiesàon. 

Dans  le  Mémoire  eur  la  pluviométrie  qui  vient  ensuite,  je  fais  connaître 
quel  genre  d'action  le  vent  exerce  sur  les  pluviomètres;  je  propose  ce  qu'il 
ocmvient  de  faire  pour  obtenir  des  observations  comparables.  Je  décris  un  nou- 
veau pluviomètre  d'un  usage  restreint  à  quelques  observateurs,  pour  trouver 
la  durée  et  l'abondance  des  averses,  et  les  dimensions  du  courant  ascendant 
des  turbons,  et  enfin  un  moyen  de  rendre  plus  faciles  et  plus  multipliées  les 
observations  pluviométriques. 

Voilà  quel  a  été  l'objet  de  mcm  travail  ;  ces  phénomènes  que  j'ai  étudiés  ont, 
pour  la  météorologie,  une  importance  telle,  qu'on  peut  dire  qu'ils  en  consti<> 
tuent  le  véritable  fonds,  qu'ils  sont  la  cause  première  et  pr^ndérante  qui 
Dut  que  la  température,  la  pression,  l'humidité,  la  nébulosité,  les  mouvements 
de  l'atmosf^ère  et  feau  qu'elle  verse  varient  dans  les  révolutions  diurne  et 
annuelle,  comme  l'indiquent  les  instruments  qui  font  connaître  comment  elle 
se  comporte,  suivant  chacun  de  ces  points  de  vue» 

Je  ne  demande  pas  que  cette  série  d'états  physiques,  que  j'ai  évalués  dans 
chaque  phase  et  sur  chaque  point  de  la  période  hydrométéorique,  soient  ao*- 
ceptés  comme  l'expression  exacte  el  définitive  de  chacun  de  ces  états. 

Je  serais  heureux  si  les  savants  voyaient  dans  mon  œuvse  une  appréciation 
assez  juste  et  approchée  de  Tensemble  des  faits  ;  mais  sur  chaque  point  en  par- 
ticuliw,  je  demande  que  mon  estimation  ne  soit  admise  que  comme  provisoire 
et  comme  susceptible  d'être  rectifiée,  d'être  complétée  par  des  observations 
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piusiMiéGifieS;  fûtes  dans  de?  circonstances  plus  favorables^  avec  des  instruments 
plus  parfaits^  par  des  obserrateurs  plus  exercés,  plus  capables,  etc. 

Je  crois  que  c'est  en  entrant  dans  cette  voie  et  en  remontant  ainsi  à  la  source 
et  aux  causes  des  phénomènes,  que  l'on  pourra  faire  faire  de  grands  progrès  à 
la  météorologie,  tandis  que  si  l'on  se  contentait  de  rechercher,  pour  chaque 
pays,  l'état  mensuel  moyen  du  thermomètre,  du  baromètre  et  des  autres  in- 
struments, on  arriverait  moins  vite  à  établir  pour  l'Europe,  et  pour  toute  la 
sur&ce  du  globe,  un  état  climalologique  très-utile,  sans  doute,  mais  moins 
instructif  que  le  même  étatclimatologique^oint  à  des  connaissances  plus  éten- 
dues sur  les  causes  qui  l'engendrent. 


H.  de  Villeneuve  tait  la  communication  suivante  : 

Détermination  de  la  température  dans  le  baromètre^  par  M.  H.  de  Ville- 
neuve. 

Dans  le  système  ordinaire  de  la  construction  des  baromètres,  la  température 
du  métal  liquide  qui  [mesure  la  pression  atmosphérique  est  accusée  par  un 
thermomètre  dont  la  boule  se  pose  vers  le  milieu  de  la  colonne  destinée  à  ac- 
cuser la  pression.  Deux  enveloppes  de  Verre,  mauvaises  conductrices  du  calo- 
rique, séparent  ainsi  le  mercure  du  thermomètre  de  celui  du  baromètre  :  dans 
de  pareilles  circonstances,  comment  pourraitril  y  avoir  identité  de  température 
entre  ces  deux  parties  de  l'appareil,  alors  que  l'air  extérieur  est  dans  un  état 
thermométrique  notablement  différent  de  celui  de  l'intérieur  du  baromètre?  Le 
thermomètre  du  baromètre  ne  donnera-t-il  pas  ordinairement  une  température 
bien  plus  voisine  du  chiffire  de  celle  de  l'air  que  ne  l'est  celle  de  l'intérieur  de 
l'appareil  barométrique? 

Ces  inconvénients  ne  deviendront-ils  pas  très-fâcheux,  lorsqu'en  apphquant 
le  baromètre  à  la  mesure  des  hauteurs,  on  examinera  successivement  l'instru- 
ment dans  l'atmosphère  chaude  de  la  station  inférieure  et  dans  l'air  froid  de  la 
station  supérieure?  N'arrivera-t-il  pas  le  plus  souvent  que  le  baromètre,  porté 
sur  les  hauteurs,  aura  conservé  une  portion  de  la  chaleur  de  la  station  infé- 
rieure, portion  de  chaleur  qui  ne  sera  qu'incomplètement  accusée  par  le  thermo- 
mètre barométrique?  Ainsi  l'on  aura  une  observation  où  la  température  baromé- 
trique sera  affectée  d'une  erreur  en  moins  qui  donnera,  pour  la  pression,  un 
chifBre  trop  élené.  Les  circonstances  contraires  peuvent  ordinairement  assigner 
au  chiffire  de  la  pression  de  la  station  inférieure  une  valeur  trop  faible.  On  aura 
ainsi  éevoLerreurs  qui  s'ajouteront,  et  chacune  de  ces  erreurs  s'élevant  souvent, 
d'après  nos  observations,  à  plus  de  3  degrés,  leur  ensemble  affectera  le  résultat 
définitif  d'une  inexactitude  de  6  degrés  qui  peut  correspondre  à  une  différence 
de  plus  de  8  dixièmes  de  millimètre  sur  la  variation  de  la  pression  due  aux 
deux  stations ,  et  introduire,  dans  le  calcul  de  la  hauteur,  une  erreur  de  plus 
de  10  mètres. 

Encore  ne  faisons-nous  pas  ressortir,  dans  cette  remarque,  l'inexactitude  in- 
troduite par  la  variation  du  point  milieu  de  la  colonne  qui  mesure  les  diffé-^ 
rentes  pressions. 
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Lorsque  le  baromètre^  devenu  immobile,  doit  accuser  les  oscillatioDS  diurnes 
de  la  pression^  des  erreurs  analogues  peuvent  masquer  ou  altérer  les  phè^ 
nomènes.  11  suffît  que  les  pressions  les  plus  basses  se  manifestent  lorsque  le 
thermomètre  barométrique  accuse  une  température  trop  faible  relativement  à 
celle  de  l'intérieur  de  Tappareil,  pour  que  Fon  commette  dans  Tappréciation 
de  la  pression  une  «reur,  en  plus',  capable  d'annuler  les  2  à  3  dixièmes  de 
millimètre  qui  constituent  l'oscillation  barométrique.  Ainsi,  dans  une  journée 
où  le  minimum  de  pression  aura  lieu  vers  Â  heures  après  midi,  le  mer- 
cure intérieur  ayant  gardé  la  température  plus  élevée  qui  correspond  à  2  heures^ 
le  chifiGre  de  la  pression  apparente  sera  trop  élevé  et  pourra  effacer  les  traces 
de  l'oscillation  de  la  pression  atmosphérique. 

Lorsqu'avec  le  baromètre  fixe  on  doit  déterminer,  pour  les  thermomètres  de 
précision,  la  température  d'ébullition  de  l'eau,  l'inexactitude  de  l'observation  de 
la  température  du  baromètre  peut  affecter  la  graduation  du  thermomètre  en 
construction. 

Ainsi  ressort  de  tous  côtés,  pour  le  physicien  et  le  géologue,  la  nécessité  de 
ooirigér  les  erreurs  ordinairement  commises  dans  la  lecture  de  la  température 
barométrique. 

Divers  physiciens  ont  cherché  la  solution  de  ce  problème.  Legrand  a  proposé 
d'apprécier  la  température  du  baromètre  à  syphon  en  faisant  varier  la  tempé- 
rature sous  une  pression  constante  et  marquant  les  longueurs  correspondantes 
aux  deux  températures  extrêmes  de  0  à  iOO*".  Cette  opération  ne  peut  s'appli- 
quer, en  ces  termes,'qu'aux  baromètres  du  système  de  Gay-Lussac,  et  ne  s'exé- 
cute qu'à  travers  de  telles  difficultés,  que  le  procédé  Legrand  est  resté  jus- 
qu'ici sans  utilité  pratique. 

Bellani  renversait  le  baromètre  Gay-Lussac,  et,  construisant  l'appareil  de 
façon  que  tout  le  mercure  fût  contenu  dans  le  long  tube,  graduait  la  partie  su- 
périeure de  manière  à  lire  immédiatement  la  température  du  mercure  du  ba- 
romètre. Cette  graduation  était  une  nouvelle  difficulté  ijoutée  à  celles  de  la 
construction  de  l'appareil  barométrique;  mais  il  était  possible  d'atténuer  les 
inconvénients  de  l'appareil  de  Bellani  et  d'en  obtenir  de  sérieux  avantages. 

M.  l'ingénieur  Porto  a  résolu  la  question  en  donnant  au  baromètre  de  Gay- 
Lussac  une  dimension  telle,  que  la  longueur  totale  de  la  colonne  mercurieUe 
soit  de  i  mètre  à  0  degré.  Il  détermine  le  coefficient  de  dilatation  en  observant 
l'instrument  à  une  tenipérature  donnée  et  apprécie  la  température  par  les  varia- 
tions de  la  longueur  totale  de  la  colonne. 

Dans  tous  ces  procédés,  la  mesure  de  la  température  du  baromètre  résulte 
d'une  modification  spéciale  et  d'une  construction  délicate  appliquée  au  baro- 
mètre Gay-Lussac;  là  lecture  thermométrique  est  sans  relation  intime  avec  la 
lecture  de  la  pression. 

Pour  qiprécier  d'une  manière  générale  l'influence  de  la  variation  de  la  tem- 
pérature sur  l'appareil  barométrique,  commençons  par  le  cas  le  plus  simple^ 
celui  où  le  baromètre  est  un  simple  tube  recourbé ,  d'un  diamètre  uniforme. 
Tontes  les  variations  de  pression  qui  se  feront  successivement  sentir  ne  chan- 
geront pas  la  longueur  totale  de  la  colonne  mercurieUe;  elles  ne  feront  que 
déplacer  les  extrémités,  de  sorte  que  les  abaissements  de  la  branche  inférieure 
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seront  exactement  égaux  aux  relèvements  de  la  branche  8upénein*e.  liais  si  la 
température  change^  la  longueur  totale  du  volume  cylindrique  occupé  par  le 
mercure  sera  modifiée,  et  la  variation  de  la  langueur  mesurera  exactement  la 
dilatation. 

Exprimons  ces  idées  par  des  lettres. 

Soit  a  la  hauteur  du  mercure  dans  la  branche  supérieure  du  baromètre  cy- 
lindrique, mesurée  à  partir  d'un  certain  zéro  pris  dans  une  portion  de  la  lon- 
gueur de  l'appareil; 

b  la  distance  du  niveau  du  mercure  de  la  branche  inférieure  au  point  zéro; 

m  la  longueur  totale  du  tube  recourbé  comjHïse  entre  le  zéro  de  la  branche 
supérieure  et  le  zéro  de  la  branche  inférieure  ; 

La  longueur  de  la  colonne  mercurielle  sera,  à  la  température  f, 

a-^-m  —  ô. 
Si  s  est  la  section  du  tube,  le  volume  du  mercure  sera 

(a  +  ^  —  *)  *• 

A  une  autre  température,  et  sous  une  autre  pression,  les  niveaux  de  la  bran- 
che supérieure  et  de  la  branche  inférieure  ayant  varié,  leurs  distances  au  zéro  se- 
ront indiquées  par  a'  et  b'  qui  remplaceront,  dans  le  nouvel  état  de  choses,  a  eti. 

Le  volume  apparent  de  la  colonne  mercurielle  deviendra 

(a'  -f  m  —  b')  5,  à  la  température  (. 

La  variation  extérieure  du  volume  ou  la  dilatation  apparente  deviendra 

(a  -f-  wi  —  b  —  a'  —  m-[-b')  8  ou  [a  —  a'  —  {à—b')]  s. 

Si  y  exprime  la  dilatation  apparente  pour  I  degré,  la  dilatation  apparente  to- 
tale sera,  entre  la  température  ^  et  la  température  f, 

y  (t  -^  t')  =  (a—  a'  — [6—6'])  $  ou—  (/  —  l')  =  «  — «'  — (*  —  6') 

Or,  ^  —  /,  c'est  la  variation  de  température,  a  —  a'  la  variation  de  la  hau- 
teur de  la  branche  supérieure,  6  —  6^  la  variation  de  la  branche  inférieure. 

—  peut  être  considérée  comme  constante.  Cette  expression  démontre  que, 

dans  le  baromètre  à  syphon,  la  variation  de  température  est  proportionnelle  d 
la  différence  entre  la  varùxtion  du  niveau  supérieur  et  la  variation  inférieure 
du  baromètre. 

Cette  formule  n'est  rigoureusement  vraie  qu'autant  que  la  variation  de  la 
température  n'a  pas  fait  varier  la  section  du  tube  cylindrique.  Il  n'en  est  point 
ainsi  :  la  section  se  dilate  par  suite  de  l'élévation  de  température ,  mais  elle  se 
dilate  ^'une  quantité  qui  affecte  l'expression  de  la  dilatation  d'une  différence 
inférieure  aux  enreurs  des  meilleures  observations  qui  donnent  les  valeurs  de 
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Remarquons  que  le  raisonnement  actuel  s'applique  à  des  yariations  de  tem- 
pérature de  ^(y*  au  plus,  et  que  le  verre  qui  forme  le  tube  se  dilate  en  superficie 

1  •   4 

de  ——  eu  passant  de  0  à  4  00%  et  de  77--  pour  un  changement  de  tempéra* 
564  4 1 zz 

ture  de  50». 

La  variation  de  la  section  du  tube,  dans  le  cas  que  nous  considérons,  n'a  donc 
qu'une  valeur  inférieure  au  millième  de  la  dilatation.  Or,  la  dilatation  n'afiecte, 
au  plus,  qu'une  valeur  inférieure  à  i  0  millimètres  ou  à  un  centième  de  la  lon- 
gueur de  la  colonne  barométrique.  Nous  négligeons  donc  une  erreur  placée  au- 
dessous  des  centièmes  de  millimètre,  erreur  certainement  inférieure  à  celle  des 
meilleures  observations.  Il  suffirait,  si  l'on  voulait  une  expression  rigoureuse 
de  cette  erreur,  d'observer  que  la  section  s  du  tube  varie  proportionnellement 
à  la  variation  de  température  affectée  d*un  certain  coefficient  «,  de  sorte  que  le 
volume  correspondant  aux  observations  a'  et  b%  pour  la  température  f 

est  (a'  +  m  —  ^)  5  (1  —  «)  (t  —  f) 

et  la  différence  des  deux  volumes  aux  deux  températures  ^  et  ^  devient 

(a  ^a'  —  [*—  b'])  «  —  (a'  -f  m  —  b')8  0(t  —  /')  =  >  (r  —  f) 

ou        a  —  û'  —  (6  —  b')  =  (/  —  t')  (^  +  (a'+m— *')  «.  j 

La  longueur  de  la  colonne  mercurielle  totale  a'  -)-  m—  é'  varie,  comme  nous 
l'avons  dit,  pour  une  dilatation  de  50®,  de  moins  de  un  centième;  elle  est  donc 

égale  à  une  constante  /  db  — - .  En  exprimant  par  1  une  quantité  inférieure  à 

riuiité;onadonc 


,._(«_i.)  =  (,_0(2./.±y^) 


lorsque  la  longueur  /  est  de  moins  de  400  millimètres. 

—  exprime  au  plus  40  millimètres,  et  «  n'est  lui-même  qu'une  quantité 

au-dessous  des  millièmes;  on  a  donc  négligé  des  centièmes  de  millimètre  en 
posant 

a-^a'^(b-^b')z={t-^t')(2.^la.^ 

ou,  en  désignant -^^ /  a  par  une  constante  c;a  —  a!  —  {b  —  6')  =  (<  —  t')  c 

L'erreur  tolérée  est  tout  à  fait  la  même  que  celle  commise  dans  un  ther- 
momètre où  l'on  doit  admettre  qu'à  des  températures  différentes  des  volumes 
égaux  sont  représentés  par  des  espaces  égaux  mesurés  sur  l'échelle  thermomé- 
trique,  à  une  température  donnée. 

L'expression  simple  qui  lie  les  variations  thermométriques  du  tube  baromé- 
Ton  I.  40 
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trique^  avec  les  nombres  qui  exprimeut  les  variations  de  pression^  est  donc  celle 
qu'il  faut  adopter  pour  rester  dans  les  limites  des  bonnes  observations. 

Passons  au  cas  où  le  tube  cylindrique  est  remplacé  par  deux  tubes^  d'^l 
diamètre,  formant  les  extrémités  de  la  branche  inférieure  et  de  la  branche  supé- 
rieure, et  où  la  partie  moyenne,  toujours  pleine  de  mercure  dans  les  observa- 
tions, a  une  forme  irrégulière. 

La  partie  irrégulière  étant  constamment  pleine  de  mercure,  on  peut  la  con- 
sidérer comme  remplacée  par  une  certaine  longueur  du  tube,  de  diamètre  uni- 
forme, qui  forme  le  haut  et  le  bas  de  l'appareil.  Et  comme  rien,  dans  notre 
calcul,  ne  dépend  de  la  quotité  de  cette  longueur  constante,  pour  un  même  ap- 
pareil, on  arrive  toiyours  aux  mêmes  conclusions  et  à  la  même  expression. 

Les  conditions  de  construction  que  nous  venons  d'énoncer  lont  satisfaites 
dans  le  baromètre  de  Gay-Lussac,  modifié  ou  non  modifié  par  Bunten. 

Ainsi,  notre  formule  s'applique  parfaitement  aux  baromètres  du  type  Gay- 
Lussac. 

Il  est  facile  de  la  rendre  applicable  à  tous  les  baromètres  à  siphon,  où  la 
branche  infétneure  aura  sa  section  dans  un  rapport  déterminé  avec  celui  de  la 
branche  supérieure. 

Lorsque  la  branche  inférieure  ofifre  une  section  vingt-cinq  fois  plus  grande 
que  celle  de  la  branche  supérieure,  tout  se  passe  comme  dans  le  cas  précédent. 
Seulement,  un  déplacement  de  1  millimètre,  dans  la  branche  inférieure,  corres- 
pond à  un  déplacement  de  25  millimètres  dans  l'autre  branche.  Ainsi,  on  rar 
mène  les  choses  à  ce  qu'elles  étaient  tantôt,  en  substituant,  par  la  pensée, 
la  variation  observée  dans  la  branche  inférieure,  à  une  variation  vingt-cinq  fois 
plus  grande.  Ainsi  a  —  a'  étant  la  variation  de  la  branche  supérieure,  (  —  6' la 
variation  de  la  branche  inférieure,  la  variation  du  volume  total  sera  exprimée 
par 

a  — a'  —  î5(6  — ô')  =  c(^— 0  ^ 

Généralement,  n  étant  le  rapport  de  la  branche  supérieure  et  de  la  branche 
inférieure,  considérées  dans  leurs  sections  comparatives ,  on  a  nécessairement 

C'est  toujours  la  difiér^ce  des  variations  de  volume  du  mercure  contenu 
dans  la  branche  supérieure  et  dans  la  branche  inférieure,  qui  fournit  l'élément 
proportionnel  à  la  variation  de  température. 

De  sorte  qu'en  exprimant  le  volume  supérieur  par  f(a)  et  le  volume  infé- 
rieur par  (p  (6),  la  loi  que  nous  énonçons  s'exprime  de  la  manière  la  plus  géné- 
rale possible,  en  écrivant 

/^,/'(a)(iû-y*  ç(ô)rfô  =  c(^~0 

Cette  expression  s'obtient  directement  de  Téquation  différentielle 
f(a)da--9{b)dàzscdt 
formule  rigoureusement  exacte,  toutes  les  fois  que  le  zéro  des  longueurs  a  et  6 
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€8l  placé  entre  les  deux  niveaux  supérieur  et  inférieur.  Si  le  ^éro  était  au-des- 
sons  des  deux  niveaux,  on  aurait 

f{a)da+  <^{b)  db  =  cdt 

Notre  loi  peut  s'appliquer  nonnseulement  aux  baromètres  Gay-Lussao^  mais 
encore  aiix  baromètres  à  siphon  à  branches  d'inégal  diamètre^,  et^  par  suite, 
aux  baromètres  à  cuvette  de  forme  quelconque.  Il  suf &t  que  la  cuvette  puisse 
être  assujettie  à  une  loi  de  génération  géométrique  continue. 

Ainsi^  notre  expression  lie  les  variations  du  niveau  de  la  branche  supérieure 
et  de  la  branche  inférieure  aux  variations  de  la  température^  dans  le  bEuromètre 
Cay-Lussac  aussi  bien  que  dans  le  baromètre  Fortin;  et,  dans  le  cas  où  la  bran- 
che supérieure  est  cylindrique^  aussi  bien  que  la  irânche  ou  la  cuvette  infé- 
rieure, Texpression  mathématique  est  a  —  a'  —  n{b  —  b')  =  c{t  —  1*) 

Cette  formule  peut  se  transformer  en  observant  que  la  pression  p,  mesurée 
à  la  température  t,  est  donnée  par 

comme  on  a  aussi 

a'  +  b'  :izp' 

d'où  Ton  tire  b=p  —-a 

b*  =rp'  —  a' 

œ  qui  permet  de  transformer  l'expression  générale  comme  il  suit  : 

û^û^  — «(p-.a— y  +  «')=(«  +  i)((i^û')  —  n (/>  —  />')  ^cit-^t') 

ou  i,-,b'  —  {n  +  i)  ip—p')  =  c(/  — 0 

expressions  qui  lient  les  variations  de  la  pression  avec  les  variations  de  tempé- 
rature et  les  variation»  de  niveau  dans  une  quelconque  des  deux  branches  du 
baromètre. 

De  sorte  que  si  l'on  pouvait  mesurer  avec  précision  la  température  intérieure 
du  baromètre,  on  aurait  un  moyen  précieux  de  contrôler,  par  le  calcul,  les  va- 
riations delà  pression;  et,  dès  lors,  cette  vérification  peut  permettre  de  trouver 
une  moyenne  plus  exacte  de  la  pression  elle-même. 

Il  résulte  de  là  que  si  l'on  pouvait  obtenir  plusieurs  mesures  de  température 
dans  le  baromètre,  on  aurait,  dans  chacune  de  ces  mesures,  un  moyen  de  con- 
trôler le  chiffre  de  la  pression. 

Il  en  résulte  aussi  que  si  l'on  avait  la  variation  de  la  branche  inférieure  seu- 
lement et  celles  de  la  température,  on  pourrait  déduire  la  pression,  sans  rien 
voir  dans  les  variations  du  niveau  de  la  branche  supérieure.  Ainsi  apparaît  la 
possibilité  de  faire  les  observations  barométriques  avec  un  baromètre  dont  le 
tube  serait  non  transparent,  un  tube  de  fer,  par  exemple. 
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AppUcations  au  baromètre  Gay-Lussac  employé  à  rhyptométrie  9ur  les  pies  de 

Ténériffe  et  de  Fogo. 

Pour  appliquer  notre  formule  aux  baromètres  Gay-Lussac^  qui  sont  ordinai- 
rement employés  dans  les  mesures  des  hauteurs^  il  suffît  de  faire  deux  obser- 
vations qui  permettent  de  fixer  la  valeur  de  la  constante  e,  à  l'aide  des  données 
fournies  par  Tétat  des  baromètres^  sous  deux  températives  déterminées^  assez 
éloignées  Tune  de  l'autre  pour  que  l'erreur  de  chaque  observation  devienne 
insensible  dans  le  chiffre  de  la  différence  totale.  Les  observations  soignées  faites 
sur  le  pic  de  Ténériffe  et  celui  de  Fogo^  par  notre  honorable  collègue,  M.  Charles 
DeviUe  (i),  me  paraissent  remplir  les  conditions  désirables* 

Voici  ces  observations  : 

18411. 

16  septembre,  d  3  A.  40  soir,  à  SantorCruz,  à  7  mètres  mirdessm  de  la  mer. 

BflliiB.  millia. 

Branche  supérieure  du  baromètre,  hauteur  a  =  399,15    a  —  6  =  31,40 
Branche  inférieure  du  baromètre,  hauteur  b  =  367,95 

Température  de  Tair,  24'50 

/  Température  du  baromètre,  24,70 

Ces  deux  températures  diffèrent  peu  Tune  de  l'autre  et  indiquent  un  état 
voisin  de  l'équilibre  entre  la  température  intérieure  et  celle  de  l'extérieur  de 
l'appareiL 

19  septembre,  5  A.  30  matin,  à  3700  mètres  d'altitude. 

Branche  supérieure  du  baromètre,  a'  =  259,45  >    ,      a»  —  ax  aa 

Branche  inférieure  du  baromètre,  b'  =  234,85  j  «  —  *  —  **^«" 

/  —  r  =  20,50 
Température  de  l'air,  4'*i 

f  Température  du  baromètre,    4,0 

ninîm. 

a'  —  a  —  (ô  —  *')    =  6,60 
c  (t  —  f)  z=z  c  (20«»50) 

A  60  nOIim. 

d'où  l'on  déduit    c  =  -~—  =  0,32 
20,50  ' 

Chaque  degré  de  température  du  mercure  intérieur  au  bai*omètre  corres- 
pond à  une  différence  de  32  centièmes  de  millimètre  entre  les  variations  du  ni- 
veau du  haut  et  du  bas  du  baromètre  de  M.  DeviUe. 

(I)  Yoifage  géologique  anx  ÀnliUis  et  avx  îles  de  Ténériffe  et  de  Fogo,  1. 1*'. 
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Nouvelle  obtervaiion  sur  le  même  pic,  le  li  septembre,  à  À  heures  soir. 

Température  de  l'air,  8*00 

f  Température  du  l)aromètre  observée,    9,40 

Température  calculée,  9,«3 

a'  =  260,25  t  _      „ 

ft'  =  234,00  (  û  -  *  =  26"">25 

d'où  a  —  û'  —  (6  —  *')  =  3i,20  —  26,25  =  4,95  =  0,32  X  (t  ~  f) 

d'où  t^r=  44^ 

0,32 

e=Lt p^  =  24,70  —  15,47  =  9^23 

0,32 

La  différence  entre  la  température  observée  et  la  température  calculée  n'est 
que  de  0,1 7  de  degré. 

19  septembre,  a  il  A.  30  matin^  à Chahorra, à  ^i^^mètres d'altitude. 

Température  de  l'air,  45*70. 

V  Température  du  baromètre  observée,  16,10. 

Température  calculée,  15,95. 

a'  =  281,05  f  a'  —  i'  =  28,40 
b'  =  262,55  j  a  —  a'  —  (6  --  y)  =  31,20  —  28,40  =  2,80. 

t—r  =  1^  d'où  ^  =r ^  —  1^  =  24,70  —  8,75  =  15*>,95 
0,32  0,32  '  '  ' 

Différence  entre  la  température  observée  et  la  température  calculée  :  0^,15. 
3  oc^oir^  1842,  à  A  h.  soir^  au  pic  de  Fogo,  â  2768  mètres. 

Température  de  l'air,  7*40 

f  Température  du  baromètre  observée,  9,20 

Température  calculée,  8,76 

a'  =  288,25  (  a'  —  6'  =  26,10 

b'  =  î62,15  1  a  —  0*  —  (6  —  6')  ==  31,20  —  26,10  =  5,10  =r  0,32  {t  —  t'} 

5  10 
r=zt  —  r~:r=  24,70  —  15,94  =  8%76. 
0,32  '  '  ' 

Différence  entre  la  température  observée  et  la  température  calculée  :  0%44. 

M.  Deville  a  remarqué  qu'un  vent  assez  fort  régnait  sur  le  sommet  du  pic  de 
Fogo,  et  devait  amener  un  équilibre  assez  prompt  entre  la  température  de  l'air 
extérieur  et  celle  du  baromètre.  La  température  calculée,  plus  rapprochée  que 
celle  observée  de  l'état  calorifique  de  l'atmosphère  locale,  lui  parait  offrir  plus 
d'exactitude. 
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Ces  exemples  montrent  avec  quelle  précision  notre  formule  donne  la  tem- 
pérature à  des  altitudes  variées  et  sous  des  conditions  thermiques  très-diffé- 
rentes. 

Nous  nous  croyons  justifié  suffisamment  par  la  théorie  et  par  l'observation 
lorsque  nous  proclamons  que  notre  formule  doit  fournir  un  contrôle  précieux 
des  observations  barométriques.  Dès  que  le  thermomètre  du  baromètre  et  la 
formule  donneront  des  résultats  différents,  généralement,  nous  devrons  préférer 
les  déductions  de  la  formule  que  vérifient  si  bien  les  excellentes  observations 
de  M.  Deville. 

Mais  si  une  bulle  d'air  cachée  dans  l'appareil  venait  altérer  les  observations 
barométriques,  il  y  aurait  de  suite  un  excès  d'allongement  dans  la  colonne 
supérieure  ou  la  colonne  inférieure,  qui  se  manifesterait  par  une  température 
calculée  évidemment  anormale. 

Si  une  goutte  de  mercure  adhère  aux  parois  du  baromètre,  dans  la  branche 
la  plus  courte,  autre  anomalie  qui  se  révélera  par  le  chiffre  trop  bas  de  la  tem- 
pérature calculée. 

Ainsi^bien  loin  de  rejeter  le  concours  du  thermomètre  attaché  au  baromètre, 
nous  aimons  à  retrouver  dans  cet  instrument  un  moyen  nouveau  de  vérifier  le 
fond  même  des  observations  barométriques,  et  d'y  reconnaître  le  cas  où  de 
grossières  inexactitudes  forcent  à  rejeter  les  observations.  C'est  ainsi  que  les 
observations  faites  par  M.  Deville  à  Yzana  et  à  Arafo,  dénonçant  une  incerti- 
tude dans  la  température  du  baromètre,  l'une  de  O'^ySO,  l'autre  de  10^,04 ,  doi- 
vent être  admises  avec  réserve  (1  ) . 

{{)  Cette  incertitude  peut  pro?eiiir  toit  d'une  inexictilude  réelle  dans  la  teoipérature  obsenrèe 
pour  le  mercure  du  baromètre,'^  ce  qui  entacherait  robservation — ,  soit  de  fa  simple  adhérence  d'une 
petite  quantité  de  mercure  dans  la  portion  vide  de  la  courte  branche, — ce  qui  n'enlèTerait  rien  k  Pexae- 
litude  du  chiffre  de  la  pression,  et  laisserait  subsister  seulement  3  à  4  degrés  d'inoertitude  dans  la 
détermination  de  la  température  da  baromètre,  et,  par  suite,  une  incertitude  de  4  dtiièmcsde  milli- 
mètre lorsqu'on  ramène  la  pression  k  0  degré. 

Voici  les  motifs  qui  me  sont  communiqués  par  If.  Ch.  S.*C.  Deville,  et  qui  lui  font  penser  qu'il 
faut  s'arrêter  k  la  dernière  hypothèse. 

Les  erreurs  seraient  énormes  et  précisément  dans  le  sens  opposé  k  celui  qu'elles  derraient  avoir. 

En  effet,  pour  la  première  station  (Yxaûa),  la  température  de  l'air,  à  midi,  étant  de  16*,  il  était 
impossible  que  celle  du  mercure  du  baromètrci  qui  était  porté,  depuis  le  matin,  au  soleil  et  d  d«t  $ta- 
ihns  inféritweSt  ne  fût  que  de  40^8.  La  température  de  l'air,  au  sommet  du  pic,  en  ce  moment, 
et  même  depuis  plusieurs  heures,  était  certainement  supérieure  k  40*,8. 

Pour  la  deuxième  station  (Arafo),  k6  heures  du  matin,  kûure  du  minimim  cCirniM,  la  température 
extérieure  étant  de  -IS*,?,  celle  du  mercure  du  baromètre,  qui  sortait  d'une  chambre  où  il  avait  se» 
journé  la  nuit,  ne  pouvait  lui  être  inférieure  de  8',84.  Elle  lui  était,  au  contraire,  certainement  su- 
périeure. 

Ces  deux  observations  ont  été  faites  k  peu  d'interralle,  et  le  baromètre  n'a  pat  été  mis  en  expé* 
rience  entra  elles.  U  y  a  donc  toute  raison  de  penser  qu'eu  r^toumafit  riustrumeot,  une  petite  quan- 
tité de  mercure  s'était  simplement  logée  dans  la  porlioo  flipérteure  de  lacenrle  hraache,  et  avait 
résisté  aux  légen  chocs  qui  doivent  précéder  chaque  observation. 

M.  Deville  est,  au  contraire,  très-disposé  k  admettre,  pour  l'observation  de  Candelaria,  qui  est 
discutée  plus  bus,  l'erreur,  en  plus,  deS',K3,  signalée  par  le  calcul.  Les  circonstances  étaient  telles 
qtt'U  était  impossible  que  le  thermomètre  attaché  au  baromètre  n'indiquât  pas  une  température  no- 
tablement supérieure  k  celle  du  mercure  intérieur. 
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Voici  le  détail  de  ces  deux  observations  : 

22  septembre  1842,  à  midiy  à  Yzana. 

Température  de  Tair,  1 6070 

Température  observée  du  baromètre,  20,30 
Température  calculée,  1 0, 80 

a' =  307,35  J  ;/_.«^^. 

ô' =  280,60  f^~^  =  ^^''^- 

23  septembre  1842,  à  6  heures  matin ^  à  Arafo. 

Température  de  l'air,  1 8"70 

Température  observée  du  baromètre,  19,90 
Température  calculée,  9,86 

ô'  =  349,05j^-*-^^^'' 

Applicaiions  de  la  formule  au  calcul  de  Vœeillaltion  barométrique  diurne , 

à  Ténériffe. 

Nous  trouvons,  dans  les  précieuses  observations  de  M.  Oeville,  une  assez  re- 
marquable discordance  entre  la  température  calculée  et  la  température  obser- 
vée, à  Candelaria,  à  3  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  Cette  observation 
faite  après  le  refroidissement  nocturne,  à  8  h.  15'  du  matin,  donne  la  ten)pé- 
rature  de  l'air  égale  à  24'*;  la  température  calculée  est  20"*,!  7,  tandis  que  la  tem- 
pérature observée  serait  25'',70.  Evidemment,  on  entrait  dans  la  période  d'é- 
Ghauffement  et  le  baromètre  ne  pouvait  devancer  la  dilatation  du  thermomètre. 
C'est  donc  ici  la  température  calculée  qui  montrera  une  erreur  thermométrique 
de5%53,  et,  chose  remarquable,  en  introduisant  cette  correction,  la  pression  ba- 
rométrique de  8  h.  1 5^,  ramenée  au  niveau  de  la  mer,  et  à  0,  donnera  765'"",33.  Ce 
doit  être  la  pression  correspondant  au  maximum  de  pression,  à  peu  de  chose  près, 
tandis  que  l'observation  de  Santa-Cruz,  faite  à  5  h.  40'  soir,  qui  doit  être  voi- 
sine du  minimum  barométrique,  devient  égale  à  764*"'',70  :  l'oscillation  diurne 
8e  trouve  ainsi  supputée  à  O^ôd,  chiflEre  très-bien  concordant  avec  d'autres 
observations  de  l'oscillation  barométrique  diurne  à  Ténériffe,  et  cette  oscillation 
était  masquée  dans  les  observations  publiées  par  M.  Deville  sous  l'inexacte  in- 
dication du  thermomètre  fixe  au  baromètre.  Notre  calcul  l'en  a  dégagée  ! 

Remarquons  qu'à  Santa-Cruz  la  température  maximum  manifestée  dans  Tair, 
vers  2  heures,  étant  25^20,  le  thermomètre  du  baromètre  indiquait  à  4  h.  30' 
24%70,  tandis  que  l'air  n'était  plus  qu'à  23%50,  ce  qui  prouve  que  l'intérieur 
du  baromètre  avait  gardé  l'influence  du  maximum  de  température,  influence 
qui  devait  être  encore  supérieure  à  celle  indiquée  par  le  thermomètre  baromé- 
trique, et  l'erreur  en  moins  du  thermomètre  barométrique  pouvait  être  de 
1%20;  tandis  qu'à  Candelaria,  à  8  h.  15'  du  matin,  la  température  atmosphé- 
rique ne  pouvait  être  que  de  23<',25,  et  que,  dans  le  baromètre,  pouvait  s'être 


80  BULLETIN  DBS  SÉANCES. 

conservée  l'influence  de  la  température  matinale  de  %i:  Or^  le  thermomètre  at- 
taché au  baromètre  donnait  SK^'^TO;  il  y  avait  donc  possibilité  d*une  erreur 
en  plus  dans  le  thermomètre  attaché  au  baromètre^  erreur  dont  le  chiffre  pou- 
vait être  de  3»,70. 

L'erreur  possible  totale  d'appréciation  de  température  barométrique  entre 
Santa-Cruz  et  Candelaria  pouvait  être  de  1«,20  +  3%70  =  5%90  ;  l'erreur  cal- 
culée s'élevant  à  S^'^Sd  est  donc^  ici^  comprise  dans  les  différences  possibles  et  pro* 
bables  entre  le  calcul  et  le  mode  d'observation. 

Cet  exemple  de  calcul  montre  quels  secours  efficaces  peut  fournir  notre  for- 
mule,  dans  l'établissement  du  véritable  chiffre  de  l'oscillation  barométrique 
diurne.  Espérons  que  M.  Deville  soumettra  à  cette  épreuve  ses  excellentes  ob- 
servations sur  l'oscillation  barométrique  diurne  des  Antilles^  et  nous  fournira 
des  résultats  plus  précis^  encore^  que  ceux  que  nous  devons  déjà  à  son  talent 
d'observation. 

MaiS;  dans  les  localités  où  la  variation  diurne  de  température  est  plus  grande 
qu'aux  Antilles^  et  où  l'oscillation  diurne  barométrique  est  plus  faible  encore, 
le  concours  de  notre  formule  nous  parait  devoir  être  plus  particulièrement  utile. 
Outre  l'appréciation  directe  de  la  température  du  baromètre  par  notre  for- 
mule,  on  peut  obtenir,  de  cet  instrument  renversé,  une  autre  mesure  plus 
exacte  encore.  Il  suffit  de  mesurer,  entre  deux  températures  données  avec  l'in- 
dex armé  du  vemier,  les  variations  de  longiieur  de  la  colonne  barométrique 
totale;  on  obtiendra,  ainsi,  un  coefficient  qui  permettra  de  calculer  avec  préci- 
sion toutes  les  autres  températures,  et  fera  du  baromètre  renversé  un  thermo- 
mètre très-exact,  sans  avoir  même  recours  à  la  graduation  spéciale  que  le  pro- 
cédé de  BeUani  exigeait. 

Pour  arriver  à  ce  résultat,  il  suffit  de  rendre  visible,  dans  son  étendue  totale, 
la  colonne  mercurielle  du  baromètre  renversé ,  et  d'adapter  à  l'index  ordinaire 
de  la  branche  inférieure  un  petit  index  additionnel  permettant  d'atteindre 
toutes  les  positions  du  mercure. 

11  serait  bon,  désormais,  en  construisant  les  baromètres  Gay-Lussac,  dans  le 
but  que  nous  indiquons,  d'élargir  un  peu  la  chambre  supérieure  de  la  longue 
branche,  pour  que^tout  le  mercure  pût  se  loger  dans  la  longue  branche. 

Avec  ces  petites  modifications ,  on  aura,  dans  les  baromètres  Gay-Lussac, 
d'excellents  thermomètres  donnant  la  température  intérieure  par  deux  procédés 
différents,  indépendants  de  tout  secours  du  thermomètre  attaché  à  l'armure  de 
l'appareil. 

Nous  avons  cherché  à  aller  plus  loin  encore,  et  à  donner  une  amplitude  de 
2  à  3  millimètres  aux  variations  thermométriques  du  baromètre.  11  nous  a 
suffi,  pour  cela,  de  rendre  plus  grand  qu'à  l'ordinaire,  le  rapport  du  diamètre 
du  tube  barométrique  du  centre  à  celui  des  parties  extrêmes ,  où  se  manifes- 
tent les  oscillations  des  pressions. 

Nous  n'avons  encore  que  des  observations  sédentaires  des  dçux  baromètres 
différents  que  nous  avons  établis  sur  cette  donnée.  Nous  présenterons,  plus  tard, 
les  résultats  auxquels  la  pratique  nous  conduira,  en  observant  nos  instruments 
sur  les  montagnes. 

Nous  avons  été  longtemps  dans  la  pensée  que,  pour  rendre  notre  calcul  appli- 
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xàïAe  au  baromètre  Fortin  ^  il  fallait  une  disposition  spéciale  :  attacher,  par 
exemple,  un  cylindre  plongeur  ou  ime  vis  en  fer,  qui  remplaçât  Tappareil  en 
peau  de  chamois  destiné  à  ramener  le  mercure  au  niveau  constant  de  l'ai- 
guille d'ivoire  de  la  cuvette. 

Nous  venons,  maintenant,  d'imaginer  un  moyen  très-simple  d'obtenir  le  ré- 
sultat précieux  de  l'appréciation  de  température,  dans  l'appareil  Fortin,  par  un 
simple  index  qui  permet  de  ramener  la  vis,  entraînant  le  fond  mobile  à  une 
position  constante.  On  pourra,  ainsi,  comparer  entre  eux  les  divers  niveaux  de 
la  cuvette  sous  une  même  forme  du  fond  et  aux  différentes  températures.  La 
manière  dont  nous  aurons  tenté  de  résoudre  ce  problème  sera  l'objet  ultérieur 
d'une  communication  détaillée. 

Pour  mettre  en  évidence  la  facilité  avec  laquelle  on  peut  appliquer  notre 
formule,  et  réduire  le  calcul  à  la  simple  différence  entre  le  chiffre  de  la  hau- 
teur du  mercure  dans  la  branche  supérieure  du  baromètre  et  la  hauteur  de 
la  branche  inférieure,  nous  donnons  ici  une  table  calculée  des  températures 
du  baromètre  de  M.  Deville;  table  qui  s'étend  de  0''  à  -|-  30«  et  à  —  10^;  les 
dixièmes  de  degré  s'obtiendraient  par  interpolation. 

L'erreur  d'observation  du  baromètre  étant  de  un  dixième  de  millimètre,  et 
la  valeur  de  i»  correspondante  0"",32,  les  observations  de  M.  Deville  per^ 
mettent  de  répondre  d'un  tiers  de  degré  dans  la  température  du  baromètre. 

Pour  d'autres  baromètres  Gay-Lussac,  nous  avons  trouvé  la  valeur  du  degré 
correspondant  aux  nombres  placés  entre  O*"»,!  1  et  0""",30, 

Ainsi,  dans  les  baromètres  les  moins  favorables  à  ce  genre  de  calcul,  on 
peut  répondre  de  l'exactitude  de  la  supputation  k  un  degré  près,  ce  qui  per^ 
met  de  s'assurer  de  l'exactitude  de  l'observation  de  la  pression  atmosphérique, 
à  un  dixième  de  millimètre  près,  sauf  l'influence  de  Vadhérence  du  mercure 
au  tube. 

Il  faut,  au  reste,  bien  observer  que  l'adhérence  n'influe  nullement  sur 
Texactitude  du  calcul  de  la  température  intérieure  du  baromètre,  car  cette 
adhérence  ne  change  rien  à  la  longueur  totale  de  la  colonne  mercurielle  ;  elle 
ne  vicie  que  la  déduction  de  la  pression  barométrique. 

A  l'avenir,  les  observations  faites  à  l'aide  du  baromètre  Gay-Lussac  de- 
vraient relater,  outre  la  pression  totale  résultant  de  l'addition  du  chiffre  des 
hauteurs  des  deux  branches  de  l'instrument,  la  différence  de  ces  mêmes  chif- 
fres. Cette  colonne  de  différence,  mise  à  côté  des  températures  du  baromètre 
et  de  l'air,  permettrait  de  discuter  et  d'accroître  l'exactitude  des  observations. 

On  devra  s'attacher  aussi,  dans  les  observations  faites  avec  le  baromètre,  à 
éviter  les  séparations  de  gouttelettes  de  mercure,  et  à  empêcher  leur  sortie  de 
Tappareil. 

Grâce  à  ces  observations,  nous  pensons  que  la  barométrie  pourra  recevoir 
une  précision  plus  grande.  M.  de  Humboldt,  en  nous  entendant  exposer  notre 
simple  méthode  de  calcul  de  température,  s'étonnait  d'avoir  manié  trente  ans 
le  baromètre  Gay-Lussac,  sans  avoir  remarqué  le  principe  simple  et  évident 
que  nous  venons  de  développer.  Cette  bienveillante  appréciation  de  nos  re- 
cherches sera-t-elle  confirmée  par  les  observateurs  qui  marchent  sur  les  traces 
de  l'illustre  voyageur  de  Berlin?  Débarrasser  les  observateurs  de  la  nécessité 
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de  lire  attentivement  le  thermomètre  du  baromètre^  obtenir  des  mesures  plus 
exactes  sans  avoir  à  se  préoccuper  d'attendre  la  mise  en  équilibre  du  thermo- 
mètre et  du  baromètre  avec  la  température  de  l'inférieur  de  Tapparcil,  voilà 
le  perfectionnement  pratique  que  nous  croyons  maintenant  acquis. 

TMe  des  températures  du  baromitre  de  M.  Deville,  calculée  d'après 

la  formule, 

(U  différenoe  des  chiffres  des  longueurs  des  braDches  super,  et  infér.  est  repré*eatée  par  a*^¥) 


YALIOB 

TiiPii. 

YALIDB 

TiiPii. 

YAiiet 

TIlriB. 

TALIDI 

nipti. 

Je 

CORMp. 

ae 

eorretp. 

a« 

corrasp. 

é» 

cértmf. 

é'^V. 

JoktfOM. 

«'—6'. 

a«k«o«. 

•'—>'. 

daUna. 

•'-6'. 

4ab«nw. 

■UD 

• 

„ 

0 

m 

0 

•■ 

0 

20,096 

—10 

23,616 

+    i 

27,136 

+12 

30,656 

+23 

20,416 

—  9 

23,936 

2 

27,456 

13 

30,976 

24 

20,736 

—  8 

24,256 

3. 

27,776 

14 

31,296 

25 

21,056 

—  7 

24,576 

4 

28,096 

15 

31,616 

26 

21,376 

—  6 

24,896 

5 

28,416 

16 

31,936 

27 

24,696 

—  5 

23,216 

6 

28,736 

17 

32,256 

28 

22,016 

—  4 

25,536 

7 

29,056 

18 

32,576 

29 

22,336 

—  3 

25,856 

8 

29,376 

19 

32,896 

30 

22,656 

—  2 

26,176 

9 

29,696 

20 

» 

» 

22,976 

—  1 

26,496 

10 

30,016 

21 

» 

» 

23,296 

0 

26,816 

11 

30,336 

22 

» 

» 

Est-il  nécessaire  d'sjouter  que  cette  table  peut  être  étendue  au-dessus  et  au- 
dessous  des  températures  auxquelles  nous  l'avons  arrêtée? 

Chaque  observateur  pourra  s'en  former  une  analogue,  pour  l'instrument 
particulier  qu'il  emploie;  et,  si  une  goutte  de  mercure  s'échappait  de  l'aj^- 
reil,  il  suffirait  de  diminuer  les  chiffres  de  la  colonne  d — V  d'une  quantité 
constante. 

M.  Despretz,  tout  en  rendant  justice  à  ce  qu'il  y  a  d'ingénieux  dans 
la  pensée  de  M.  de  Villeneuve,  fait  observer,  néanmoins,  qu'il  ressort 
de  la  discussion  même  des  observations  employées  par  M.  de  Ville- 
neuve, qu'en  opérant  avec  soin,  en  voyage,  on  peut  déterminer,  à  très- 
peu  près,  la  température  du  mercure  de  son  baromètre. 

M.  Walferdin  demande  si  les  instruments  dont  M.  de  Villeneuve  vient 
de  parler  ont  été  soumis  à  l'épreuve  de  l'expérience,  soit  dans  une 
suite  d'observations  sédentaires,  soit  àans  les  voyages. 

Il  rappelle  1»  qu'il  a  été  présenté  à  l'Académie  des  Sciences  de  Dijon 
et  au  comité  consultatif  du  ministère  de  l'intérieur,  en  1823,  un  baro- 
mètre à  siphon  et  un  baromètre  ordinaire  terminés  à  leur  partie  infè- 
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rieure  par  un  tube  étroit  qui^  après  robservation  barométrique^  in- 
dique, lorsque  l'instrument  est  retourné,  la  température  du  mercure  ; 

i*  Que  M.  Arago  a  proposé,  en  1823,  un  baromètre  en  fer,  au  moyen 
duquel  on  pourrait  porter  en  voyage  le  mercure  à  part,  et  ne  remplir 
te  tube  qu'au  moment  de  rexpérience,  sans  soumettre  ce  liquide  à  Té- 
bullition  ; 

Enfin,  qu'un  ingénieur  dont  le  nom  a  laissé  le  souvenir  de  nom- 
breux services  rendus  à  la  science  et  notamment  à  la  météorologie, 
feu  Selligue^  avait  exécuté  un  baromètre  à  articulations  en  fer  prati- 
quées au  moyen  d'une  coquille  hémisphérique  et  scellées  au  tube  de 
verre  de  manière  à  résister  à  l'ébuUition  du  mercure. 

La  longueur  de  ce  baromètre  était  réduite  des  deux  tiers  ou  de  moitié, 
suivant  qu'il  portait  un»  ou  deux  articulations  qui  permettaient  de  le 
ramener,  pour  l'observation,  à  sa  longueur  normale,  sans  qu'elles  lais- 
sassent échapper  la  moindre  parcelle  de  mercure. 

M.  Walferdin  a  expérimenté  dans  divers  voyages  et  pendant  plusieurs' 
mois  d'observations  sédentaires,  le  baromètre  Selligue  à  une  seule 
articulation,  et  il  en  a  obtenu  des  résultats  satisftiisants. 

n  est  à  regretter,  ajoute  M.  Walferdin,  que  les  difficultés  d'exécution 
que  Selligue  avait  suimontées  en  construisant  lui-même  son  instru- 
ment, soient  telles  qu'il  n'ait  point  encore  pu  être  mis  entre  les  mains 
des  météorologistes  et  des  voyageurs. 

JVL  de  Villeneuve  donne  à  ce  sujet  les  explications  suivantes  : 

Deux  baromètres  à  siphon  ont  été  exécutés  d'après  mes  indications  :  l'un 
avec  tube  terminal  de  petit  diamètre,  la  partie  moyenne  restant  ce  qu'elle  est 
dans  les  baromètres  Gay-Lussac  ordinaires;  l'autre,  offrant  un  tube  terminal 
de  6  à  7  millimètres  de  diamètre  avec  partie  centrale  renflée. 

Dans  ces  deux  baromètres,  la  variation  de  température  de  l"*  se  manifeste 
par  une  variation  de  longueur  de  la  colonne  mercurielle  de  plus  de  deux  mil- 
limètres. On  peut  donc  apprécier  dans  ces  deux  instruments  des  fractions  de 
un  vingtième  de  degré,  en  mesurant  des  dixièmes  de  millimètre. 

Quant  aux  avantages  et  aux  inconvénients  que  ces  instruments  peuvent 
offrir  pour  les  observations  hypsométriques,  ils  n'ont  pas  été.  encore  constatés  : 
l'épreuve  en  sera  faite  dans  la  saison  où  nous  entrons. 
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Séance  du  26  avril  1853. 

Présidence  de  M.  B&AYAIS. 

M.  Ch.  S.-C.  Deville,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de  la 
dernière  séance  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

ACTES  DE  LA  SOCIÉTÉ. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  dernière  séance,  le  Pré- 
sident proclame  membre  de  la  Société  : 

M.  le  Conunandeur  Professeur  Antoine  Colla,  directeur  de  TObserva- 
toire  royal  météorologique  de  Panne  (duché  de  Parme)  ;  présenté  par 
MM.  Alexis  Perrey  et  A.  Bravais. 

DONS  FAITS  A  LA    SOCIÉTÉ. 

La  Société  reçoit; 

De  la  part  de  M.  Edmond  Becquerel  :  V  Climat  de  la  France,  i  '•  partie. 
Température  de  l'air  à  la  surface  du  sol  ;  in-8,  32  pages,  1  pi.  Versailles, 
1853;  imprimerie  de  Beau  jeune. 

—  S""  Projet  Sune  carte  des  lignes  isothermes,  isothères  et  isochimènes 
en  France  ;  1  pi.  in-fol. 

—  d""  De  l'action  du  sel  sur  la  végétation  et  de  son  emploi  en  agriculture, 
par  M.  Becquerel,  membre  de  l'Académie  des  sciences;  in-8,  35  pages; 
Paris,  1847;  imprimerie  de  Firmin  Didot  frères. 

—  4°  Recueil  de  mémoires  relatifs  à  l'emploi  du  sel  marin  en  agricul- 
ture, par  le  même;  in-8,  68  et  16  pages;  Paris,  1849;  chez  veuve  Bou- 
chard-Huzard. 

—  5°  Études  sur  la  Sologne. —  Cinq  rapports  faits  au  Conseil  génércU  du 
département  du  Loiret,  en  1848, 1849, 1850, 1851  et  1852;  par  le  même  ; 
in-8. 

—  6*»  Mémoire  sur  l'amélioration  de  la  Sologne ,  par  le  même  ;  in-8, 
34  pages;  Paris ;  chez  veuve  Bouchard-Huzard. 

De  la  part  de  M.  A.  Bravais  :  Sur  les  lignes  d'ancien  niveau  de  la  mer 
dans  le  Finmark;  in-8,  72  pages,  1  pi.  Paris,  1839;  chez  Firmin  Didot 
frères. 

De  la  part  de  M.  de  la  Roquette  :  !•  Recherches  sur  l'origine,  l'étymolO' 
gie  et  la  signification  primitive  de  quelques  noms  de  lieux  en  Normandie 
trad.  du  danois) ;  in-8,  29  pages;  Paris,  1835;  chez  Paul  Renouard. 
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—  t*  Notices  kUioriques  sur  MM.  Henri  et  Louis  de  Freycinet;  in-8, 
39  pages;  Paris,  1843;  imprimerie  de  Bourgogne  et  Martinet. 

—  3«  Notice  sur  l'Islande;  in-8,  34  pages;  Paris,  1848. 

—  4°  Notice  nécrologique  sur  Hommaire  de  Hell  ;  in-8,  32  pages;  Paris, 
1850;  imprimerie  deL.  Martinet. 

—  5*»  Coup  d'cril  sur  la  part  prise  par  la  Norwige  dans  la  mesure  d'un 
arc  du  Méridien  commencée  par  la  Russie,  etc.  (trad.  du  norvégien)  ;  in-8, 
26  pages;  Paris,  1850;  imprimerie  de  L.  Martinet. 

—  6*  Notes  sur  les  explorations  des  côtes  de  VOrégon  et  de  la  Californie; 
in-8, 15  pages,  1  pi.  Paris,  1850;  imprimerie  de  L.  Martinet. 

—  V  Portes  caspiennes;  in-8,  14  pages;  Paris,  1850;  imprimerie  de 
L.  Martinet. 

—  8''  Observations  de  M.  Ant.  d'Abbctdie  sur  les  communications  faites 
par  M.  de  la  Roquette  à  la  Société  de  géographie,  relativement  au  cours 
du  Nil  et  aux  lacs  de  l'Afrique  centrale;  in-8,  12  pages;  Paris,  1851  ;  im- 
primerie de  L.  Martinet. 

—  9*  Aperçu  d'un  voyage  dans  le  nord  de  la  Bolivie  et  dans  les  parties 
voisines  du  Pérou,  par  M.  Weddeil;  in-8,  28  pages,  1  pi.  Paris,  1852;  im- 
primerie de  L.  Martinet. 

—  lO*»  Notice  nécrologique  sur  M.  Du  Bois  de  Montpéreux  ;  in-8, 12  p. 
Paris,  1852;  imprimerie  de  L.  Martinet. 

—  11*  Notice  sur  une  carte  routière  de  Meschhed  à  Bokhara,  et  de  Bok- 
haraà  Balkh,  par  M.  Sédillot;  in-8, 16  pages,  2  pi.  Paris,  1852;  impri- 
merie de  L.  Martinet. 

— 12"  Régions  arctiques.  Terre  Grinnel.  —  Mont-Francklin  ;  in-8, 
3  pages;  1  pi.  Paris,  1852;  imprimerie  de  L.  Martinet. 

—  iS"*  Notice  annuelle  des  travaux  de  la  Société  de  géographie  et  des 
progrés  des  sciences  géographiques  pendant  l'année  1851;  in-8,  24  pages; 
Paris,  1853  ;  chez  L.  Martinet. 

— 14*  Die  Vniversitâts-Stemwarte,  etc.  (L'Observatoire  de  l'Université 
de  Christiania,  publié  par  M.  Christ.  Hansteen);  in-4,  88  pages,  2  pi. 
Christiania,  1849;  imprimerie  de  P.-T.  Mailing. 

M.  Edmond  Becquerel,  en  présentant  à  la  Société  météorologique  un 
exemplaire  d'un  mémoire  publié  sous  le  titre  de  Climat  de  la  France, 
dans  les  Annales  de  l'Institut  agronomique,  sgoute  les  réflexions  dont 
voici  le  résumé  : 

Ce  mémoire  est  la  première  partie  d'un  travail  qui  devait  comprendre  la  dis- 
cussion des  divers  éléments  relatifs  aux  climats  de  notre  pays  ;  il  est  relatif  à 
la  température  éQ  l'air  à  l'ombre  à  la  surface  du  sol,  dans  les  différentes  ré- 
gions de  la  France. 
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La  variabilité  des  éléments  météorologiques,  le  grand  nombre  de  résultats 
nécessaires  pour  établir  le  climat  d'un  lieu,  et  l'indécision  où  l'on  est  sur 
Texactitude  des  méthodes  employées  pour  déterminer  la  température  dans 
la  plupart  des  localités,  font  que  l'on  ne  peut  considérer  les  documents  renfer- 
més dans  ce  mémoire  que  comme  un  essai  dans  cette  direction  ;  ce  n'est  que 
dans  un  certain  nombre  d'années  qu'il  sera  possible  de  faire  un  travail  plus 
complet  en  ce  genre. 

Les  documents  que  l'auteur  a  consultés  sont  :  un  manuscrit  de  Cotte,  les 
recueils  scientifiques  publiés  par  les  sociétés  savantes  des  départements^ 
V Annuaire  métécrologique  de  la  France  y  les  différents  ouvrages  de  météoro- 
logie et  quelques  lettres  particulières.  En  se  fondant  sur  les  nombreux  résul- 
tats rapportés  dans  ce  mémoire,  l'auteur  a  tracé*  sur  une  carte  les  lignes  iso- 
thermes,  tsothères  et  isoehimènes,  La  carte  renferme  les  lignes  isothermes  de 
+  10%  +  H ,  + 12,  +  43,  + 14  et  4- 15;  les  isothères  de  17%  18, 19,  «0  et 
î«  ;  les  isoehimènes  +  2%  +  3,  +  6. 

Le  tracé  de  ces  lignes  ne  doit  être  considéré  que  comme  un  essai  tenté  dans 
cette  direction  et  comme  donnant  un  à  peu  près  capable  d'indiquer  les  limites 
de  température  moyenne  des  saisons  et  de  l'année  en  France. 

Il  résulte  de  l'examen  des  courbes  d'égale  température  moyenne,  que  dans 
l'ouest  et  le  nord  de  la  France,  elles  suivent  assez  généralement  les  parallèles 
géographiques;  mais  en  pénétrant  dans  le  centre  et  dans  l'est,  ces  courbes  sont 
fortement  influencées,  comme  si  les  massifs  montagneux  des  Vosges,  du  plateau 
central  et  des  Alpes  donnaient,  à  toutes  les  régions  comprises  dans  le  bassin 
de  la  Saône  et  du  Rhône,  un  climat  différent,  à  latitude  égale,  du  climat  des 
autres  départements.  On  voit,  en  effet,  ces  courbes  s'abaisser  vers  l'équateur, 
ce  qui  indique,  à  latitude  égale,  une  température  moyenne  plus  basse  dans  la 
région  qui  verse  ses  eaux  dans  la  Méditerranée,  que  dans  les  autres  bassins  de 
la  France. 

Il  n'est  pas  moins  curieux  de  suivre  le  tracé  des  lignes  d'égale  température 
de  l'été  et  d'égale  température  de  l'hiver,  sur  la  carte  géographique. 

M.  E.  Becquerel  présente  en  outre  une  nouvelle  édition  de  cette 
même  carte  des  lignes  isothermes,  isothères  et  isoehimènes  en  France, 
carte  qui  a  été  gravée  pour  le  nouvel  ouvrage  de  M.  Becquerel  père  (Des 
cHmaiê  etdessoU  baisés  et  non  baisés). 

OORRESPONDANGB. 

M.  Ch.  Jarrin,  secrétaire  de  là  Société  d'agriculture  du  département 
de  l'Ain,  adresse  l'extrait  imprimé  des  registres  météorologiques  tenus, 
en  1852,  à  Bourg,  par  ordre  de  cette  société.  M.  Jarrin  y  a  joint  quel- 
ques réflexions  sur  l'année  météorologique  1852,  ainsi  que  le  tableau  ci 
joint  qui  résume  les  observations  faites  de  1844  à  1850^  trois  fois  par 
jour,  savoir  :  à  5  heures  du  matin,  midi  et  5  heures  du  soir. 
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Moyennes  déduites  d'observations  faites  à  Bourg  (Ain),  de  4844  à  1850. 


MOIS. 


Jaafier. 
Péf  ricr . 
Mars.  . 


Afril. 
Mai.  . 
Joiu  . 


Juillet-.  . 
Août  .  .  . 
Septembre 

Octobre.  . 
Novembre 
Décembre 


TEMPÉB. 

■OJCIUM. 


Ttlaii  cl  Myciiet. 


3,7 
5,8 

14,1 

18,8 

80,9 
18,8 
15,9 

11,0 
4,7 
t,I 


HADTEDR 


do  Iittroaètre 


i0,5 


738,8 
737,3 
739,9 

736,4 
740,8 
748,0 

743,1 
748,6 
748,8 

739,7 
740,9 
741,0 


JOOBS 

de  plaît  et 
dt  naif  «. 


10,0 
10,0 
10,5 

14,0 
9,7 
9,0 

7,7 
9,0 
9,0 

10,0 

10,0 

7,0 


740,3       115,1 


EAU 


79 
58 
91 

118 
73 

103 

105 
100 
110 

139 

88 
58 


1109 


GELées. 


15,0 
10,0 
10,7 

8,0 

0,1 


8,5 
17,0 


0,8 
0,8 
0,1 

8,6 
3,8 

6,0 

5,5 
5,3 
3,6 

1,7 

0,8 


63,3    87,6 


0,8 

M 

0,3 

0,8 
0,8 
0,8 

0,5 
0,5 
0,8 


0,1 


8,6 


VENTS 

domia. 

h 
midi. 


S 
N 
S-ff 

N 

8 

N 

8N 
8-11 

8-N 

SM 
N 


M.  Yiquesnel  communique  Textrait  suivant  d'une  lettre  qui  lui  est 
adressée  de  Vienne^  par  M.  Boué^  et  qui  contient  en  outre  des  détails 
nombreux  sur  la  climatologie  de  Vienne^  durant  les  six  derniers  mois  : 

V  Linstitut  impérial  météorologique  vient  de  publier  son  premier  cahier 
d'annales  Jhorbûeher  des  K.^K.  central  Anstalt  fur  Météorologie  und  Erdmor 
gnetismus.  11  se  divise  en  quatre  parties  :  Tindication  de  la  plupart  des  lieux 
d'observation^  des  séries  d'observations  faites  depuis  nombre  d'années  dans  ces 
lieux^  des  observations  particulières  de  1848  et  1849^  et  des  observations  faites 
pendant  les  variations  principales  de  la  pression  atmosphérique,  dans  les 
six  stations  de  Vienne,  Prag,  Kremsmûnster,  Milan,  Salzbourg  et  Senftenberg. 

t"  M.  Ch.  Fritsch  a  imprimé  dans  notre  bulletin  académique,  un  mémoire 
sur  la  démonstration  d'un  changement  séculaire  périodique  dans  la  tempéra- 
tare  de  l'air,  d'après  ded  observations  de  longue  haleine,  faites  en  plusieurs 
lieux.  Gomme  Moser,  il  voudrait  lier  ce  changement  avec  la  période  séculaire 
de  la  déclinaison  magnétique.  11  base  ses  déductions  sur  des  observations  faites 
pendant  76-i2i  ans  à  Vienne,  Prague,  Milan  et  Kremsmûnster.  Il  trouve  que 
la  température  moyenne  annuelle  de  ces  lieux  a  diminué  sensiblement  depuis 
on  certain  nombre  d'années  jusqu'à  présent,  tandis  qu'au  contraire,  dans  les 
derniers  deeennium  du  siècle  passé  elle  augmentait  progressivement.  Il  s'agit 
donc  d'avoir  des  séries  séculaires  d'observations,  pour  pouvoir  établir  la  tem- 
pérature moyenne  exacte  d'un  lieu. 

3**  Mon  relevé  des  sociétés  scientifiques  et  des  journaux  me  fournit,  pour  la 
météorologie,  les  résultats  suivants  : 
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Sociétés.—  Il  y  en  a  eu  en  tout  4  7,  dont  1 3  existent  encore,  tandis  qu'une  est 
une  association  qui  s'en  occupe  qu'en  sous-ordre; 

Sociétés  pour  la  météorologie  et  le  magnétisme  terrestre,  environ  6  ; 

Stations  d'observations  et  instituts,  600'; 

Collections  d'observations,  400-413; 

Observations  horaires,  16  ; 

Observatoires  météorologiques  et  magnétiques,  54-85  ; 

Observations  sur  les  phénomènes  périodiques  de  végétation  et  de  la  vie  ani- 
male, 24; 

Journaux  périodiques,  32,  dont  il  en  existe  encore  11  à  12  ; 

Journaux  pour  la  météorologie  et  le  magnétisme,  4. —  Rapport^  1. 

COMMUNICATIONS. 

M.  Belgrand  lit  le  mémoire  suivant  : 

Des  relations  qui  existent  entre  le  mode  d^icoulement  des  eaitx  pluviales 
à  la  surface  du  sol,  et  la  culture  des  prairies,  par  M.  Belgrand. 

J'ai  fait  voir;  dans  la  séance  du  8  mars  dernier,  qu'il  existait  des  relations 
très-remarquables  entre  le  régime  des  cours  d'eau  et  le  degré  de  perméabilité 
aux  eaux  pluviales,  du  sous-sol  de  leurs  bassins;  cette  propriété  du  sol  a  une 
influence  non  moins  marquée  sur  les  cultures  en  général. 

Je  me  bornerai  à  faire  l'exposé  de  celles  de  mes  observations  qui  concernent 
la  culture  des  prairies. 

Ces  observations  ont  été  faites  dans  le  bassin  de  la  Seine  et  dans  les  vallées 
des  petits  cours  d'eau  qui  l'avoisinent.  Elles  ne  sont  donc  vraies  que  pour  les 
prairies  du  nord  et  du  centre  de  la  France. 

J'ai  appelé  terrains  imperméables  les  formations  qui  exigent,  dans  les  thalwegs 
des  petites  vallées,  des  débouchés  mouillés  de  ponts  de  0"  carrés  40  et  au- 
dessus,  par  kilomètre  carré  de  versants,  et  terrains  perméables,  ceux  dans  les- 
quels ce  débouché  mouillé  tombe  au-dessous  de  0°',10;  les  degrés  intermé- 
diaires n'existent  que  par  exception  et  sont  sans  influence  sur  le  régime  des 
cours  d'eau. 

J'ai  fait  voir  qu'on  trouve,  dans  le  bassin  de  la  Seine,  trois  grandes  forma- 
tions imperméables  :  les  granités,  le  lias,  la  craie  inférieure;  quatre  forma- 
tions perméables  :  les  terrains  oolithiques,  la  craie  proprement  dite  ou  craie 
supérieure,  les  calcaires  grossiers  de  la  formation  tertiaire,  et  les  calcaires  de  la 
Beauce. 

Les  argiles  à  meulières  de  la  Brie  et  de  la  banlieue  de  Versailles  pourraient 
s'appeler  terrains  neutres  parce  que,  bien  qu'imperméables,  elles  forment  des 
plateaux  sans  pentes  où  les  eaux  pluviales  séjournent,  faute  de  moyens  d'écou- 
lement, et  ne  peuvent  arriver  en  grande  abondance ,  ni  aux  sources  ni  aux 
thalwegs. 

De  la  culture  des  prairies. 
Dans  un  mémoire  publié  en  1846  dans  les  Annales  des  ponts  et  chaussées  et 
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le  Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France,  j'avais  déjà  démontré  la  pro- 
position suivante  : 

Dans  les  terrains  imperméables  du  bassin  de  la  Naute-Saâne  (le  granité  et  le 
lias),  la  culture  des  prairies  naturelles  est  possible  et  existe  partout^  dans  les 
€Oteaux  comme  au  fond  des  vallées,  avec  le  simple  secours  des  eaux  pluviales  ; 
dans  les  terrains  perméables  (la  formation  oolithique),  cette  culturenepeut  exister 
qu'au  fond  des  vallées  et  seulement  dans  les  terrains  submersibles  dans  les 
crues  des  cours  d*eau. 

Depuis^  j'ai  généralisé  cette  proposition.  J'ai  fait  voir,  par  exemple,  que, 
dans  les  régions  à  grande  culture  de  prairies,  le  pays  de  Bray,  la  basse  Nor- 
mandie, le  Perche,  ces  prairies  reposaient,  comme  celles  qui  bordent  le  Mor- 
van,  dans  le  Nivernais  et  la  Bourgogne,  comme  aussi  celles  de  la  haute  Pui- 
saye,  sur  des  formations  impennéables,  telles  que  le  lias,  la  craie  inférieure, 
les  argiles  de  Dives,  etc.  Dans  les  terrains  imperméables,  granitiques  ou  paléo- 
zoïques  de  la  Bretagne,  de  l'Auvergne,  du  Limousin,  des  Vosges,  etc.,  on 
trouve,  comme  dans  le  Morvan,  de  nombreuses  prairies  dans  les  coteaux  e&- 
«arpés.  J'ai  retrouvé  des  faits  du  même  genre  dans  des  chmats  beaucoup 
plus  chauds  ;  vers  les  sources  de  l'Aveyron,  à  Sévérac,  on  voit  le  lias  et  ses  col- 
lines couvertes  de  prairies  qui  contrastent  avec  l'aridité  des  montagnes  ooli- 
thiques  qui  les  avoisinent;  dans  les  micaschistes  de  la  montagne  Noire,  près 
de  Castelnaudary,  les  prairies  sont  cultivées  sur  les  coteaux  les  plus  ra- 
pides, etc. 

La  seconde  partie  de  la  proposition  ne  se  vérifie  pas  d'une  manière  moins 
générale.  Les  prairies  sont  confinées  dans  la  partie  submersible  du  fond  des 
vallées,  non-seulement  dans  les  terrains  oojithiques  de  la  Bourgogne,  mais  en- 
core dans  toutes  les  autres  formations  perméables,  la  craie  de  la  Champagne,  les 
calcaires  de  la  Beauce,  les  contrées  argilo*sableuses  reposant  sur  la  craie  et 
drainées  par  elle,  telles  que  la  Picardie,  la  Flandre  française,  le  pays  de  Caux,  etc. 
II  en  est  de  même  dans  la  formation  oolithique  inférieure  du  département  de 
l'Orne,  dans  toute  la  région  oolithique  qui  entoure  le  noyau  granitique  cen- 
tral de  la  France  depuis  Montauban  jusqu'au  Morvan,  et  depuis  Rodez  jus- 
qu'au Rhône.  Dans  toute  cette  immense  étendue  de  terrains  perméables,  il 
serait  fort  difficile  de  trouver  un  hectare  de  prairies  naturelles,  ailleurs  qu'au 
bord  des  cours  d'eau. 

Dans  les  terrains  imperméables  que  j'ai  appelés  neutres,  la  culture  des  prai- 
ries est  aussi  peu  développée  sur  les  plateaux,  pai'ce  que,  en  raison  du  manque 
de  relief  du  sol,  il  n'est  pas  moins  difficile  d'arroser  les  prés  que  de  les  as- 
sainir. 

Cette  première  propriété  des  terrains,  suivant  leur  degré  de  perméabilité  aux 
eaux  pluviales,  a  une  immense  importance  en  agriculture. 

En  effet,  les  cours  d'eau  sont  fort  rares  dans  les  terrains  perméables;  la  plu- 
part des  vaUées  sont  sèches;  il  n'y  coule  jamais  d'eau.  Ce  n'est  que  dans  les 
vallées  principales  que  se  trouvent  les  belles  sources  qui,  dans  ces  formations 
arides,  produisent  et  alimentent  les  ruisseaux. 

Ainsi,  dans  l'arrondissement  d'Avallon,  sur  quarante-trois  vallées  qui  sil- 
lonnent la  masse  oolithique,  on  n'en  trouve  que  quatre  où  il  existe  des  riiis- 
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seaux  (i).  Les  prairies  ne  peuvent  donc  être  cultivées  qu'au  fond  de  ces  quatre; 
vallées  ;  et^  en  effets  il  n'en  existe  pas  un  hectare  dans  les  trente-neuf  autres. 

Dans  les  terrains  imperméables^  au  contraire,  il  existe  des  prairies  dans  tous 
les  plis  du  sol  où  se  dirige  un  mince  filet  d'eau  à  la  suite  des  grandes 
pluies. 

Il  résulte  de  là  que  la  culture  des  prairies  est  bien  plus  développée  dans  les 
formations  imperméables  que  dans  les  formations  perméables. 

Par  exemple,  dans  Tarrondissement  d'Avallon,  il  existe  6  959  hectares  de 
prairies  dans  les  50  i87  hectares  de  terrains  imperméables  granitiques  ou  lias- 
siques,  soit,  environ,  pour  l'ensemble  des  deux  formations,  1 3  hectares  sur  i  00. 

Sur  les  45  045  hectares  de  terrains  oolithiques  perméables,  on  ne  compte 
que  405  hectares  de  prairies,  soit  un  peu  moins  de  i  hectare  sur  100. 

Dans  l'ensemble  du  département  de  l'Yonne,  on  trouve  que  les  prairies  na- 
turelles occupent  de  iO  à  20  centièmes  de  la  surface  des  terrains  imperméables; 
dans  les  terrains  perméables,  cette  proportion  est  toujours  réduite  à  1  centième 
environ. 

Il  existe  cependant  une  exception  à  cette  règle  ;  dans  la  traversée  des  terrains 
crétacés  les  vallées  ont  une  largeur  considérable,  et  sont  tapissées  d'alluvions 
graveleuses  très-perméables.  En  raison  de  cette  disposition  du  sol,  le  champ 
des  inondations  s'étend  considérablement,  et  par  conséquent  la  culture  des 
prairies  a  pu  prendre  plus  de  développement.  On  trouve  en  effet  que,  dans  les 
cantons  de  Brienon,  Joigny,  Saint-Julien,  Ville'neuvfr-sur-Yonne,  Sens,  Ville- 
neuve-r Archevêque,  où  ces  alluvions  dominent,  les  prairies  occupent  les 
quatre  centièmes  de  la  surface  du  sol. 

Cette  inégalité  de  la  répartition  des  prairies,  sur  des  surfaces  souvent  très- 
grandes,  a  produit  le  même  résultat  que  l'abondance  ou  la  rareté  des  matières 
dans  toutes  les  industries. 

Dans  les  terrains  perméables,  où  les  prairies  sont  très-clairsemées,  les  four- 
rages se  maintiennent  à  des  prix  élevés  dont  la  moyenne  varie  de  40  à  50  fr. 
par  1000  kilogrammes;  dans  les  terrains  imperméables,  où  cette  culture  a  pris 
un  si  grand  développement,  les  prix  sont  constamment  bas  et  se  réduisent  à 
20  ou  25  fr.  par  tonne. 

Lorsque  l'agriculture  peut  suppléer  à  la  rareté  des  prairies  natm^lles  par 
d'autres  produits,  des  prairies  artificielles,  ou  des  légumes,  par  exemple,  elle 
peut  prospérer  malgré  l'élévation  du  prix  des  foins.  Mais  lorsque  cette  ressource 
lui  manque,  elle  tombe  dans  un  état  de  pénurie  complet,  parce  qu'il  est  impos- 
sible qu'un  fermier  fasse  consommer  avec  profit  des  foins  qui  lui  coûtent 
40  ou  50  fr.  par  1  000  kilogrammes. 

Vallées  à  sous-sol  perméable,  —  Lorsqu'une  vallée  perméable  est  propre  à  la 
culture  des  prairies,  c'est-à-dire  lorsqu'elle  renferme  un  com-s  d'eau,  elle  peut 
se  trouver  dans  deux  états  très-différents. 

Quand  il  existe,  en  amont  du  point  qu'on  considère,  des  terrains  imperméa- 
bles,-d'une  notable  étendue,  le  cours  d'eau  est  sujet  à  des  crues  très-hautes, 

(4)  On  ne  compte  pa?,  bien  entendu,  les  Ttilées  qui  reçoivcal  des  cours  d'eau  provenant  de  ter- 
rains iniperméiibles  placés  dans  la  partie  supérieure. 
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litîs-violentes,  trèîr-chai'gées  de  matières  terreuses;  il  occupe  un  lit  profond  et 
bien  encaissé  ;  dans  les  temps  de  sécheresse  y  non-seulement  ce  lit  renferme 
le  ruisseau,  mais  encore  il  sert  de  réceptacle  aux  eaux  des  sources  des  co- 
teaux voisins^  et  assainit  la  vallée.  Dans  les  temps  de  crue,  le  limon  charrié 
par  les  eaux  fertilise  les  terrains  submersibles  par  de  riches  colmatages  ;  les 
prairies  ainsi  assainies  et  fertilisées  donnent  toujours  des  produits  de  bonne 
qualité. 

Telles  sont  les  prairies  des  vallées  d'Yonne,  d'Armançon  et  du  Serein,  dans 
la  traversée  des  terrains  oolithiques  et  de  la  craie. 

Telles  sont  encore  celles  qui  bordent  la  Marne  dans  la  traversée  de  la  Cham- 
pagne. Toutes  ces  rivières  ont  des  crues  élevées  et  très-chargées  de  matières 
terreuses  dues  aux  terrains  imperméables  qui  occupent  la  partie  supérieure 
de  leurs  bassins. 

Mais  si  la  vallée  est  entièrement  perméable,  les  prairies  sont  dans  des  con- 
ditions toutes  différentes. 

Le  cours  d'eau  n'ayant  point  de  crues  violentes,  son  lit  est  peu  profond, 
peu  encaissé,  et  Teau  y  coule  presque  toujours  à  pleins  bords. 

Par  conséquent,  ce  lit  est  presque  toujours  mal  disposé  pour  recevoir  les 
eaux  des  sources  des  coteaux  voisins;  or,  dans  les  terrains  oolithiques  et  dans 
la  craie  proprement  dite,  ces  sources  sont  très-nombreuses,  très-abondantes  et 
souvent  disséminées  sur  de  grandes  longueurs. 

Le  fond  de  la  vallée  est  donc  dans  un  état  d'imbibition  continuel  très-favo- 
rable à  la  végétation  des  herbes  aquatiques. 

Aucune  crue  violente  ou  chargée  de  boue  ne  vient  balayer  ou  empâter  les 
débris  de  ces  végétaux  qui  s'accumulent  et  forment  des  tourbes. 

Les  prairies,  dans  les  vallées  entièrement  perméables,  sont  donc  humides, 
de  très-médiocre  qualité  et  même  tourbeuses.  Les  travaux  des  hommes  ont 
souvent  contribué  à  aggraver  cet  état  fâcheux.  En  effet,  les  cours  d'eau  étant 
rares  dans  les  terrains  perméables,  et  par  conséquent  la  force  motrice  qu'ils 
peuvent  produire  étant  d'un  très-grand  prix,  on  a  cherché  à  utiliser  toute  la 
pente  en  endiguant  les  ruisseaux.  Très-habituellement  aujourd'hui,  les  petites 
rivières  des  terrains  oolithiques  et  crétacés,  coulent  dans  des  lits  plus  élevés 
que  le  reste  du  fond  de  la  vallée  ;  cette  disposition  augmente  les  causes  d'in- 
salubrité et  rend  les  assainissements  très-difficiles. 

C'est  dans  ces  conditions  que  se  trouvent  la  plupart  des  prairies  qui  bor- 
dent les  petites  rivières  de  la  Champagne  et  tous  les  cours  d'eau  de  la  Pi- 
cardie. 

Tout  le  monde  connaît  les  tourbières  des  vallées  de  la  Somme,  de  la  Bresle 
et  de  l'Authie. 

En  Champagne,  les  grands  marais  de  Pleurs,  d'Anglure,  et  de  Saint-Gond, 
sont  dans  des  vallées  crayeuses;  on  trouve  toujours  la  tourbe  ou  au  moins 
des  marais  dans  les  vallées  oolithiques  ou  crayeuses  du  bassin  d'Yonne  où  il 
existe  des  sources,  et  qui  ne  se  rattachent  ni  aux  granités  du  Morvan,  ni  aux 
terrains  du  lias  et  de  la  craie  inférieure. 

11  en  est  de  même  dans  les  sables  du  Soissonnais  et  dans  les  vallée» 
dOnrcq,  d'Orge,  d'Essonnes,  etc. 
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Vallée  à  sous-sol  imperméable.  —  Lorsque  te  sous-sol  est  argileux,  comme 
cela  a  lieu  dans  le  lias  ou  dans  la  craie  inférieure ,  jamais  il  n'existe  de  tour- 
bières ni  de  marais,  ni  dans  le  fond  des  vallées  ni 'sur  le  flanc  des  coteaux;  et 
cela  se  conçoit,  car  les  crues  violentes  qui,  dans  ces  terrains,  caractérisent  tous 
les  cours  d'eau,  s'ouvrent  toujours  un  lit  profond  et  bien  encaissé,  qui  sert  à 
l'assainissement  de  la  vallée,  et  balayent  ou  empâtent  les  débris  de  végétaux. 

Les  sources  qui  se  font  jotu*  dans  les  coteaux  ne  produisent  pas  de  tourbes, 
parce  que,  en  raison  de  l'imperméabilité  du  sol  et  du  sous-sol,  leurs  eaux  ne 
peuvent  jamais  imbiber  une  grande  surface  de  terrain. 

Avec  quelques  précautions,  les  prairies,  dans  ces  formations,  donnent  donc 
toujours  de  bons  produits. 

Mais,  dans  les  terrains  imperméables  granitiques,  il  n'en  est  plus  de  même. 
Bien  que  leur  sous-sol  soit  imperméable,  la  couche  superficielle  qui  recouvre 
ce  sous-sol,  formée  de  détritus  granitiques,  est,  au  contraire,  très-perméable. 
En  outre,  une  multitude  de  petites  sources  se  fait  jour  à  travers  ces  terrains 
fissurés,  et  tient  dans  un  état  d'imbibitiou  continuel  la  couche  superficielle 
perméable. 

Dans  ces  conditions,  il  se  produit  des  marais  et  des  tourbières  ;  et  comme 
les  prairies  du  terrain  granitique  sont  presque  toutes  dans  le  voisinage  des 
sources,  presque  toutes  aussi  elles  sont  tourbeuses  et  marécageuses.  Ces  ma- 
rais sont  très-souvent  sur  le  penchant  de  coteaux  trè»-abruptes. 

Il  serait  facile  cependant  d'avoir  des  prairies  saines  dans  les  terrains  grani- 
tiques. 11  suffirait  pour  cela  de  les  créer  sur  les  coteaux  où  il  n'existe  point  de 
sources.  Cela  est  d'autant  plus  facile  qu'il  existe  des  ruisseaux  dans  tous  les 
plis  du  sol,  que  les  pentes  des  thalwegs  sont  énormes,  et  qu'avec  de  très- 
courtes  dérivations  on  conduit  les  eaux  sur  les  coteaux  à  une  grande  hauteur 
au-dessus  du  fond  des  vallées. 

Ainsi,  dans  les  vallées  entièrement  perméables,  on  a  des  prairies  toujours 
humides,  souvent  marécageuses  et  même  tourbeuses. 

Dans  les  vallées  perméables  renfermant  dans  leur  partie  supérieure  des  ter- 
rains imperméables,  les  prairies  sont  de  bonne  qualité. 

Il  en  est  de  même  de  celles  qui  sont  cultivées  dans  les  terrains  imperméa- 
bles argileux. 

On  retrouve  les  prairies  humides,  marécageuses  ou  tourbeuses  dans  les  ter- 
rains granitiques,  mais  dans  des  conditions  bien  autres  que  dans  les  val- 
lées perméables;  car  ces  marais  sont  disséminés  dans  les  coteaux,  souvent 
sur  les  pentes  les  plus  raides,  tandis  que,  dans  les  vallées  perméables,  ils  sont 
toujours  relégués  du  fond  des  vallées  et  resserrés  entre  deux  coteaux  com- 
*  plétement  arides. 

Ces  prairies  ont  aussi  des  propriétés  toutes  différentes.  Dans  les  terrains 
perméaî)le8,  elles  ne  peuvent  servir  de  pâturage;  c'est-à-dire  que  les  bœufs, 
qu'on  y  lâcherait  au  printemps  y  engraisseraient  lentement  et  difficilement  et 
bien  certainement  à  perte  pour  le  fermier.  11  n'existe  pas  une  seule  bouverie, 
pas  un  pré  d'embauché  dans  les  vallées  perméables  de  la  Bourgogne,  de  la 
Champagne,  de  l'Ile-de-France,  du  Vexin,  du  pays  de  Caux,  de  la  Picardie, 
etc.,  etc.  Dans  toutes  ces  vallées,  la  première  herbe  est' toujours  fauchée  et 
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convertie  en  fourrage.  La  seconde  herbe  est  quelquefois  fauchée^  mais  le  plus 
souvent  sert  à  nourrir  les  vaches^  les  élèves  ou  les  bœufs  de  travail. 

Les  préfi  des  terrains  argileux  forment,  au  contraire,  d'excellents  pâturages. 
Cest  dans  les  argiles  de  Dives,  de  la  vallée  d'Auge  et  du  Perche,  dans  la  craie 
inférieiu^  du  pays  de  Bray,  dans  le  lias  des  environs  d'Isigny,  de  la  Bourgogne 
et  du  Nivernais,  que  se  trouvent  les  herbages ,  les  bouveries  et  les  prés  d'em- 
bauché où  s'engraissent  les  bœufs  de  l'approvisionnement  de  Paris. 

Les  prés  des  terrains  granitiques  donnent  des  fourrages  de  très-médiocre 
qualité,  qui  ne  peuvent  servir  à  l'engrais  des  bœufs.  L'herbe  qu'ils  produisent 
plait  cependant  beaucoup  aux  animaux  de  race  bovine,  parce  qu'elle  n'est  ja- 
mais dure  comme  celle  des  bons  prés.  Ils  s'y  maintiennent  en  très-bon  état, 
avec  un  poil  constamment  frais,  mais  sans  engraisser. 

On  Jait  donc  dans  ces  prairies  beaucoup  d'élèves  qui  vont  plus  tard  à  l'en- 
grais dans  les  prairies  argileuses. 

Des  irrigations. 

Pour  que  les  herbes  d'une  prairie  croissent  avec  vigueur,  il  faut  que  la  cou- 
che superficielle  du  sol  soit  maintenue  constamment  dans  un  certain  état 
d'humidité.  Si  le  sol  se  dessèche  complètement,  la  végétation  languit  et  ]a 
prairie  ne  donne  qu'une  très-petite  quantité  de  fourrage. 

Dans  les  terrams  perméables  et  même  dans  ceux  qui,  comme  les  granités^ 
ne  le  sont  que  superficiellement,  le  dessèchement  du  sol  s'opère  nonnseule- 
ment  par  l'évaporation  de  l'eau  qu'il  renferme ,  mais  encore  par  l'absorption 
de  cette  eau  par  le  sou&-sol  ou  les  parties  les  plus  profondes  de  la  couche  per- 
méable qui  le  recouvre.  Cette  dernière  cause  agit  même  beaucoup  plus  éner- 
giquement  que  la  première,  car  l'herbe,  dès  le  commencement  du  printemps, 
abrite  le  terrain  et  diminue  considérablement  l'énergie  des  actions  atmosphé- 
riques. 

Dans  les  terrains  imperméables  argileux  l'évaporation  tend  seule  à  dessécher 
le  sol. 

On  voit  donc  déjà  que  l'irrigation  des  prairies  doit  exiger  beaucoup  moins 
d'eau  dans  les  formations  argileuses  que  dans  les  formations  perméables  ou 
granitiques. 

En  effet,  les  excellents  herbages  du  pays  de  Bray,  de  la  basse  Normandie  et 
du  Perche,  ne  sont  jamais  arrosés,  tandis  que  ceux  des  vallées  crayeuses  qui 
les  avoisinent  le  sont  abondamment. 

En  Bourgogne  et  dans  le  Nivernais,  l'étendue  des  prairies  argileuses  qui 
peuvent  se  passer  d'irrigation  est  moins  grande  que  dans  la  Normandie, 
parce  que  le  climat  de  ces  deux  premières  régions  est  bien  plus  sec  que 
celui  du  httoral  de  TOcéan;  je  vais  faire  voir  toutefois  que  la  quantité  d'eau 
qu'exigent  les  prés  argileux  est  beaucoup  moins  considérable  que  celle  qui  doit 
être  répandue  sur  les  prairies  à  soushsoI  perméable. 

Je  n'ai  point  à  parler  ici  des  irrigations  d'automne  et  d'hiver,  qui  ne  se  pra- 
tiquent que  dans  les  prairies  en  coteau,  et  par  conséquent  à  sou&-sol  imper- 
méable, puisque  dans  ces  saisons  les  prairies  des  vallées  sont  submergées  en 
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général  par  les  crues  des  cours  d'eau.  Ces  opérations  très-utiles,  sans  contredit, 
ont  pour  but  non  pas  Tarrosage  des  prairies,  fort  superflu  à  cette  époque  de 
Tannée,  mais  leur  fertilisation  par  des  colmatages.  Elles  ne  sont  donc  soumises 
à  aucune  règle,  et  on  use  des  eaux  avec 'd'autant  moins  de  ménagement  qu'elles 
sont  alors  sans  valeur. 

On  jette  donc  dans  les  rigoles  d'irrigations  toutes  les  eaux  dont  on  peut  dis- 
poser. On  prolonge  cet  arrosage  jusqu'au  !«'  mars;  on  le  suspend  à  cette  épo- 
que, parce  que  l'herbe  commence  à  pousser  et  serait  attaquée  par  la  gelée  si  la 
terre  était  couverte  d'eau. 

Irrigations  de  printemps  et  d'été,  —  Les  véritables  irrigations  commencent 
en  avril  lorsque  les  gelées  sont  moins  à  craindre  et  que  le  sol  devient  trop  sec; 
elles  sont  continues  ou  intermittentes. 

Irrigations  continues.  —  Ces  irrigations  ne  se  pratiquent  que  dans  les  prai- 
ries à  sous^sol  imperméable.  On  creuse  dans  les  prairies  des  rigoles  horizontales 
espacées  de  15  à  20  mètres.  On  y  dirige  les  eaux  pluviales  ou  celles  qui  pro- 
viennent des  petites  sources  dont  on  peut  disposer.  Les  rigoles  étant  peu  per- 
méables restent  longtemps  pleines,  et  le  sol  qui  les  avoisine  s'imbibe  lentement 
de  l'humidité  qui  lui  est  nécessaire.  Dans  les  terrains  granitiques,  il  faut  bien 
plus  d'eau  que  dans  les  formations  argileuses ,  parce  que  le  sol  en  absorbe 
beaucoup. 

Ces  irrigations  ne  sont  pas  possibles  dans  les  terrains  perméables,  puisque 
les  rigoles  seraient  aussitôt  vidées  que  remplies. 

Des  irrigations  intermittentes.  *—  Lorsqu'on  peut  disposer  à  la  fois  d'un 
grand  volume  d'eau,  on  le  dirige  dans  les  rigoles  de  manière  à  couvrir  en  peu 
de  temps  tout  le  sol  de  la  prairie.  On  retire  ensuite  Teau  des  rigoles  et  on  re- 
commence lorsque  le  sol  commence  à  se  dessécher. 

Terrains  argileux.  —  M.  l'ingénieur  Rozat  de  Mandres  a  reconnu  dans  la 
craie  inférieure  de  la  Puisaye,  et  j'ai  constaté  moi-même  dans  celles  du  lias 
que  deux  ou  trois  iiTîgations  (suivant  le  degré  de  sécheresse  de  la  saison)  suffi- 
sent avant  la  première  coupe  qui  a  lieu  vers  la  fin  de  juin.  Des  irrigations  trop 
multipliées  altèrent  la  qualité  des  fourrages  sans  en  augmenter  notablement  la 
quantité. 

Toutes  les  irrigations  s'arrêtent  1 5  jours  avant  la  fenaison,  afin  de  laisser  au 
sol  le  temps  de  se  raffermir  assez  pour  que  la  récolte  se  fasse  dans  de  bonnes 
conditions. 

Si  l'on  a  de  l'eau  disponible,  on  arrose  immédiatement  après  fenaison  et  deux 
autres  fois  encore  avant  de  récolter  le  regain  ou  de  le  faire  manger  dans  le  pré 
par  le  bétail. 

Lorsque  les  prairies  argileuses  sont  soumises  au  pâturage,  les  irrigations  in- 
termittentes ne  sont  pas  possibles  parce  que  le  bétail  y  est  lâché  dès  les  pre- 
miers jours  d'avril  ;  l'irrigation  continue  ne  doit  même  y  être  pratiquée  qu'avec 
beaucoup  de  ménagement,  parce  que  le  piétinement  des  bœufs  autour  des  rigoles 
y  causerait  de  grands  dommages. 

Il  faut  donc  que  les  prés  destinés  à  faire  des  herbages  ou  des  embauches 
soient  naturellement  très-fertiles  pour  donner  de  l'herbe  sans  irrigation  pen- 
dant toute  la  saison  sèche,  malgré  les  atteintes  continuelles  de  la  dent  du  bétail. 
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Les  prairies  à  sous-sol  granitique  ou  perméable  peuvent  supporter^  sans  in- 
convénient, des  irrigations  très-souvent  répétées.  En  Normandie,  dans  certaines 
vallées  crayeuses  des  affluents  de  l'Eure,  on  arrose  abondamment  deux  fois  par 
semaine,  au  printemps  et  une  fois  en  été.  En  Bourgogne  et  en  Champagne, 
les  irrigations  sont  moins  régulières,  parce  que  les  usiniers  contestent  aux  pro- 
priétaires des  prés  la  jouissance  des  cours  d'eau;  mais  ceux-ci  usent  sans  mé- 
nagement de  toutes  les  eaux  dont  ils  peuvent  disposer. 

Il  y  a  peut-être  abus  dans  les  irrigations  si  multipliées  des  prairies  des  af- 
fluents de  l'Eure;  mais  bien  certainement  des  irrigations  répétées  une  fois  par 
semaine  seraient  très-utiles  dans  toutes  les  prairies  à  sous-sol  perméable  ou 
granitique;  il  est  reconnu  que  dans  des  prés  de  cette  nature,  l'irrigation  ne 
nuit  jamais,  pourvu  que  l'eau  glisse  à  la  surface  du  sol  sans  y  séjourner. 

Le  nombre  d'irrigations  nécessaire  dans  les  deux  saisons  chaudes  serait  donc 
de  vingt  environ,  tandis  qu'il  est  de  six  au  plus  dans  les  prairies  à  sous-sol  ar- 
gileux. 

itions. 


De  la  quantité  (ïeau  usée  par  les  irrigati 
nntinues  des  nrairies  arnilpu&ês.  • — -  J'ai  ci 


Irrigations  continues  des  prairies  argileuses,  —  J'ai  constaté  per  des  expé- 
riences directes  qu'une  source  donnant  1  litre  37  cent,  d'eau  par  minute  arro- 
sait surabondamment  un  pré  de  9  hect.  reposant  sur  la  formation  du  lias;  en 
comptant  quatre  mois  d'irrigation,  la  quantité  totale  d'eau  usée  serait  de 
i  é  204  mètres  cubes  ou  de  1  578  mètres  cubes  par  hectare. 

Cette  dépense  d'eau  est  extrêmement  faible  si  on  la  compare  à  celles  qui 
vont  suivre. 

Irrigations  intermittentes,  —  D'après  des  notes  qui  m'ont  été  fournies  par 
des  propriétaires  de  prairies  de  la  vallée  d'Avre,  affluent  de  l'Eure,  la  quantité 
d'eau  usée  par  une  seule  irrigation  d'un  hectare  de  pré  est  de  372  mètres  cubes. 

J'ai  trouvé  que,  pour  arroser  un  hectare  de  pré  à  sous-sol  granitique, 
il  fallait  une  dépense  d'eau  de  300  mètres  cubes. 

M.  l'ingénieur  Rozat  de  Mandres  a  calculé  que,  dans  les  prairies  argileuses 
de  la  craie  inférieure  de  la  Puisaye,  cette  dépense  était  également  de  300  mè- 
tres cubes. 

Enfin,  M.  l'iftgénieur  Nadault  de  Buffon  trouve  qu'en  tenant  compte  des 
pertes,  la  quantité  d'eau  nécessaire  pour  couvrir  un  hectare  de  pré,  est  d'en- 
viron 400  mètres  cubes. 

On  voit  qu'ici  les  quantités  ne  varient  guère,  quelle  que  soit  la  nature  du 
SOU&-S0I,  et  qu'on  peut  admettre  sans  exagération  le  chiffre  de  M.  Nadault  de 
Buffon. 

Mais  le  nombre  des  irrigations,  comme  on  l'a  vu  plus  haut^  varie  énormé- 
ment. 

Dans  les  terrains  argileux,  six  irrigations  au  plus  sont  nécessaires  dans  la 
saison  chaude;  la  quantité  totale  d'eau  usée  par  hectare  serait  donc  de 
4O0  X  6  =  2  400  mètres. 

Dans  les  terrains  perméables,  le  nombre  des  irrigations  doit  être  de  vingt  au 
moins  ;  le  minimum  d'eau  nécessaire  est  donc  de  20  X  400  =:  8  000  mètres 
cubes. 
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A  ces  quantités  il  convient  d'ajouter  un  supplément  de  1  600  mètres  cubes 
pour  la  première  irrigation  qui  suit  la  fenaison,  parce  qu'à  cette  époque  le  sol 
dénudé  se  dessèche  complètement  et  se  couvre  de  fissures  qui  absorbent  une 
énorme  quantité  d'eau. 

On  voit  donc  que  la  quantité  totale  d'eau  nécessaire  pour  l'irrigation  d'un 
hectare  de  prairie,  au  printemps  et  en  été,  est  au  maximum  de  2  400  -f  <  600 
mètres  cubes  =  4  000  mètres  cubes  dans  les  terrains  argileux,  et  au  minimum 
de  8  000  -f  i  600  ou  de  9  600  mètres  cubes  dans  les  terrains  granitiques  ou 
perméables. 

Le  chiffre  donné  pour  les  terrains  imperméables  est  une  limite  supérieure. 
La  limite  inférieure  est  zéro. 

Celui  des  terrains  perméables  est  une  limite  inférieure  ;  la  limite  supérieure 
est  indéterminée.  M.  l'ingénieur  Foltz  a  constaté  que  les  prairies  des  graviers 
de  la  Moselle  étaient  arrosées  d'une  manière  continue  avec  une  dépense  d'eau 
de  100  litres  par  seconde  et  par  hectare,  ce  qui  donne  un  cube  de  8  640  mètres 
par  jour,  et  plus  de  1  million  de  mètres  cubes  poiu*  une  saison  d'irrigation. 

M.  Rozat  de  Mandres  a  constaté  qu'une  prairie  d'un  hectare  de  l'oolithe  su- 
périeure absorbait  en  totalité  les  eaux  d'une  source  débitant  1  200  mètres  cubes 
en  vingt-quatre  heures,  ce  qui  représente  1 44  000  mètres  cubes  pour  une  saison 
d'irrigation  de  120  jours. 

J'ai  reconnu  que  certains  prés  granitiques  du  Morvan  pouvaient  absorber 
des  quantités  d'eau  presque  indéfinies. 

Ces  faits,  heuretisement,  sont  de  rares  exceptions. 

Un  débit  continu  d'un  litre  par  seconde  suffit  en  général  à  l'irrigation  d'un 
hectare  de  prairie  à  sous-sol  perméable. 

Cette  quantité,  suivant  la  durée  des  irrigations,  donne  pour  un  printemps 
et  un  été,  en  tenant  compte  des  interruptions  causées  parles  récoltes,  un  vo- 
lume total  de  1 0  à  1 3  000  mètres  cubes.  • 

On  vient  de  voir,  dans  ce  qui  précèdç,  que  la  culture  des  prairies  a  pris  un  grand 
développement  dans  les  terrains  imperméables,  et  qu'elle  est  très-restreinte 
dans  les  formations  perméables  ;  que,  dans  ces  dernières  formations,  les  prairies 
sont  toujours  confinées  au  bord  des  rares  cours  d'eau  qu'on  y  trouve,  et  sont 
souvent  humides  et  tourbeuses  ;  que  les  pâturages  ou  prés  S'embauche  re- 
posent toujours  sur  une  formation  imperméable  argileuse  ;  que  les  irrigations 
sont  souvent  inutiles  dans  les  formations  imperméables,  et  que,  dans  tous  les 
cas,  elles  y  exigent  beaucoup  moins  d'eau  que  dans  les  formations  perméables. 

Tous  ces  faits  et  beaucoup  d'autres  que  l'étendue  de  cette  note  ne  me  permet 
pas  de  rapporter  ici,  prouvent  combien  est  importante  l'étude  de  l'écoulement 
des  eaux  pluviales  à  la  surface  du  sol. 

Je  prie  les  personnes  qui  s'intéressent  aux  observations  du  genre  de  celles 
qui  précèdent,  de  vouloir  bien  se  reporter  aux  différents  mémoires  que  j'ai  dé- 
posés aux  archives  de  la  Société. 

On  verra  combien  l'influence  du  degré  de  perméabilité  du  sous-sol  se  fait 
sentir  dans  toutes  les  questions  agricoles,  et  combien  nos  paysans,  dans  leur 
routine  qu'on  devrait  bien  souvent  appeler  l'expérience  des  siècles,  en  tiennent 
un  large  compte  dans  tous  leurs  travaux. 
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H.  Gh.  S.-C.  Deyille^  secrétaire^  présente  l'analyse  suivante  d'un  tra> 
vail  intitulé  :  Observations  météorologiques  faites  à  Santa-Fé  de  Bogota, 
du  i*^mat  1848  auU  mai  1850^  par  le  Père  Cornette^  missionnaire  apos- 
tolique {!). 

I.— Tempêratorb. — ^Le  thermomètre  étalon  dont  Tauteur  s'est  servie  et  au- 
quel il  a  rapporté  tous  les  autres,  est  un  thermomètre  à  mercure  gradué  sur 
verre,  et  soumis  préalablement  à  une  longue  épreuve.  Il  se  trouve  aetueile^ 
ment  au  collège  de  la  compagnie  de  Jésus  à  Guatemala. 

D'après  ces  observations,  les  heures  extrêmes  .sont,  à  Bogota,  5  heures 
45  minutes  du  matin,  et  1  heure  ou  1  h.  30  minutes  du  soir. 

L'amplitude  de  l'oscillation  thermométrique  a  varié,  extraordinairement, 
entre  -|-  6'*,3  et  -f-  24^  :  ses  limites  ordinaires  sont  9^  et  tt^. 

Les  observations  de  8  heures  du  matin  et  6  heures  du  soir  donnent  sensible- 
ment la  moyenne  diurne. 

Les  vents  violents  du  sud-est  qui  amènent  des  bourrasques  avec  des  gibou- 
lées abattent  rapidement  la  température,  même  à  midi,  et  la  fixent  entre  IS"* 
et  16*.  Les.  vents  d'ouest  et  de  nord-ouest  qui  amènent  les  orages  la  fixent 
entre  !?•  et  18^ 

L'influence  des  saisons  sur  la  température  n'a  pas  paru  appréciable. 

IL—  Prbssion  ATMOSPHÉRiQiJB.— Le  baromètre  emj^oyé  était  un  baromètre 
à  syphon,  de  Bunten,  construit  par  Chevalier. 

P^idant  les  mois  de  mai,  juin,  juillet  et  août  1848,  l'instrument  ayant  été 
conservé  immobile,  l'ampUtude  de  l'oscillation  est  un  peu  inférieure  à  ce 
qu'elle  devrait  être.  À  partir  de  ce  moment,  on  a  incliné  légèrement  Tinstru- 
ment  avant  chaque  observation. 

Les  heures  tropiques  observées  par  le  P.  Ck)mette  sont  4  heures  et  9  heures 
du  matin,  3  heures  30  minutes  et  0  heures  du  soir.  Les  observations  de 
6  heures,  midi,  6  heures  et  minuit  donnent  sensiblement  la  moyenne. 

L'ampUlude  maxima  observée  a  été  de  3™»,8;  la  minima  »™,0  ;  la  moyenne, 
2— ,45. 

Les  vents  réguliers  ne  s'élèvent  jamais  avant  9  heures  du  matin  et  tombent 
d'ordinaire  avant  6  heures  du  soir  (excepté  les  vents  de  sud-est  qui  régnent 
qudquefois  la  nuit  et  amènent  des  bourrasques).  Ils  influent  donc  peu  sur  la 
période  de  la  nuit  et  du  matin  ;  mais  ils  accélèrent  la  période  descendante  du 
soir  et  dérangent  souvent  le  point  d'arrêt  du  minimum. 

Les  orages  mfluencent  légèrement,  mais  d'une  manière  très-sensible,  le  ba- 
romètre, c(Hnmeon  peut  s'en  convaincre  par  l'inspection  du  tableau  reproduit 
plus  loin.  Lesorages  n'ontjamaislieu  qu'après  la  culmination  du  soleil;  80  ora- 
ges, qui  ont  eu  lieu  entre  1  heure  et  6  heures  du  soir,  ont  été  observés  par  l'au- 
teur. Si  l'orage  a  lieu  avant  le  minimum  du  soir,  il  précipite  rapidement  la  pé- 
riode descendante,  et,  l'orage  passé,  la  pression  se  relève  pour  décroître  norma- 
lement. Si  l'orage  a  lieu  pendant  le  temps  d'arrêt  du  minimiumy  son  influence 
est  inappréciable.  S'il  se  déclare  immédiatement  après  ce  minimum,  il  prolonge 

(I)  Ces  obserrations  ont  été  communiquées  k  U  Société  par  M.  de  la  Roqaett«,  de  la  pari  4e 
r««teor;  elles  lerool  publiées,  en  résumé,  dans  les  Tableaux  météorologiques,  3«  section. 
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plus  ou  moins  le  temps  d'arrêt,  quelquefois  jusqu'à  5  heures  30  min.,  ou  bien 
il  arrête  la  période  asQendante  et  abaisse  le  maximum  du  soir.  Une  seule  fois, 
le  9  février  1850,  les  mouvements  normaux  de  l'atmosphère  se  sont  trouvés 
contrebalancés  par  l'influence  de  l'orage. 

Cette  influence,  constatée  par  un  grand  nombre  d'observations,  parait  sur- 
tout sensible  dans  les  orages  qui  ont  lieu  entre  2^  et  2^  30  du^soir 

En  voici  douze  exemples  choisis  entv  plusieurs  autres. 


DATES. 


SO  un. 
87  ■•!. 
1849  {  81  Mît. 
5  «ctthn 

9  MltkK. 


1850 


7 

0  féfriir. 

9  Umtt. 
88  Urtki. 
83  un. 

5  iTrit. 
13  iiifl. 


Baromètre  rédait  h  zéro  (1). 


ti,i 

11,8 
11,5 
tt,7 
18,8 

11,0 

10,8 

11,7 
11,6 
18,8 
18,7 
18,3 


10,0 
10,7 


11,8 


11,0 


8,6 
»,6 


8,7 
0,8 

9 

9,4 

10,6 

9,6 


8,8 
9,8 
9,6 
8,7 
9,6 

8,6 
8,7 

»,« 
9,5 
9,4 


8,5 
9,4 
9,8 
9,0 
9,9 

9,0 

8,7 

» 

9,7 

»,» 

10,8 

10,1 


7,9 
8,9 

».a 

8,5 
9,8 

8,S 
8,7 

9,8 

9,8 

10,8 


9,0 


8,7 
9,5 

Ji 

9,6 

» 
9,9 


NOTES. 


vwleU 
Crêlt. 


Onfi  nfUi. 

OflglTH.,  IMI.  Vill. 

cmlaot,  an  ^Ina. 


Crète  1 

Dtu  ingci  n^Mcf. 


Si  la  période  lun&ire  a  quelque  influence  sur  le  mouvement  du  baromètre^ 
elle  n'a  pu  être  constatée  d'une  manière  sensible  pendant  deux  ans  d'observa- 
tions. L'auteur  a  présenté  un  tableau  très-<!étaillé  de  ces  comparaisons,  qui  est 
déposé  aux  Archives  de  la  Société.  Nous  extrayons  seulement  les  deux  résumés 
suivants  : 


Pressions  moyennes  à  0*. 

Amplitudes 

Pressions  maxima.  .  .  . 

N.  L. 

P.  Q. 

P.  L. 

D.  Q. 

560^5 

2,43 

561,35 

860,33 

2,41 

561,44 

860^ 

2,48 

561,49 

56M7 

2,48 

561,44 

(I  )  Pour  avoir  U  hauteur  baromélriquc  réelle-,  il  fuul,  à  chacun  det  nombres  de  ce  lableau, 
■j«otcr  550  millimèlref. 
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Gé  résultat  s'accorde  peu,  ajoute  Fauteur,  avec  celui  qu'ont  trouvé  MM.  Bous- 
singault  et  Rivero,  à  9  heures  du  matin,  pendant  un  an,  au  commencement 
de  œ  siècle,  et  il  en  faut  conclure  que  la  question  n'est  pas  encore  tranchée,  et 
^'il  pourrait  y  avoir  une  autre  influence  que  celle  de  la  lune. 

Voici  les  nombres  donnés  par  ces  savants  : 

N.  L.,  562™,1.  —  P.  Q.,  561,6.  —  P.  L.,  562,0.  —  D.  Q.,  562,2. 

L'influence  des  saisons  n'a  pas  paru,  non  ifivm,  à  l'auteur,  appréciable  sur 
les  oscillations  barométriques. 

111. —  Hygrométrie. — Les  instruments  employés  étaient  des  hygromètres  à 
cheveu.  Aussi  l'auteur  n'attache-t-il  à  ces  observations  qu'une  faible  impor- 
tance. Lliygromètre  a  une  marche  constamment  inverse  de  celle  du  thermo- 
mètre. Le  maximum  parait  être  avant  six  heures  du  matin,  et  le  minimum  entre 
midi  et  2  heures  du  soir. 

IV.  — Vents  et  état  du  cèel. —  Les  vents  qui  régnent  généralement  sont 
le  nord-^uest  et  le  sud-est.  Le  premier  amène  les  orages  ;  il  ne  se  fait  guère 
sentir  avant  midi  et  cesse  ordinairement  la  nuit.  Il  dépasse  rarement  la  force 
moyenne.  Le  plus  grand  calme  règne  dans  l'atmosphère  pendant  les  nuits  et 
les  matinées.  Le  sud-est  amène  des  bourrasques  et  des  giboulées,  et  peut  at- 
teindre la  plus  grande  violence  :  il  souffle  parfois  la  nuit. 

L'auteur  n'a  pas  vu  une  seule  fois  le  ciel  couvert  pendant  tout  le  jour,  et 
c'est  à  peine  s'il  l'a  vu  7  ou  8  fois  en  deux  ans,  parfaitement  serein.  Souvent  les 
paramo9  ou  hautes  montagnes  à  l'est  de  Bogota  sont  chargées  de  nuages  noirs, 
épais  et  froids^  qui  planent  sur  la  ville  à  une  hauteur  de  400  à  500  mètres  et 
Faasombrissent, 

La  grande  transparence  de  l'air  est  un  signe  de  pluie. 

V.~  Pluviométrie. — ^L'instrument  était  placé  sur  une  colonne  isolée,  à  une 
élévation  de  4  mètres  au-dessus  du  sol.  En  répartissant,  suivant  les  lunai- 
scms,  la  somme  totale,  4*^,307,  tombée  pendant  24  mois,  on  trouve  les  résul- 
tats suivants  : 


ANNÉES. 

N.  L. 

P.  Q. 

P.  L. 

D.Q. 

1848.  S  mois. 

1849.  ]2moi8. 

1850.  4  mois. 

0^489 
0,442 
0,099 

0^532 
0,454 
0,137 

0^374 
0,596 
0,208 

0^390 
0,400 
0,186 

Sonunes*.  . 

1,030 

1,123 

1,178 

0,976 

Le  maximum  des  pluies  semble  correspondre  à  la  pleine  lune. 
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M.  Lewy  rappelle,  à  Toccasion  de  la  note  précédente,  que,  outre  les 
12  mois  d'observations  dues  à  MM.  Boussingault  et  Ri-vero,  et  citées  par 
l'auteur,  M.  le  général  Acosta,  mort  récemment,  a  fait,  à  différâtes 
époques,  de  longues  séries  d'observations  météorcdogiques  à  Bogota  et 
à  Guaduas. 

Depuis  lors,  le  général  de  Mosquera^i  ancien  président  de  la  RépuUique 
de  la  Nouyelle-Grenade,  a  également,  de  1844  à  1848,  recueilli  de  très- 
nombreux  documents  sur  la  météorologie  de  Bog(^,  en  même  temps 
qu'il  a  déterminé  barométriquement  la  hauteur  d'un  grand  nombre  de 
points  importants  du  territoire  de  cette  République.  La  plupart  de  ces 
résnltats  ont  été  consignés  par  M.  de  Mosquera  dans  une  publication  que 
M.  Lewy  s'empressera  d'offrir  à  la  Société  dans  sa  prochaine  séance. 

M.  Ch.  S.-C.  Deville  dit  qu'il  est  juste  d'ajouter  que  M.  Lewy  a  contri- 
bué lui-même  à  faire  connaître  les  conditions  climatcdogiques  de  Bogota, 
par  de  nombreuses  analyses  d'air  recueilli  dans  la  yille  même  et  dans 
ses  enTirons. 

Au  reste,  poursuit  M.  DeTille,  si  l'on  peut  admettre,  avec  Tauteur  des 
observations  précédentes,  que  l'influence  des  saisons  n'est  trahie  dans 
ces  localités  ni  par  des  variations  très-notables  du  baromètre,  ni  par 
celles  du  thermomètre,  il  serait  inexact  de  conclure  que  ces  variattMis 
sont  absolument  nulles.  Ainsi^  en  prenant  la  moyenne  tfaermométriqiie 
des  3  heures  d'observations  (6  h.  du  matin,  1  h.  et  9  h.  du  soir),  on  trouve 
que  cette  moyenne  est,  pour  les  mois  de  novembre,  décembre,  janvier, 
février,  mars  et  avril,  de  14«,6;  et  de  14<»,l  pour  les  6  autres  mois.  Les 
observations  de  9  heures  du  soir  donnent,  poiu:  ces  deux  fractions  de 
l'année,  respectivement  13^,4  et  12%8.  La  différence»  bien  que  légère,  est 
incontestable. 

La  pression  atmosphérique  présente  quelque  chose  de  tout  à  fait  ana- 
logue. En  combinant  l'année  entière  d'observations  (1849)  avec  les  it 
mois  d'observations  foilesau  même  lieu,  en  1823-24,  par  MM.  Boussingault 
et  Rivero  (1  ),  on  trouve,  pour  la  moyenne  des  4 mois,— juin,  juillet,  août, 
septembre,  pendant  lesquels  le  soleil  va  du  tropique  septentrional  à  l'é- 
quateur,  SOO^^^Q?;  et,  pour  la  moyenne  des  4  mois,— décembre,  janvier, 
février,  mars, — ^pendant  lesquels  le  soleil  revient  du  cercle  tropical  méri- 
dional à  l'équateur,  560°*™,13  :  les  4  autres  mois  présentant  une  pression 
intermédiaire  entre  ces  deux  extrêmes.  Linspection  de  la  flg.  1,  pi.  II, 
où  j'ai  construit  le  mouvement  du  baromètre  pendant  les  25  mois  d'ob- 
servations dues  à  M.  l'ahbé  Cornette,  est  la  meilleure  preuvie  que  les  va- 

(I)  Antfalei  dé  Ckim,  et  de  Physiq, ,  t.  xxxiv,  p.  209. 


J^.Je  la.  Joe^JiAéor.  de  fratice. 


Bkiff.*itu\Vt^nctv  T.  I,  Pl.O, 
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nations  mensuelles^  bien  que  très-faibles^  sont  sensibles,  et  surtout 
qu'elles  suivent  une  loi  déterminée.  Car  les  deux  maxima  correspondent 
au  mois  de  décembre,  et  les  deux  minima  au  mois  de  septembre. 

On  peut  remarquer  que  la  période  ici  est  précisément  inverse  de  cdle 
que  j'ai  eu  roccasion  d'obseiver  aux  AntiDes,  où  le  maximum  est  vers  le 
mois  de  février,  et  le  minimum  vers  le  moifl^tfoctobre. 

Le  même  antagraûsnie  se  retrouve  d&ns  le  système  des  Tenls  domi- 
aaiitii  dans  les  desx  fégioM,  et  snrhmt  dan»  les  propriétés  caractéris- 
tiques des  yeaàB  anormaux.  A  Bogota,  le  Tent  de  N.  0.  est  un  rent  géné- 
ralement faible,  mais  qui  amène  ordinairement  la  cbaleur  et  les  orages, 
tandis  qne  te  vent  de  S^  B*  amène  des  bourrasques  et  des  gibotdées.  Aux 
Antilles,  la  mousson  du  S.  E.,  qui  domine  pendant  Fhivenmge  (juillet, 
août,  septembre)^  estgén^^lementMMe,  chaude  et  orageuse,  tandis  que 
le  vent  de  N.  0.,  qui  sovfie,  à  la  vérité,  trèchrarensent,  est  un  vent  de 
tempête.  C'est  lui  qui  domine  presque  toii)our»  dttnt  les  ouragans  de 
l'hivernage,  et  qui,  en  hiver,  peut  abaisser  la  température  asses  pour 
piwipiter  la  grHe  en  fragments  de  ,1a  grosseur  d'un  eeuf  de  pigeon  fl). 

En  définitive,  l^ensemUe  de»  circonstances  météordogiques  consta^ 
lées  ptf  M.  l'abbé  Cornette  à  Bogota,  tend  à  rapprocher  le  climat  de  ces 
régions,  placées  à  plus  de  4  degrés  â«  nord  de  l'équateur,  de  celui  dés 
contrées  située»  an  sud  de  la  ligne  équinoxiale.  Ce  fait  est,  d'ailleurs, 
parfaitement  en  rapport  avec  la  position  septentrionale  de  Féquateur 
thenmque  de  Tair  et  des  eaux. 


Séance  du  10  mai  1853. 

Présidence  de  M.  Beavam. 

M.  Ch.  S.-C.  Deville,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de  la 
dernière  séance  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

ÂCtu  m  UL  sociferi. 

Par  suite  dç  la  présentation  faite  dans  la  précédente  séance,  le  Prér 
sident  proclame  membre  de  la  Société  : 

M.  Paul  MiCHBLOT,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  à  Paris,  rue  de 
la  Chaise,  24;  présenté  par  MM.  Belgrand  et  Ch.  S.-a  De^Ue. 

(I)  Voyez  le  cet  qte'fn  fSiit  eemiiltre  k  PAcedémie  des  Sciences,  d'après  robsenriUon  de  mon 
frère,  M.  L.  S.-C.  Deville.  (Complm  findm,  f.  X3nrm,  1849,  p.  606.> 
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DONS  FAITS  A  LA  SOCIÉTÉ. 

La  Société  reçoit  : 

De  la  part  de  M.  Achille  Adam  :  l"*  Du  dessèchement  et  assainissement 
des  terres;  in-B,  16  pages;  Boulogne^  1850;  chez  Berger  firères. 

—  2»  Drainage;  in-S,  15  pages;  Boulogne,  1851  ;  chez  Berger  frères. 

—  3«  Drainage;  in-8,  8  pages;  Boulogne^  1851;  chez  Berger  frères. 
De  la  part  de  M.  H.  Coquand  :  Description  des  solfatares,  des  aluniéres 

et  des  lagom  de  la  Toscane;  iurS,  71  pages;  Paris,  1848;  imprimerie  de 
L.  Martinet. 

De  la  part  de  M.  Ch.  S.-C.  Deyille  :  l"*  Instruction  sur  les  observations 
météorologiques  à  faire  dans  les  hôpitaux  coloniaux;  in-8,  46  pages;  Par 
ris,  1852;  imprimerie  administrative  de  Paul  Dupont. 

2"  Notice  historique  et  médicale  sur  l'établissement  thermed  des  eaux- 
chaudes  (Basse^Py rénies),  par  Joachim  Laffore;  in-8,  118  pages;  Parii, 
1849;  chez  E.  Yignancour. 

De  la  part  de  M.  H.  S.-G.  DeyiUe  :  Recherches  analytiques  sur  la  com- 
position des  eaux  potables;  in-8, 16  pages;  Paris ;  chez  Bachelier. 

De  la  part  de  M.  Félix  Le  Blanc  :  1*"  Recherches  sur  la  composition  de 
Voir  confiné;  in-8, 48  pages,  1  planche;  Paris,  1842;  chez  Bachelier. 

—  2»  Recherches  sur  la  composition  de  Voir  dans  quelques  mines;  in-8, 
8  pages;  Paris,  1845;  chez  Bachelier. 

De  la  part  de  M.  B.  Lewy  :  1"*  Recherches  sur  la  composition  de  Voir  oJt- 
mosphirique;  in-8,  43  pages;  Paris,  1843;  chez  Bachelier. 

—  2»  Sur  la  pluie  terreuse  tombée  dans  la  partie  sudrcst  de  la  France, 
pendant  les  grands  orages  des  16  et  17  octobre  1846;  in-8, 4  pages;  Paris, 
1847;  chez  Bachelier. 

—  3«  Analyse  d*une  eau  thermale  du  Paramo  de  Ruiz,  dans  la  Nueva 
Granada,  envoyée  en  Europe  par  Jf.  Illingvoorth;  in-8, 6  pages;  Paris, 
1847;  chez  Bachelier. 

Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France;  2«  série,  t.  ix,  f.  1-35;  — 
t.  X,  f.  1-3. 

Rendiconiù,  etc.  (Compte  rendu  des  séances  et  des  travattx  de  l'Académie 
des  Sciences  de  la  Société  Royale  Bourbonienne  de  Napks);  nouvelle  sé- 
rie; n«'  1-5  (janvier-octobre  1852). 

GORUSPONDAMGE. 

La  Société  reçoit  : 

1«  de  M.  Mûller,  curé  à  Gœrsdorff  (Haut-Rhin); 
2"*  de  M.  d'Hombres-Firmas,  à  Alais; 
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3«  de  M.  Blondeau,  professeur  à  Rodez  ; 

4«  de  M.  Huette^  à  Nantes; 

5«  de  H.  Bertrand  de  Doue^  au  Puy  ; 
les  séries  d'observations  météorologiques  faites  dans  ces  diverses  loca- 
lités pendant  l'aniiée  i85l. 

M.  Yiquesnel  communique  l'extrait  suivant  d'une  lettre  de  H.  Ver- 
rollot^  docteur-médecin^  à  Gonstantinople. 

M.  Noé,  docteur  en  pharmacie,  est  de  retour  de  son  voyage  en  Perse.  11  a  re- 
cueilli de  nombreuses  observations,  tant  zoologiques  que  botaniques  et  météo* 
rologiques.  Si  vous  pensez  que  ces  observations  puissent  intéresser  la  Société 
météorologique,  M.  Noé  se  fera  un  plaisir  d'en  donner  communication.  C'est 
à  ce  météorologiste  que  M.  de  Tchihatcheff  doit  la  suite  des  observations  qui 
ont  été  faites  en  1847  et  1848  à  Constamtinople,  pendant  que  ce  voyageur 
parcourait  l'Asie-Mineure. 

COMMUmCATIONS. 

M.  de  Gasparin  fait  la  communication  suivante  : 

Mémoire  sur  la  radiation  solaire  et  ses  effets  sur  la  végétation,  par  M.  le 
comte  de  Gasparin,  membre  de  l'Académie  des  Sciences. 

Les  effets  de  la  radiation  solaire  sur  la  v^étation  sont  si  apparents  et  si 
connus  que  personne  n'est  tenté  de  les  révoquer  en  doute.  Il  ne  faut  pas  être 
physicien  pour  chrâir  une  position  méridionale  et  inclinée  quand  on  veut 
phmter  une  vigne;  pour  placer  les  arbres  fruitiers  au  pied  d'un  mur  qui  reçoit 
et  réverbère  les  rayons  du  soleil;  pour  couvrir  les  plantes  qui  exigent  beau- 
coup de  chaleur  de  châssis  vitrés  qui,  recevant  la  chaleur  lumineuse,  et  émet- 
tant avec  plus  de  lenteur  la  chaleur  obscure,  accumulent  ainsi  le  calorique 
sous  leur  abri;  tous  ces  faits  sont  passés  dans  la  pratique  ordinaire,  sans  que 
ceux  qui  en  font  usage  puissent  se  rendre  compte,  ni  des  effets  de  la  lumii^ie, 
ni  de  ceux  de  la  chaleur. 

Mais  il  en  est  bien  d'autres  qui  ne  tombent  pas  aussi  directement  sous  les 
sens,  et  qui  tiennent  aux  mêmes  causes.  Quand  on  voit  les  lignes  isothères 
redressées  presque  dans  la  direction  des  méridiens,  coupant  les  lignes  iso- 
thennes  sous  un  angle  très-aigu,  et  qu'obéissant  à  cette  distribution  de  la  tem- 
pérature des  étés,  on  voit  en  même  temps  les  limites  de  la  végétation  des 
différentes  plantes  s'incliner  dans  le  même  sens  du  sud  -  ouest  au  nord -est; 
l'oUvier  improductif  à  Agen  avec  14^  de  température  moyenne,  et  fertile  en 
Dalmatie  avec  13"*;  la  limite  de  la  vigne  s'arrêter  à  12"*  sur  les  bords  de  la 
Loire,  et  atteindre  lO*"  sur  ceux  du  Rhin;  la  moisson  se  faisant  à  Londres 
avec  une  température  estivale  de  l?""  1,  en  même  temps  qu'à  Upsal,  qui  n'en 
a  que  15*  1  ;  on  est  obligé  de  reconnaître  que  ces  phénomènes  tiennent  à  la 
présence  ou  à  l'absence  d'un  élément  important,  la  chaleur  lumineuse  qui 
élève  la  température  des  corps  opaques  au-dessus  de  celle  qu'ils  peuvent 
recevoir  de  la  chaleur  diffuse  de  l'atmosphère. 

Quand  on  sait  ensuite  que  l'absorption  et  l'assimilation  du  carbone  qui  com- 
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pose  la  moitié  à  peu  près  de  la  xnafise  des  plaiit6B>  n'ont  lieu  que  sous  l'im- 
pression de  la  lumière  et  sont  proportionnelles  à  son  intensité^  oa  sent  qu'il  y 
a  un  grand  intérêt  agricole  à  détenniner  ses  e£fets. 

Nous  ayons  essayé  à  deux  reprises  de  nous  en  rendre  compte.  Ea  1840,  dans 
tm  mémoire  lu  à  l'Académie  des  Sciences  de  l'Institut  ^  nous  rapportâmes 
l'observation  suivante.  Nous  avions  choisi  trois  mûriers  de  la  même  variété^ 
dont  les  feuilles  n'avaient  pas  été  cueillies  de  l'année  :  Tun,  exposé  de  toutes 
parts  aux  rayons  du  soleil;  l'autre  ne  les  recevant  que  le  matin^  et  en 
étant  privé  à  midi  par  l'interposition  d'un  mur  qui  régnait  aussi  au  cou- 
chant; le  troisième  enfin,  croissant  entièrement  à  romhre  et  éclairé  seu- 
lement par  la  lumière  diffuse.  Les  feuilles  cueillies  le  24  d'août,  dépouil- 
lées de  leurs  pétioles  et  desséchées  au  bain  d'huile,  ont  donné  les  résultats 
suivants  : 

Les  feuilles  du  mûrier  exposé  au  soleil.    .    .  0,45  de  matière  solide. 
Celles  du  mûrier  qui  recevait  le  soleil  le  matin  0,36  — 

Celles  du  mûner  à  l'ombre 0,27  — 

Il  était  éyident,  d'ailleurs,  que  la  quantité  de  feuilles  ne  compensait  pas  la 
perte  du  poids,  et  qu'au  contraire  les  feuilles  étaient  d'autant  plus  rares  sur 
ces  arbres,  qu'ils  étaient  moins  exposés  au  soleil. 

Nous  avons  voulu,  l'année  dernière  (1852),  obtenir  un  résultat  plus  con- 
cluant. Une  pkte-bande  a  été  divisée  en  deux  parties  par  une  cloison  en  plan- 
dMB  «'étendant  de  Test  à  l'ouest;  on  y  avait  ajouté  deux  ailes  qui,  au  noid  de 
la  cloison,  emportaient  les  rayons  du  soleil  de  frapper  le  matin  et  l'après-midi. 
Dix  graines  de  fève  ont  été  semées  au  sud  et  au  nord  de  la  cloison.  Le  l^'avril, 
SOTtie  de  terre  des  plantes  au  midi;  le  7  avril,  sortie  de  oelles  du  iKKrd.  Le 
i^  mai,  boutons  de  fleurs  aux  fèves  du  midi,  qui  sont  fortes  et  couchées; 
8  jours  après,  boutons  de  fleurs  à  oelles  du  nord,  qui  sont  grêles  et  âteincées. 

Le  23  juin,  les  plantes  sont  cueillies  avant  la  maturité  complète  de  leurs 
fruits,  à  cause  d'un  voyage  que  nous  devions  faire. 

kU. 

Les  plantes  du  midi  pesaient  en  verd 1,835 

Celles  du  nord 1,009 

Après  la  dessiccation,  celles  du  midi  pesaient.     .    .  0,581 

Celles  du  nord 0,337 

Poids  relatif.     .    .    .     .    100  :  58. 

Les  plantes  du  midi  avaient  131  gousses;  celles  du  nord  seulement  47. 

Cest  donc  principalement  en  herbe  qu'a  poussé  le  lot  du  nord>  tandis  que 
celui  du  midi  a  donné  une  fructification  abondante. 

Pour  se  rendre  compte  des  effets  de  la  radiation  dans  cette  expérience,  nous 
avions  les  données  suivantes  : 


«9|caa«  df  l'or.  ■•}«•>•.  d«  jour 

Avril.     .     .     .     12*00  4*46  13^43 

Mai.  .     /    .     .     16,20  5,74  14,50 

Juin.      .     .     .     18,40  5,90  15,76 
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Ce  qui  nous  donne^  pour  la  température  totale  de  chaque  mois  : 


Avril. 
Mai.  . 

24                      — 
16,20  X  24  -f  8,74  X  14,»0 

24                       ~ 

14»08  X  30  =  422*40 
19,06  X  31  =  607,60 

Juin.  . 

18,40X24  +B,«OX  18,76  _ 
24 

22,27  X  23  =  812,21 

1542,21 

Sur  quoi  la  température  de  Tair.    .    1286,50 

La  radiation.     .      255,71 
Ou  par  jour  moyen.     .  3^07 

Certainement  une  addition  de  3^07  de  chaleur  obscure  reçue  dans  une  serre^ 
pendant  84  jours,  n'aurait  pas  produit  les  résultats  que  Ton  a  obtenus  de  cette 
addition  de  chaleur  lumineuse.  11  est  donc  impossible  de  ne  pas  attribuer  à  la 
lumière  la  plus  grande  part  dans  Teifet  qui  a  été  produit. 

Un  autre  fait  devait  nous  exciter  à  tenir  grand  compte  des  effets  de  la  ra- 
diation solaire,  c'était  la  végétation  alpine;  sa  richesse,  comparée  à  la  végéta- 
lion  deg  climats  du  Nord^  où  Tatmosphère  a  la  même  température  moyenne  ; 
c'était  la  rapidité  de  cette  végétation,  comparée  à  celle  des  vallées  d'une  tem- 
pérature plus  chaude.  M.  Marlins  a  trouvé  que  le  sol  de  la  cime  du  Faulhom 
avait  une  température  moyenne  égale  à  la  température  maxima  de  Fair,  ce  qui 
est  Imn  d'être  l'état  du  sol  des  plaines  et  des  vallées.  Gela  tient  incontestable- 
ment non  à  ce  que  la  radiation  a  2  680  mètres  de  moins  à  traverser,  qu'à  ce 
que  l'air  y  est  plus  dégagé  de  vapeur  et  que  les  rayons  solaires  y  sont  moins 
interceptés  par  les  nébulosités. 

L'énergie  de  la  radiation  solaire  sur  les  montagnes  avait  frappé  B.  de  Saus- 
sure, ce  grand  voyageur  des  Alpes,  et  il  chercha  à  la  constater  bien  plus  qu'à 
la  mesurer.  11  fit*«eonstrun:e  une  caisse  de  sapin  de  0^  22  de  longueur,  sur 
0"  24  de  lai:geur  et  autant  de  hauteur,  doublée  intérieurement  de  plaques  de 
liège  d'une  épaisseur  de  27"»*»,  et  noircies.  Cette  caisse  était  fermée  par  trois 
coulisses  garnies  de  glaces  bien  transparentes,  posées  les  unes  au-dessus  des 
autres.  Un  thermomètre  était  placé  au  fond  de  cette  boite. 

Le  16  juillet,  de  2*  12*  à  3*»  12",  il  exposa  cet  appareil  k  la  radiation  so- 
laire sur  le  sommet  du  Cramont.  Le  thermomètre  monta  à  87"*  cent.,  tandis 
qu'un  thermomètre  extérieur,  placé  sur  ces  plaques  de  liège  noircies  et  exposé 
au  soleil,  montait  à  26*  25,  et  qu'un  thermomètre  à  l'ombre  et  à  boule  nue  se 
soutenait  à  6^5. 

Le  lendemain,  à  Courmayeur,  à  1  514  mètres  plus  bas  et  aux  mêmes  heures, 
le  Chermomètre  de  la  boite  monta  à  86<»  20,  celqi  de  la  plaque  de  liège  à  33*  75, 
et  eelui  à  l'ombre  à  23<»  75. 

Ainsi,  la  radiation  solaire  avait  produit,  en  une  heure,  sur  le  Cramont,  en 
agissant 
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Sur  le  thermomètre  de  la  boite^  un  échauflTement  de.    .    .    8i*25 
Sur  celui  de  la  plaque  de  liège,  de 20,00 

Et  dans  la  vallée. 

Sur  le  thermomètre  de  la  boite,  de.    . -42^i5 

Sur  celui  du  liège,  de 10,00 

Ces  observations,  reprises  à  la  Chenalette,  le  23  juillet,  à  la  même  hauteur 
que  le  Cramont,  donnèrent  : 

Thermomètre  de  la  boite 86«25 

A  Fair  libre,  à  l'ombre iO,00 

Radiation.     .     .     .     76,25 
Dans  la  vallée  : 

Thermomètre  de  la  boite 25«00 

A  l'air  libre. 10,00 

«S'^OO 

Tout  en  montrant  les  effets  incontestable^  de  la  radiation  solaire,  si  diffé- 
rents selon  les  temps  et  les  lieux,  ces  observations  indiquaient  que  la  manière 
de  la  recevoir,  la  nature  et  la  disposition  des  corps  qui  y  étaient  soumis,  n'é- 
taient pas  indifférentes,  et  qu'on  ne  parviendrait  à  la  mesurer  et  à  la  comparer 
qu'en  convenant  d'un  mode  uniforme  d'observations. 

Pendant  que  de  Saussure  essayait  d'apprécier  ces  différences  dans  les  effets 
de  la  radiation,  d'autres  physiciens,  remontant  jusqu'à  la  source  de  ces  effets, 
avaient  cherché  à  mesurer  rigoureusement  la  quantité  de  lumière  et  de  chaleur 
solaire  qui  parvient,  dans  un  temps  donné,  à  la  limite  de  l'atmosphère;  l'ab- 
sorption que  cette  chaleur  éprouve  en  traversant  l'air,  selon  les  divers  degrés 
d'obliquité  sous  lesquels  elle  parvient  à  la  terre.  Bouguer  avait  trouvé  que  la 
lumière  transmise  t,  était  égale  à  la  lumière  reçue  à  la  limite  de  l'atmosphère 
A,  multipliée  par  un  terme  />,  qui  serait  constant  si  l'air  était  toigours  pur,  sec, 
et  également  comprimé,  mais  qui  varie  à  chaque  instant,  selon  les  matières 
adventives,  et  surtout  la  vapeur  aqueuse  mêlée  à  l'air;  enfin  que  ce  terme  j? 
devait  être  élevé  à  une  puissance  i ,  indiquant  l'épaisseur  de  la  couche  d'air 
traversée,  selon  l'inclinaison  des  rayons  solaires.  On  avait  donc  la  formule 
t=zXp\  Après  de  nombreuses  recherches  expérimentales,  M.  Pouillet  arrivait 
à  la  même  Ibrmule  pour  la  chaAeur  rayonnante  du  soleil,  et  il  trouvait  qu'elle 
était,  en  une  minute,  de  l""  7633  pour  la  valeur  de  A.  Quant  à  celle  de  p,  il  a 
trouvé,  à  Paris,  pendant  la  durée  de  ses  observations,  une  moyenne  de  0*  7590; 
M.  Forbes,  pour  la  Suisse,  0*  685  ;  M.  Quetelet,  à  Bruxelles,  O""  615  ;  à  Orange, 
nous  avons  trouvé,  en  juillet  et  août  1842,  une  moyenne  de  0*»  676;  en  février 
1853,  celle  de  0^  680;  mais  ces  résultats  moyens  résultent  d'oscillations  de 
0*  490  à  0*  872.  Ces  nombres  indiquent  la  fraction  de  chaleur  solaire  qui  par- 
viendrait à  la  terre,  le  soleil  étant  èlevé'au  zénith. 

Mais  ce  n'est  pas  encore  là  ce  qui  importe  à  l'agriculture.  Nous  voulons  sa- 
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voir  non-seulement  la  quantité  de  chaleur  solaire  qui  frappe  les  corps  opaques, 
mais  encore  celle  qui  peut  s'accumuler  dans  ces  corps;  en  un  mot,  Tétat  va- 
riable de  la  température  de  ces  corps,  exposés  au  soleil,  aux  différents  jours 
de  Tannée,  et  aux  différentes  heures  du  jour,  pour  pouvoir  en  conclure  les 
échauifements  moyens  de  chaque  saison,  de  chaque  année.  Tel  était  le  pro- 
blème à  résoudre.  Quand  on  voit  que  la  radiation  solaire  produit  des  effets  si 
différents  sur  les  corps  opaques  soumis  à  son  action,  selon  leur  nature ,  leur 
volume,  leur  iigure,  leur  couleur,  on  ne  peut  se  flatter  de  trouver  un  moyen 
fui  puisse  indiquer  généralement  ce  qui  se  passe  dans  chacun  des  corps  du 
règne  végétal.  Ainsi,  Tépi  de  blé,  frappé  par  le  soleil,  acquiert  une  température 
différente  de  celle  du  grain  de  raisin ,  du  melon  ;  les  feuilles  une  autre  tempé- 
rature que  les  tiges;  les  troncs  d'arbres,  que  le  chaume  des  céréales;  les  parties 
sèches,  privées  de  vie,  s'échauffent  tout  autrement  que  les  corps  vivants, 
dont  la  surface  transpire  constamment,  et  dont  la  chaleur  ne  surpasse  pas  de 
beaucoup  celle  de  l'air  environnant.  Tout  cela  est  vrai,  mais  aussi  il  ne  faut 
pas  avoir  une  semblable  prétention.  Choisir  un  corps  de  grandeur,  de  forme, 
<ie  couleur  déterminées,  observer  les  effets  que  produit  sur  lui  la  radiation, 
telle  est  Tœuvre  du  météorologiste;  le  botaniste  et  Tagriculteur  auront  un 
point  de  départ,  un  étalon  qu'ils  compareront  au  développement  des  différentes 
plantes,  et  c'est  ainsi  que  la  radiation  solaire  pourra  entrer,  pour  la  part  qu^ 
lui  appartiipnt,  dans  l'étude  des  phénomènes  végétaux. 

La  surface  de  la  terre  ne  peut  être  le  corps  à  choisir  pour  ce  genre  d'obser- 
vation. 11  s'y  passe  plusieurs  choses  qui  diffèrent  de  ce  que  l'on  observe  sur 
les  corps  isolés.  D'abord  le  soleil  la  frappe  obliquement  et  agit  selon  le  sinus  de 
l'angle  d'incidence,  tandis  que  les  corps  ovoïdes  sont  k  peine  affectés  de  ces 
différences,  et  que  les  corps  sphériques  ne  le  sont  pas  du  tout.  En  outre,  l'é- 
loporation  enlève  bientôt  les  gouttes  de  pluie  ou  de  rosée  sur  les  corps  isolés, 
tandis  que  la  terre  ne  se  ressuie  que  lentement  et  appeUe  sans  cesse  de  nouvelles 
doses  d'humidité  de  son  intérieur  par  l'effet  de  la  capillarité;  d'où  résulte  une 
«ource  de  refroidissement  prolongé  que  n'éprouvent  pas  les  corps  isolés.  Point 
de  doute,  cependant,  qu'en  agriculture  il  ne  faille  tenir  grand  compte  de  la 
température  du4Sol,  mais  c'est  l'objet  d'un  autre  ordre  d'observations  qu'il  ne 
£aut  pas  confondre  avec  celles  dont  nous  nous  occupons. 

Pom*  faire  choix  de  l'appareil  destiné  à  estimer  la  chaleur  solaire  reçue 
par  les  corps  opaques,  nous  nous  sommes  livrés  à  quelques  expériences.  Il  s'a- 
gissait de  déterminer  :  1''  la  forme  du  corps  exposé  à  la  radiation;  2"*  sa  na- 
ture; 3^  sa  couleur  et  l'état  de  sa  surface  ;  4<*  ses  dimensions. 


!•  Forme  de  rappareiL 

La  seule  forme  qui  n'obligeât  pas  à  faire  subir  au  corps  un  mouvement 
continu  pour  qu'il  présentât  toujours  au  soleil  la  même  sudace,  était  la  forme 
sphérique.  En  effet,  un  corps  sphérique  reçoit  toi^jours  les  rayons  solaires  sur 
la  moitié  de  la  surface,  et  comme  s'ils  tombaient  perpendiculairement  sur  un 
de  ses  grands  cercles.  Il  fallait  donc  présenter  au  soleil  une  sphère  assez  isolée 


fU8 


■ciurnii 


pour  qu'elle  ne  fût  pas  influencée  par  le 
oante. 

S*  Satmre  de  reppareii. 


des  earffê  carôoii- 


La  IngUllé  du  Terre,  quand  on  lui  donne  d'asKi  giandes  dîmenflODs,  ai 
npporl  aTec  eeUes  des  coq»  du  règne  T^étal,  a  d'aboid  fût  éculer  lestber- 
momèlres  à  boule  très-foiflée  et  les  thenuMnètres  simples.  Nousaroos  essayé 
une  boule  de  bois  minœ  et  une  tfiltm  de  cuiTxe,  Tune  et  Tantre  mînœs» 
oeuses  en  dedans. 

Void  les  résultais  de  la  comparaison  : 


ASSkgS 


mots. 


it^i 


itn 


t  Novembre 
Décembre 
JauTier  . 
Février  . 
Mars.  .  . 
ATril.  .  . 


MOVEXHIS. 


TEWÛL 


6,9 

8,4 

10,3 

9,7 

13,3 

18,2 


11,1 


BOCLX  M  lOB 


BOCU  9K  CnVUL 


10,4 

14,3 
15,9 
20,0 
24,9 


16,6 


3,5 
5,8 
4,0 
6,2 
6,7 
6,7 


5,5 


Boule  de  bois 5,5 

Boule  de  euivre 4,4 

liiflisrNice     •  •  .  .    1,1 


9,6 
«,7 
13,8 
14,8 
19,0 
23,5 


15,5 


V 
4,3 

3,5 

5,i 

5,7 
5,3 


M 


Le  bois  mince,  bon  ccmduetenr,  lawe  échapper  pins  difficilement  la  chaleur 
reçue  par  la  radiation  lumineuse  du  soleil. 

Vers  le  milieu  de  mai,  la  boule  de  bois  se  fendit  et  on  ne  pot  continuer  les 
observations.  Cet  accident,  qui  se  serait  souvent  renouvelé,  indiquait  assez 
qu'il  (allait  ren<moer  à  cette  substance.  Nous  nous  décidâmes  donc  pour  le 
cuivre  mince. 

3»  Coloration. 


Flaugei^es  ayant  exposé  au  soleil  deux  thermomètres,  le  réservoir  du  pre- 
mier étant  incolore,  celui  du  second  étant  noirci,  il  obtint  les  résultats  conte- 
nus dans  le  tableau  suivant,  qui  montre  que,  soit  par  la  reflexion  sur  la 
face  éclairée,  soit  par  la  rapidité  de  son  rayonnement  sur  celle  qui  ne  l'est  pas, 
la  boule  nue  ne  manifeste  que  la  moitié  de  la  chaleur  solaire  acquise  par  la 
boule  noircie. 


10  MAI  1853. 


109 


182D 

soLsa. 

KA^POKT 

(a  HEURES). 

OUBB. 

Bovle 

mr 

BmU 
Min. 

DilttMM» 

M» 

27  Mars.  . 

18*87 

24,75 

8,88 

30,62 

11*75 

0,500 

28  Mars.  . 

21,13 

27,00 

8,87 

33,00 

11,87 

0,494 

29  Mars.  . 

2i,25 

26,12 

4,87 

31,62 

10,37 

0,469 

31  Mars.  . 

22,75 

27,62 

4,87 

32,50 

9,75 

0,500 

17  Avril  . 

15,50 

20^50 

8,00 

28,63 

10,13 

0,494 

20  Avril  . 

19,97 

25,25 

8,28 

30,62 

10,64 

0,496 

21  Avril  . 

21,62 

26,62 

8,00 

32,37 

10,75 

0,465 

25  Avril  . 

18,12 

23,00 

4,88 

28,37 

10,28 

0,476 

l**  Mai  .  . 

21,23 

27,25 

6,02 

32,35 

11,12 

0,541 

10  Mai  .  . 

25,65 

31,25 

5,60 

36,00 

10,35 

0,541 

12  Mai  .  . 

26,37 

31,35 

4,98 

36,62 

10,25 

0,486 

28  Mai  .  . 

26,10 

31,62 

8,82 

36,85 

10,78 

0,513 

15  Juillet. 

20,25 

25,50 

8,25 

31,00 

10,78 

0,488 

30  Juillet. 

29,-37 

34,37 

8,00 

39,12 

9,78 

0,513 

17  Août.  . 

28,18 

33,62 

8,44 

38,30 

10,12 

0,537 

18  Août.  . 

32,12 

37,50 

5,38 

42,87 

10,78 

0,500 

30  Août.  . 

20,63 

26,37 

8,74 

32,00 

11,37 

0,505 

3  Sept.   . 

19,37 

25,37 

6,00 

31,37 

12,00 

0,500 

11  Octobn 

15,62 

21,62 

6,00 

26,62 

11,00 

0,545 

24  Octobr. 

10,00 

15,12 

8,12 

20,25 

10,28 

0,500 

21,70 

27,09 

5,39 

32,40 

10,70 

0,503 

{Jnmal  de  P»ysitu$,  ^22,  t.  u,  p.  444.) 

Ces  observations^  qui  sont  d'acocurd  avec  toutes  celles  que  nous  connaissons 
déjà^  m  laissaient  point  de  doute  sur  la  nécessité  de  colorer  l'appareil,  pour  le 
rapprocher  d'autant  plus  des  conditions  des  corps  végétaux,  tous  plus  ou  moins 
colorés  par  le  chlorophylle. 

Le  nou:  de  fumée  est  la  substance  qui  absorbe  le  plus  de  chaleur  et  la  con- 
serve le  mieux,  mais  son  application,  répétée  à  chaque  observation,  rend  le  trar 
vail  de  l'observateur  pénible  et  souvent  imparfait  ;  nous  avons  donc  pensé  devoir 
fixer  le  noir  de  fumée  sur  l'appareil,  au  moyen  d'une  huile  siccative.  Cette 
peinture  se  maintient  longtemps,  et  il  suffit  de  la  laver  pour  enlever  les  pous- 
sières qui  s'y  attachent. 

4*  Dimensions. 

Tontes  les  fois  que  Ton  expose  des  corps  opaques  de  même  nature  et  de  même 
forme  au  soleil,  ils  acquièrent  des  températures  différentes  de  rappcHrt  avec 
leur  volume.  U  faudrait  des  expériences  nombreuses,  suivies,  et  préservant 
les  instrumente  des  effets  de  l'humidité  et  du  vent,  pour  pouvoir  déterminer 
œs  différences.  D'après  les  premiers  essais  que  nous  avons  tentés,  si  l'on  attend. 
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pour  chacun  de  ceux  qui  sont  soumis  à  rexpérience^  le  moment  du  maxima 
de  réchauflèment^  cette  température  maxima  est  d'autant  plus  élevée,  que 
leurs  dimensions  sont  plus  grandes.  Ces  expériences  ont  besoin  d'être  reprises 
et  continuées.  Il  en  est  tout  autrement  quand  les  corps  ont  à  subir  les  in- 
fluences extérieures,  celles  de  Thumidité  de  Tair  et  du  vent;  on  remarque 
alors  des  anomalies  nombreuses  dans  le  tableau  suivant  : 


ORANGE. 


l 


Tk«rm. 
k 


li,0 

i4,a 

17,0 
10,5 


9,9 

1S,5 
li,5 

9,9 


13,0 


19,0 


8,« 
10,9 
10,7 

» 
5.» 

1,1 

» 

9,0 
19,7 
18,7 
11,9 


Jaxtima  1861, 

A  2  b.  ^/i. 


Bonle 

de 

50am 

•a»ol. 


o 
15,5 
99,5 
95,9 
13,7 


9 

» 

t«,9 

15,3 

19,0 

» 

14,5 


ie,9 


14,3 
» 

19,0 
19,9 
14,0 

» 
7,9 

11,5 
» 
11,4 
14,6 
95,7 
13,9 


Diffir. 


o 
8,5 
8,3 
8,9 
3,9 


a,8 

3,8 
6,5 

• 
5,6 


«,» 


9,3 

» 

3,8 
9,0 
3,3 
» 
9,0 

3,8 
» 
8,4 
1,9 
7,0 
9,0 


■•y.  11,43  15,31     8,99  15,84    4,49  1,13 


BqqU 

400  aU 

•«■ol. 


17,0 
93,9 
95,5 
13,5 


19,9 

15,3 
19,9 

15*9 


17,0 


14,5 

» 

19,0 

13,3 

14,0 

.  » 

7,9 

19,0 

13,0 
15,0 
96,7 
14,5 


Différ. 


5,0 
9,0 
8,5 
8,0 


9,3 

a,8 

7,4 

» 


*,0 


i,5 


8,8 
8,1 
»,» 

«,0 

»,s 

i,0 

a,3 

8,0 
8,3 


Eapport 

des 
aiffér. 


1,43 

1,08 
1,08 
0,94 


1,00 

1,00 
1,13 

0,95 


1,03 


1,08 


1,00 
1,55 
1,00 

» 
1,00 

1,13 

1,15 
1,«1 
1,44 
1,65 


TkmmtL  1851, 

A  2  h.  4/2. 


Thtra 
k 


11,0 


9,9 
9,0 

9,0 
7,7 
10,0 
6,5 
5,9 

11,5 
11,0 
11,6 
IM 


19,0 

9 

14,9 
15,0 

13,0 
4,0 
*,0 


Bpalfl 


BOnuU. 
•n  toi. 


10,5 

19,7 


11,0 
11,5 

19,0 

18,9 

14,9 

8,9 

7,9 

19,7 
16,5 
19,0 
93,0 


15,5 

» 

16,0 

16,5 

13,9 
5,0 
5,9 


Différ. 


t,5 
«,7 


1,8 
9,5 

3,0 
10,5 
i,« 
8,i 
2,0 

8,9 
5,7 
7,4 
8,8 


3,5 

» 

t,8 

1,5 

0,9 
1,0 


9,88  13,38    3,70  14,04 


Bg«l« 

100  mil 
«a»ol. 


11,0 
14,0 


19,9 
t«,7 

19,9 

19,5 

15,9 

9,0 

8,0 

90,0 
18,9 
90,0 
95,0 


17,0 

t7,5 
18,9 

16,3 
6,0 
6,0 


Différ. 


9,0 
3,0 


9,0 
8,7 

8,9 

11,5 

5,9 

a,5 
«,i 

8,5 

7,9 

8,4 

10,8 


5,0 

» 

8,3 

8,9 

8,8 

9,0 
2,0 


ém 
différ. 


1,33 
1,76 

-  1 

1,11 
1,48 


1,07 
1,09 
1,24 
1,04 
1,05 

1,04 
1,96 
1,18 
t,93 


l,i8 

j» 

1,83 
9,60 

3,90 
9,00 
1,04 


4,79  1,45 
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Hais  le  plus  grand  nombre  des  termes  montre  que  la  radiation  est  plus 
forte  sur  la  t)oule  la  plus  grande,  et  enfin  nous  avons  en  moyenne  le  rapport 
i  00  à  i  1 3  et  i  00  à  1 45,  pour  les  températures  solaires  de  janvier  et  féwier  1 851 . 
Dix  mois  de  cette  même  année,  de  janvier  à  octobre,  nous  donnent  le  rapport 
moyen  de  100  à  148  entre  la  température  acquise  par  la  boule  de  50'^et  celle 
de  100»". 

Une  boule  de  125"*"  de  diamètre,  dont  la  surface  a  une  fois  et  demie  celle 
de  100"*",  el  qui  devrait  toigours  être  plus  échauffée.  Test  en  effet  quand  on 
la  soustrait  à  l'action  du  vent,  mais  quand  le  vent  du  nord  soufQe  avec  force, 
nous  trouvons  des  différences  positives  et  négatives  en  quantité  presque  égale. 
Quand  on  a  essayé  des  boules  de  150  et  de  300""  de  diamètre,  il  y  a  eu  des 
différences  si  grandes,  en  sens  opposés,  par  Teffet  des  vents  et  du  moindre 
nuage,  qu'on  a  été  forcé  d'y  renoncer.  Ces  tâtonnements  nous  ont  amené  à 
nous  arrêter  au  diamètre  de  100""  pour  type  de  l'instrument  sur  lequel  nous 
voulions  mesurer  les  effets  de  la  radiation. 

Comparaisùn  de  la  boule  de  100""  de  diamètre  et  du  pyrhéliamètre  de 

M.  Pouillet. 

La  sphère  creuse,  de  cuivre,  de  1  décimètre  de  diamètre,  qui  a  servi  à  nos 
expériences,  pèse  97  grammes.  Sa  chaleur  spécifique  est  de  0,097  x  0,092 
=  0,008924  ;  pleine  d'eau,  sa  chaleur  spécifique  est  de  0,633281 . 

Le  pyrhéliomètre  de  M.  Pouillet  reçoit  l'action  du  soleil  sur  une  surface 
^;aie  à  celle  du  grand  cercle  de  notre  sphère,  et  a,  pour  chaleur  spécifique, 
0,2624.  Ainsi,  dans  le  cas  où  notre  boule  serait  pleine  d'eau,  il  lui  faudrait 

pour  se  réchauffer  au  même  degré,  — — -  =  2,423  fois  la  même  chaleur  qu'à 

2624 

l'instrument  de  M.  Pouillet.  Notre  boule  remplie  d'eau  n'a  monté  en  5  mi- 
nutes que  de  0^"  5,  tandis  que  celle  de  M.  Pouillet  montait  de  5*  80.  La  nôtre 
aurait  dû  avoir  2''  40.  Mais  les  expériences  n'étaient  pas  comparables,  l'eau 
était  agitée  et  mêlée  dans  le  pyrhéliomètre,  tandis  qu'elle  était  en  repos,  et, 
par  conséquent  n'avait  pas  une  température  uniforme,  dans  notre  boule. 

Maintenant,  si  nous  comparons  les  deux  instruments  quand  la  sphère  creuse 
est  seulement  pleine  d'air,  nous  verrons  qu'elle  devrait  prendre  une  température 

26 
de  —  de  celle  du  pyrhéliomètre,  relativement  à  leurs  chaleurs  spécifiques, 

•f 

26 
ou  qu'elle  devrait  avoir  en  —  x  5=  l"'"-44  la  même  température  que  l'autre 

instrument  en  5  minutes.  Or,  il  lui  faut  4  minutes  pour  obtenir  une  température 
^gale.  Ce  n'est  donc  pas  la  chaleur  spécifique  seule  qui  établit  le  rapport  de 
leur  échauffement,  mais  il  y  a  toute  une  étude  à  faire  sur  les  effets  de  la 
conductibilité  de  l'enveloppe  de  cuivre  et  de  l'air  qu'elle  renferme,  étude  que 
nous  laissons  à  de  plus  habiles,  nous  contentant  de  citer  les  faits  qui  peuvent 
les  engager  dans  cette  recherche. 

Employé  pour  déterminer  la  chaleur  qui  nous  vient  du  soleil  en  un  temps 
donnée  voici  le  résumé  des  résultats  que  nous  avons  obtenus  au  mois  de  fé- 
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▼rier  dernier  (1S53).  Quand^  par  un  ciel  ciair^  on  enlève  l'écran  qui  cactie  le 
tbemioinètre  au  soleil^  on  observe  les  températures  suivantes  pendant  5  mi- 
nutes, et  par  des  épaisseurs  d'atmosphère  que  nous  désignons  : 


ÉPàlSSKDD 

9^m 

wmm 

^am 

^^ 

BIMB 

TUP. 

Aprèi 

Apre. 

Arrto 

Iprii 

irrb 

VépaUvr 

k 

1 

mil. 

9 

Dilir. 

8 

WUt. 

« 

WBr. 

5 

MHr. 

•«iteith  étant 
1,00. 

l'isbre. 

nipato. 

miaaUa 

■inulM 

BiaolN 

■riaite» 

1» 

M* 

19Î9 

i8;8 

o;a 

i4;5 

1?8 

1»;* 

i;» 

11^8  i;4 

> 

3,10 

10,9 

19,0 

1.8 

13,0 

1.0 

15,0 

i.o 

16.5 

i8;i 

tï7 

S.S8 

9,2 

9,9 

0,T 

It.l 

1,« 

18,0 

1,9 

1*,8 

16,1 

1,8 

1,9$ 

11,8 

19,3 

0,5 

t8,« 

1,« 

«,1 

l.» 

16.5 

«,• 

«,» 

1»85 

18,0 

13,8 

0,8 

15,0 

1.» 

16,J 

l.« 

18,* 

18,» 

0,5 

1,98 

14,4 

14,8 

0,4 

16,0 

1,« 

1T,5 

t.5 

18.0 

90,0 

a.o 

1,84 

It.l 

11,9 

0,8 

18,0 

1.» 

15,0 

8,0 

16.5 

17.5 

1,0 

1,90 

11,3 

19,0 

0.7 

U.O 

i,0 

15,« 

1.» 

lï.l 

18,8 

t,7 

1,85 

13.9 

14,8 

1.6 

15.0 

o,a 

16,8 

1.8 

18,6 

10,0 

0.4 

1,90 

10,0 

11,0 

1,0 

19,8 

1,8 

14,0 

1.» 

15,0 

15,9 

0.9 

1,94 

11,5 

12,0 

0,5 

I»,6 

0,5. 

18.0 

0,5 

18,8 

«4.8 

0,5 

i.tt 

11,0 

189,6 

19,0 

1.0 

18,0 

1,0 

U.O 

1.0 

IM 

15,6 

19.t 

23,18 

149,7 

10,1 

ies,5 

18,8 

181,5 

18,0 

19T,8 

16.8 

199,1 

1.98 

11,68 

1V7 

0,884 

18,«t 

1,150 

15,18 

1,500 

16,48 

1,858 

16.55 

1,100 

Ainsi  nous  avons  les  différences  suivantes,  exprimant  les  effets  de  la  radia- 
tion solaire,  puis  de  son  accumulation  dans  l'instrument,  résultant  du  rapport 
entre  l'admission  et  l'émission  de  la  chaleur  reçue  : 


!'•  minute M^  .  aqj 

2«      — 1,15"^   ' 

4»      —       ......     1,36'"^'** 

5»     ^ '  1,08  ""^>^ 

Ainsi,  la  boule  qui  reçoit  O*"  84  dans  la  première  minute  en  passant  de 
l'ombre  au  soleil,  n'en  reçoit  plus  que  O""  31  dans  la  seconde,  parce  qu'elle 
commence  à  rayonner  au  dehors  pour  se  remettre  en  équilibre  avec  l'atmos- 
phère; ^e  n'en  reçoit  que  0,35  dans  la  troisième;  il  est  probable  que  cette 
augmentation  apparente  n'est  autre  chose  que  le  maintien  de  l'équilibre  ;  mais 
à  la  quatrième  minute,  la  différence  devient  négative,  elle  continue  à  l'être 
dans  la  (ânquième;  si  l'on  prolonge  à  la  sixième,  elle  se  réduit  presque  à  rien 
(--0,08).  Mais  cependant,  avec  la  faiblesse  de  ces  acquisitions,  la  température 
n'a  cessé  d'augmenter. 

Nous  avcms  : 
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i'«  minute 0,84 

2«       — 1,99 

3-       — 2,49 

4«       —.....  3,85 

5*       — 4,93 

6«       — 5,93 

Ou,  par  minute  moyenne  d'exposition  au  soleil,  pendant  6  minutes,  i*»  38. 

Si,  d'après  la  chaleur  reçue  dans  la  première  minute,  avec  une  épaisseur  de 
1,93  de  l'atmosphère^  nous  cherchons  la  valeur  de  p,  chaleur  reçue,  le  soleil 
étant  au  zénith,  nous  aurons,  en  adoptant  avec  M.  Pouillet  pour  la  valeur  de 
A  =  i  ,7633,  la  formule  suivante  : 

Ainsi,  pendant  le  mois  de  février,  le  soleil  a  donné,  à  Tarascon  sur  Rhône, 
les  0,680  de  la  chaleur  qu'il  avait  à  la  limite  de  l'atmosphère,  en  supposant 
qu'il  passât  au  zénith  de  ce  lieu.  A  la  cinquième  minute,  nous  avons  obtenu 
une  chaleur  solaire  de  5"  83,  tandis  que  le  pyrhéliomètre  de  M.  Pouillet,  ob- 
sené  simultanément,  nous  donnait  3°  87,  quantité  que  nous  avons  obtenue 
à  la  quatrième  minute.  Ce  chiffre  nous  donnerait  : 

''''  /"mît 


p  =:  I  /  5       =  0,650 

1,7633 

A  Versailles,  M.  Haeghens  a  observé,  le  i*'  mai,  ta  boule  faisant  fonction 
de  pyrhéliomètre.  11  a  trouvé  les  résultats  suivants  : 

A  8»»  50"»  matin, 

Difr. 

0^« ^^""^      0  0 

S«l«il,  1"  «MU 14,6       ^^ 

8       - 15.1        ?'? 

3  - «^«       J'î 

4  - 1».»       0  5 

8  - «M       l'I 

9  - tM        **•" 

De  la  première  à  la  deuxième  minute,  la  radiation  nous  a  donné  0,50. 
En  5  minutes,  nous  avons  eu  18,4  —  14,6  =  3,8,  ou,  par  minute,  0,76. 
Mais  il  y  avait  déjà  ici  l'efflet  de  l'accumulation.  Si  nous  prenons,  pour 
l'effet  de  la  radiation,  0,50,  avec  une  épaisseur  de  Tatmosplière  de  1,35, 
nous  avons  : 

;>  =  1/^^^=0,4314 
TOME    I.  ^^ 
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A  li»»  50'  il  a  obtenu  : 


Diir. 

1.2 
«,1 
8,3 

1,8 
0,0 

De  la  première  à  la  deuxième  minute^  nous  avons  l^^â  de  radiation.  En 
4  minutes,  8*",  ou,  par  minute  moyenne,  2,0.  L'épaisseur  de  l'atmosphère  était 
de  i,21;  nous  avons  : 


Ombre.     .      .     . 

.     .     iOoO 

Me9)  1  ninite.   . 

.     9t.8 

a      —     . 

.     .     23,9 

3      —     . 

.     26,2 

*      —     .     . 

.     28,0 

5      —     - 

.     28,0 

j{y-, 


*'^     =  0,7276 
1,7083 

Le  soleil  est  plus  ardent  et  cependant  l'observateur  signale  de  petits  cumulu» 
nombreux  disséminés,  tandis  que  dans  l'observation  du  matin  le  ciel  paraissait 
pur. 

Enfin,  à  6^  du  soir. 


Oabrt 

1709 

Stkil,  1  minaU.     .     . 

18,7 

2       —       .     . 

20,3 

3      —        .      . 

21,0 

4       —        .      . 

21.4 

5       —        .      . 

21,3 

0,8 
1,6 

0.7 
0,4 


Le  ciel  paraissait  très-pur,  cependant  on  peut  remarquer  les  variations  qui 
ont  lieu  d'une  minute  à  l'autre.  Nous  avons,  pour  la  première  minute  0,8,  et 
pour  4  minutes  3,5,  et  par  minute  moyenne  0,867;  avec  une  épaisseur  de 
^,37,  

,8346 


^         y^       1,7633  ' 


On  sait  qu'en  opérant  sur  des  jours  choisis,  M.  Pouillet  avait  observé  à 
Paris,  pour  la  valeur  de  p,  une  moyenne  de  0,7590;  ce  seraient  les  trois  quarts 
des  rayons  solaires  qui  parviendraient  à  la  terre.  En  nous  servant  de  ses 
instruments,  nous  avions  trouvé,  en  1842,  les  résultats  suivants  à  Orange 
(Vaucluse). 


1»42. 

d«B  Huantes. 

Epmicur. 

P 

27  juillet, 

■idi. 

.       .      0,80 

1,11 

0,4904 

28      — 

— 

.      .     0,90 

1,11 

0,6410 

29      — 

Iheues. 

.     0,05 

1,25 

0,8586 

30     — 

Bi4i. 

.      .      0,75 

1,12 

0,5442 

3t      — 

— 

.      .     0,90 

1,12 

0,6529 

6  août, 

— 

.      .     0,90 

1,14 

0,6769 

29     — 

— 

.     .      1,00 

1,23 

0,8780 

Moyenne.    .     .    .    o,6755 
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Ces  observations  nous  montraient  les  grandes  variations  que  subit  la  dia- 
phanéité  de  Tair,  puisque  la  radiation  à  la  surface  de  la  terre  peut  approcher 
quelquefois  des  9/1 0**  de  celle  de  la  limite  de  l'air.  En  considérant  que  la  valeur 
de  p  approche  et  dépasse  souvent  0,8,  nous  avons  été  engagé  à  choisir  ce  nom- 
bre pour  le  nombre  type  de  nos  calculs,  pour  y  comparer  les  différentes  obser- 
vations de  radiation  d'après  les  principes  que  nous  allons  exposer  dans  les 
articles  suivants. 

Nous  venons  de  nous  servir  de  la  sphère  creuse  comme  pyrhéliomètre,  et 
les  résultats  que  nous  avons  cités  peuvent  en  faire  apprécier  les  qualités.  On 
pourrait  aussi  l'employer  comme  actinomètre  en  le  perçant  par  le  côté  et  y 
introduisant  un  theptiomètre  à  minima. 

Effets  prolongés  de  la  radiation  sur  le  corps  opaque. 

La  boule  continuant  à  être  exposée  au  soleil,  la  température  s'élève  graduel- 
lement dans  un  certain  rapport  avec  la  température  extérieure.  Cet  accroisse- 
ment diminue  à  mesure  que  la  température  de  la  boule  s'élève,  ainsi  que 
nous  l'avons  vu  ci-dessus;  c'est-à-dire  que  la  chaleur  obscure  s'échappe 
avec  d'autant  plus  de  yitesse  qu'elle  est  plus  élevée,  et  il  arrive  un  moment 
où  cette  vitesse,  dans  ses  rapports  avec  la  température  extérieure,  enlève  à 
rinstrument  autant  de  chaleur  que  la  radiation  lui  en  communique.  Par 
exemple,  voici  ce  qui  s'est  passé  pendant  une  de  ces  expériences  faites  avec 
le  pyrhéliomètre  de  M.  Pouillet,  le  31  juillet,  à  midi  : 
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1  Diill. 


Tenp.  iu(ial«,si;8  .o 
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7 
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—  35,7 

—  27,0 
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1,3 

1,0 
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0,9 
0,9 
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0,9 
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0,6 
0,7 
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16 
17 
18 
19 
30 

21 
22 
23 
2i 
25 

36 

27 
28 
2» 
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35,9 
36,5 
37,2 
37,8 
38,5 

39,2 
39,9 
i0,2 
40,8 
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43,8 


Radiai. 

«Il 
1  min. 
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0,6 
0,7 
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Radiât. 
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1  mio. 
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0,7 
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44,8 
45,0 
45,3 
45,7 

46,1 
46,4 
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46,9 
47,0 

47,6 
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53 
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—  49,7 

—  49,8 
~  49,9 
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—  60,4 
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—  50,4 


0.2 
0,2 
0,3 
0,4 

0,1 

0,1 
0,2 
0,2 
0,1 

0,0 
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La  température  du  disque  est  arrivée  en  54  minutes  à  son  inaximuin.  L'aug- 
meïitation  moyenne  de  chaleur  a  été  par  minute  de  0,520.  L'air  contenu 
dans  une  boule  retient  bien  moins  la  chaleur  que  l'eau  de  l'appareil  de 
M.  Pouillet;  c'est  ce  que  va  nous  montrer  une  expérience  faite  avec  nos  in- 
struments 
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Le  31  janvier  1853,  de  11*»  18°»  à  12*»  13™,  la  température  extérieure 
de  Tair  étant  à  14^  8,  la  boule  reste  exposée  à  l'action  solaire,  l'épaisseur 
moyenne  de  l'atmosphère  était  de  1,99.  Après  une  minute^  le  thermomètre 
de  la  boule  était  monté  de  0,70,  ce  qui  nous  donne,  pour  la  valeur  depzz  0,593. 
Voici  le  détail  de  cette  observation  : 


U»»18"  T.  mil. 
11  33 
11  28 

,  14«8 
18,9 
i«,0 

min. 

5 

10 

11  33 
11  38 
11  43 

23,6 
23,7 
24,0 

15 

20 
25 

11  48 
11  58 
IS  3 

25,0 
25,2 
25,2 

30 
40 

45 

10,2 
10,4 

10,4 

La  température  de  la  boule  est  arrivée  à  son  état  stationnaire  en  40  minu* 
tes;  Taugmentation  moyenne  pai*  minute  a  été  de  0,26. 

Notre  instrument  accumule  moins  de  chaleur  que  l'eau ,  il  en  accumule 
moins  que  le  sable  siliceux,  la  limaille  de  fer,  etc.,  qui  nous  ont  aussi  servi 
à  l'expérience. 

Ces  exemples  suffiront  pour  faire  pressentir  les  qualités  de  notre  instru- 
ment ,  mais  non  pour  en  établir  la  théorie  qui ,  ainsi  que  nous  l'avons  dit, 
doit  être  Tobjet  des  recherches  exactes  que  nous  devons  recommander  aux 
physiciens. 

Comparaison  de  radiations  obset^ées  en  différents  temps  et  différents  lieux. 

Pour  pouvoir  comparer  deux  observations  de  radiation  solaire,  il  faut  les 
réduire  à  une  même  épaisseur  de  l'atmosphère,  et  en  déduire  la  portion  de 
chaleur  solaire  qui  arrive  au  lieu  de  l'observation,  et  cette  portion  indiquée 
par  la  valeur  dep  dans  la  formule  de  Bouguer,  montre  l'état  relatif  de  la  dia- 
phanéité  du  ciel  dans  les  deux  stations,  ou  les  deux  époques  comparées. 

Mais  ce  n'est  pas  seulement  la  quantité  de  chalein*  solaire  reçue  à  chaque 
instant  que  nous  voulons  déterminer,  c'est  surtout  celle  qui  peut  s'accumider 
dans  le  corps  opaque;  or,  dans  ce  cas,  la  formule  de  Bouguer  doit  être  affectée 
d'un  coefficient  D,  qui  indique  sa  faculté  d'accumulation.  C'est  un  terme  va- 
riable, non-seulement  d'un  corps  à  l'autre,  selon  sa  chaleur  spécifique;  mais 
aussi  selon  la  tempéraiiu'e  de  l'air  et  son  humidité,  etc. 

Ainsi,  dans  notre  observation  du  31  janvier  1853,  nous  avons  obtenu  pour 
la  valeur  de  ^  =  0,593;  et  nous  avions  /  =  1,7638  X  0,593*'^,  ce  qui 
nous  donnait  /  z=,  0,70.  Mais  après  40  minutes,  la  boule  était  restée 
stationnaire  avec  une  différence  de  10",4  avec  l'ombre;  Détait  donc  égal 
.   10,4 
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Dan«  rexpérieiioe  faite  avec  le  pyrbéliomètre  y  la  radiaUou  en  uue  mi- 
nute avait  été  de  0,9,  avec  une  épaisseur  de  l'atmosphère  de  1,12,  ce  qui 
nous  donnait  pour  ;>*•",  la  valeur  de  0,5102,  et  pour  p,  celle  de  0,548.  Or, 
en  55  minutes,  l'accumulation  du  calorique  avait  été  de  28o6,  ainsi  D  était 

28,6 
égal  à-^  =  31,77. 
®  0,90 

Ces  deux  résultats  obtenus,  Tun  avec  une  boule  pleine  d'air,  et  l'autre  avec 
un  disque  plein  d'eau,  montrent  les  différences  que  l'on  peut  attendre  de  la 
nature  des  corps  exposés  au  soleil,  quant  à  l'accumulation  de  chaleur  dont  ils 
sont  susceptibles. 

Maintenant  si  nous  supposons  la  valeur  de  p  constante  et  égale  à  0,8,  et  que 
les  instninlents  employés  soient  de  même  forme,  de  même  matière,  de  même 
poids,  ayant  la  même  chaleur  spécifique;  il  est  évident  que  le  terme  D  nous 
montrera  seulement  la  chaleiu*  accumulée  sur  ce  corps,  en  raison  des  obstacles 
divers  que  lui  ont  opposé  et  la  nébulosité  de  l'air  et  la  température  de  l'atmos- 
phère, et  son  humidité  et  les  vents.  Le  terme  D,  le  résumé  de  tous  ces  obsta- 
cles, sera  donc  le  véritable  critérium  des  effets  de  la  radiation  solaire,  dans 
deux  lieux  et  dans  le  même  lieu  à  deux  instants  donnés,  et  nous  aurons  la  va- 
leur de  D  au  moyen  de  cette  formule  :  appelant  T  la  chaleur  solaire  accu- 
mulée sur  le  corps,  c'est-^trdire  la  différence  entre  sa  température  et  celle  de 

T 

l'ombre    D  =   j—    «  désignera  l'épaisseur  de  l'atmosphère. 

1,7633  -j-  0,8 

Si,  d'après  cela,  nous  voulions  comparer  les  radiations  solaires,  à  Ver- 
sailles, pendant  le  mois  d'août  1852,  à  3  heures  du  soir;  Orange,  à  2  heures 
et  demie,  et  le  grand  Saint-Bernard,  à  2  heures,  pendant  le  mois  d'août 
1852,  nous  aiuions  les  résultats  suivants  : 

Versailles,  Radiation  moyenne  ....     7°08 
Épaisseur  moyenne  de  l'air  des  jours  observés.  .     1,61  p''**  =  0,697 

7*08 


1,7633   X  0,697 


=  5,756 


Orange.   Radiation  moyenne  .  .      .  .     9*20 
Épaisseur  moyenne  de  l'air  des  jours  observés .     1 ,42  p  *'*'  =:  0,729 

9°20 

D  = =  7,132 

1,7633  X  0,729  ' 

Saint-Bernard.  Radiation  moyenne.  .  17^30 
Épaisseur  moyenne  de  l'air  des  jours  observés.  .     1 ,36  p*'^  =,  0,738 

17*'3 

D  =  =  13,267 

1,7633  X  0,738  ' 

Ainsi  la  moyenne  de  k  radiation  des  jours  où  le  soleil  a  échauffe  la  boule. 
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a  été  (l'une  intensité  qui^pour  ces  trois  lieux,  peut  se  représenter  par  les  nom- 
bres 5,756;  7,432;  i  3,267. 

Cette  grande  quantité  de  chaleur  solaire  du  grand  Saint-Bemard  n'a  rien 
qui  doive  étonner,  si  l'on  pense  que  cette  station  est  élevée  de  2  491"*  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer,  que  la  moyenne  de  la  pression  barométrique 
y  est  de  563"^  77  ;  et  qu'ainsi  l'épaisseur  de  l'atmosphère  au  zénith  étant  4, 
le  baromètre  au  niveau  de  la  mer  762,34,  la  couche  d'air  qui  surmonte  le 
grand  Saint-Bernard  n'a  que  0,7395  de  celle  qui  pèse  sur  la  mer. 

11  est  facile  de  concevoir  aussi  que  les  rayons  solaires  éprouvent  bien  moins 
d'obstacles  dans  un  air  moins  dense,  plus  froid,  et  par  conséquent  moins 
chargé  de  vapeurs  aqueuses;  car  la  tension  des  vapeurs  dissoutes  décroît  plus 
rapidement  que  le  poids  de  l'air;  ainsi  à  Marseille,  pour  i4''i  de  température 
moyenne,  la  tension  de  saturation  est  de  14"^  99;  et  au  SaintrBemard,  par 
une  température  moyenne  de — 2,66,  cette  tension  n'est  plus  que  de  3™"  75  ; 
c'estrà-dire  que,  pour  un  poids  atmosphérique  des  3/4  de  celui  de  Marseille, 
la  tension  de  la  vapeur  n'y  est  plus  que  d'un  tiers  (0,34). 

Effiit  total  de  la  radiation  sur  le  sol. 

Pour  apprécier  l'eSét  de  la  radiation  dans  un  lieu  donné,  il  faut  additionner 
les  observations  faites  à  toutes  les  heures  de  la  journée  où  le  soleil  éclaire,  et 
le  diviser  par  le  nombre  total  des  journées  éclairées  et  non  éclairées.  C'est  le 
résultat  réellement  climatologique  et  agricole  que  nous  cherchons. 

On  trouve  plusieurs  obstacles  dans  l'emploi  de  cette  méthode  :  4°  les  obser- 
vations ne  sont  pas  toutes  horaires;  2''  surtout,  elles  ne  comprennent  pas,  le 
plus  souvent,  les  premières  et  les  dernières  heures  de  la  journée;  3*  la  moyenne 
des  épaisseurs  de  l'air  observées  ne  représente  pas  la  moyeime  épaisseur  de  la 
journée,  du  lever  au  coucher  du  soleil. 

Voyons  comment  nous  devons  opérer  pour  obtenir  au  moins  une  approxi- 
mation. Prenons,  par  exemple,  le  mois  d'août  4852,  que  nous  avons  déjà  cité. 

Les  observations  ont  été  faites  à  Versailles,  à  6  heures  du  matin,  9  heures, 
midi,  3  heures  et  6  heures  du  soir. 

Ueorcf .  ÉpaJMciir  moycuM. 

6  5,44 

9  4,60 

42  4,24 

3  4,64 

6  5,20 


1  de  la  radUtioo  do  «ois. 

Oa  par  jour  ney* 

26°2 

0,84 

464,8 

5,22 

459,4 

5,44 

455,7 

5,02 

60,Q 

4,94 

563,4 

48,46 

Moyenne. 

.       3,63 

44,79 
Épaisseur  moyenne.     2,95    p*=  0,518. 

D'après  notre  formule,  D=4,0. 

Mais  l'épaisseur  moyenne  du  jour  est  un  peu  différente  de  celle  qui  nous  est 
donnée  par  les  heures  des  observations.  Nous  avons,  pour  le  45  du  mois  : 
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llcor««. 

RratMr  4d  ioImI. 

t,d««.r 

12 

59M9' 

1,16 

i 

52  54 

1,27 

2 

47  13 

1,36 

3 

39  14 

1,58 

4 

30     2 

1,99 

S 

20  16 

2,81 

6 

10  29 

4,80 

il9 


14,97 

Épaisseur  moyenne.     .     .      2,14    p*  =0,621 

D  =  4,35. 

La  radiation  supposée  durer  tout  le  jour,  a  donné,  à  Versailles,  4^35,  et  le 
jour  étant  de  14*  30",  le  15  août,  nous  donne  63**  07,  somme  des  tempéra- 
tures de  la  boule  prises  heure  par  heure  dans  le  jour  jnoyen  du  mois. 

Voyons  quels  seront  les  résultats  pour  Orange.  Ici,  nous  n'avons  que  deux 
observations,  celle  de  8  heures  du  matin  et  celle  de  deux  heures  et  demie  du 
soir.  L'état  moyen  du  ciel  devient  plus  douteux. 


tfÙMHmt, 

Nous  avons,  à  8^     épaisseur  moyenne    1 ,93 
~  à  2 1/2  —  1,39 


TobI  J«  It  nation 
àm  meia. 


155,5 
239,4 


Pirjon 

5,01 
7,72 


3,32  12,73 

Épaisseur  moyenne  1,66      Radiation  moyen.  6,36 


;>'=  0,690 


D  =  5,2. 


Mais  l'épaisseur  moyenne  du  jour  est  la  suivante  : 


BMnt. 

H««(rar4ofloltil. 

12 

59*49' 

1,16 

1 

57  13 

1,20 

2 

50  27 

1,30 

3 

41  20 

1,51 

4 

31     5 

1,93 

5 

20  23 

2,78 

6 

9  40 

5,05 

14,93 
Épaisseur  moyenne  2,13       p*=:  0,622. 

La  radiation,  supposée  durer  tout  le  jour,  à  Orange,  le  15  août,  est  donc 
-  '  '         =  5«  73,  et  le  jour  étant  de  13*  50-,  nous  donne  79«  25  pour 


0,690 

la  somme  des  températures  de  la  boule,  prises  heure  par  heure  dans  le  jour 
moyen  du  mois. 


I2I^ 


Bt'ixnui 


Eiaminruifi  enfin  tx  qm  ift>t  passer  va  iÂîBt-Beniani.  Nuu»  aT«>iis  id  su  ob- 
Mmratioiis  :  8  heure»,  10  heures,  midi,  S  heures,  4  heoreset  6  heures  du  soir. 
\ous  mmmeb  dooc  bieo  |Ju^  sûrs  de  1  etai  moTen  du  ciel. 


8 
10 
12 

2 
4 
6 


MoTemie. 


^  r>«:  Ja  Mi» 

2,05  86,6 

1,37  174,4 

«,22  275,0 

1,36  259,6 

2,04  186,4 

5,79  46,6 

13^83 
%30    p'x:  0,598 


2.79 
5,63 
8,87 
8,38 
6,01 
1,50 

33,18 
5,53 


Mais  réprâMur  moyeniie  du  jour,  par  46*  de  latitude,  est  la  suivante,  le 
15  août. 


12.     .     . 

.     .     57'5r 

1,19 

1.     .     . 

.     .     55  33 

1,22 

2.     .     . 

.     .     4013 

1,32 

3.     .     . 

.     .     40  33 

1,54 

4.     .     . 

.     .     30  41 

1,95 

5.     .     . 

.     .     20  22 

2,79 

6.     .     . 

9  59 

4,98 

14,99 
2,19 />*  z=  0,613 

La  radiation  supposée  durer  tout  le  jour  au  grand  Saint  -  Bernard,  le 


15  août,  nous  donne 


5,53  X  0,613 
0,598 


=:  5*  67;  et  le  jour  étant  de  14  heures. 


nous  donne  79",38  pour  la  somme  des  températures  de  la  boule  prises  heure  par 
heure  dans  le  jour  moyen  du  mois.  (Test  une  température  aussi  élevée  que 
celle  d'Orange, quoique  l'onn'ait  eu  à  2  heuresque  15  jours  de  soleil  au  Saint- 
Bernard  et  27  à  Orange,  et  plus  élevée  que  celle  de  Versailles,  qui  en  a  eu  22. 
Ainsi,  pour  déterminer  approximativement  la  radiation  moyenne  d'un  jour 
ou  d'un  mois,  il  faut  :  1"*  connaître  la  radiation  observée  au  plus  grand  nombre 
possible  d'heures  de  la  journée;  2*»  diviser  la  somme  de  ces  radiations  par  le 
nombre  d'observations  pour  avoir  la  radiation  moyenne;  3*"  connaître  l'épais- 
seur interposée  entre  le  soleil  et  l'instrument  à  chacune  de  ces  observations  et 
en.  prendre  la  moyenne;  4°  élever  0,8  à  la  puissance  indiquée  par  cette  épais- 
Heur  moyenne  p"  (ce  qui  devient  très-facile  au  moyen  d'une  table  préparée 
d'avance);  déterminer  Fépaisseiff  moyenne  de  Fartmosphère  prise  d'heure» en 
heure  peoydant  toule  la  journée  ;  5"*  élever  0,8  à  la  puissance  indiquée  par  cette 
éfiaimeur  à  p*;  6*  faire  la  proportion  :  p*  est  à  la  radiation  moyenne  observée 
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comme  p^  est  à  la  radiation  réelle  approchée,  p*,  e«t  donc  le  nombre  qui,  mul- 
tiplié par  le  rayonnement  du  soleil  à  la  limite  de  Tatmosphëre,  indique  le 
rayonnement  moyen  d'une  journée  complètement  claire,  dénombre  varie  se- 
lon la  latitude  et  selon  les  mois.  Âinsi^  nous  avons  trouvé,  pour  le  15  de 
chacun  des  mois  suivants  : 


MOIS. 


Décembre. 
Janvier.  . 
Février.    . 

Mars  .  .  . 
Avril  .  .  . 
Mai.  .  .  . 

Juin.  .  . 
Juillet .  . 
Août.  .  . 

Septembre 
Octobre  . 
Novembre 


VER9A 

ILLES. 

ORA 

NGE. 

H'  S.-BBRlfARD. 

Epaistent 
mofcaM. 

Epaisseur 

Eptisseur 

>" 

4,95 
4,52 
3,91 

0,331 
0,364 
0,415 

4,10 
3,85 
3,35 

0,399 
0,423 
0,473 

4,42 
4,11 
3,43 

0,372 
0,399 
0,405 

3,21 
2,54 
2,38 

0,489 
0,492 
0,587 

2,97 
2,40 
2,36 

0,515 
0,585 
0,590 

3,05 
2,43 
2,36 

0î50« 
0,S81 
O.Î590 

2,21 
2,47 
2,61 

0,611 
0,577 
0,559 

2,21 

2,28 
2,58 

0,6H 
0,601 
0,562 

•  2,61 

D 
» 

0,559 

2,84 
3,32 
4,29 

0,530 
0,476 
0,379 

2,70 
3,03 
3,50 

0,547 
0,509 
0,470 

3,14 
3,75 

0,^42 
0,497 
0,439 

39,25 
3,27 

Voici  maintenant  le  résumé  des  observations,  dont  on  trouvera  les  détails 
dans  les  tableaux  annexés  au  mémoire. 


TOMB   I 


IG 
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BULLETIN   DES   SÉANCES. 


MOIS. 

Boyena*. 

•rMice(4). 
mv/nmt. 

««•Beraard. 

185S 

Avril  ..... 

Mai 

Juin    .    .    . 

Juillet.    .... 

Août 

Septembre    .    .    . 

Octobre   .... 
Novembre     .    .    . 

1858 
Janvier    .... 
Février   .... 
Mars 

Titol.    .     .     . 

Avril  ..... 
Mai 

5;»T 
*,fl* 

3,95 

e,09 

3,S0 
«,9« 

9,1* 

1,77 
1,08 

l.tl 

8,*» 
8,»t 

*;*6 

5,7* 
5,90 

7,11 
5,87 
«,81 

*,08 
8,80 
8,98 

8,*« 
7,88 
3,86 

» 
» 

ifoi 

8,36 

9,88 
7,88 
6,70 

6,51 
6,51 
5,18 

39,8S 
8,38 

58,64 
*^9 

9 

8,65 
♦  ,33 

♦,»* 
8,43 

♦  ,17 
8,31 

Le  tableau  suivant  montre  quelles  ont  été  les  radiations  maxima  dans 
chacun  de  ces  lieux^  en  réduisant  ces  radiations  à  ce  qu'elles  seraient  si  le  soleil 
était  supposé  au  zénith  au  moment  de  l'observation.  C'est  le -plus  souvent  le 
matin  et  le  soir  que  Ton  trouve  ces  maxima^  et  au  Saint-Bernard  ils  sont  si  éle- 
vés^ que  l'on  voit  quelquefois  que  la  boule  pourrait  acquérir  une  chaleur  qui 
approche  de  celle  de  l'eau  bouillante. 


•■y 

I 

,65 


(I)  Nous  donnons  ici  lei  résuluts  oblenos  k  OrtDQe  pendant  FanHée  1851  ei  tea  trois  premiert 
mois  de  \  852  : 


Ua^atio%  Moy^mia  du  moia  à  Oran^, 


1851 


Janvier...  4,05 

Février...  2,28 

Mars . . .  ; .  5,89 

Avril 4,86 

Mai 3,74 

Juin 4,46 


JuiUet. . . . 

Août 

Septembre. 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre  • 


Moyenne..    3,86 


4,H 
4,93 
4,99 
4«4I 
2,67 
2,68 


1852 


Janvier . 
Février. 
Mars... 


2,64 
3,34 
4,61 


k 


10  MAI  1853. 


lîd 


■ 

B^SSSI 

▼erMill 

es. 

Orange. 

Saint- Bernard.  Il 

MO». 

BêikÛou 

BaJmUm 

obUn««. 

Hntm. 

Téàfàu. 

obiMM. 

Henra. 

téèmk: 

obiMMO. 

H««r«t. 

rédaite. 

1869 

Ami.  .  . 

uîs 

9  ■. 

i9;6 

1354 

8  m. 

19Î9 

Il 

» 

» 

Mai  .  .  . 

18,4 

e  1. 

30,3 

12,8 

8 

19,3 

» 

J» 

» 

Juin  .  .  . 

13,4 

3 

18,2 

14,5 

8 

31,0 

» 

» 

» 

Juillet .  . 

10,3 

e  V. 

31,3 

15,8 

8 

33,7 

» 

» 

» 

Août.  .  . 

18,3 

13 

38,8 

34,8 

3  301. 

83,0 

14^5 

6  1. 

45^9 

Septemb. 

18,1 

9 

8T,5 

17,6 

8  n. 

39,0 

80,7 

51,5 

Octobre  . 

13,1 

9 

35,6 

11,3 

8 

36,8 

89,3 

86,0 

Novemb.. 

8,5 

9 

33,3 

15,0 

3301. 

87,5 

S9»S 

86,3 

Déoembr. 

7,3 

9 

35,0 

10,0 

8  30b 

M,i 

37,3 

60,4 

1853 

Janvier  . 

«,4 

9 

38,5 

»,* 

8  30 

33,4 

«♦^•ï 

50,1 

Février   . 

12,7 

13 

19,6 

13,6 

3  301. 

««,•» 

37,3 

63,1 

Mars.  .  . 

18,1 

13 

35,4 

13,3 

3  30 

18,9 

16,5 

34,3 

Ttt 

•1  .  .  . 

386,9 

« 

» 

laMm  Biyeni. 

33,9 

I 

» 

» 

Mais  à  côté  de  ces  résultats  réduits^  nous  plaçons  ici  le  tableau  des  maxima 
observés,  sans  tenir  compte  de  Tépaisseur  de  Tatmosphère.  On  conçoit  qu'alors 
ils  se  trouvent  au  milieu  de  la  journée. 


MAXIMA     ABSOLUS. 


MOIS. 


▼eraaillea. 


1853 

Avril .  .  . 
Mai.  ... 
JoiD.  .  •  .  . 

Jaillet  .  . 
Août ... 
Septembre 

Octobre.  .  , 
Novembre 
Décembre. 
1853 
Janvier.  • 
Février .  . 
Mars  .  .  . 


i6;o 

17,0 
13,4 

18,3 
19,6 

13,1 

10,8 

5,5 

U,l 
18,1 


13  ■. 
3  I. 
3 

13  ■. 

12 

18 

9 
18 
13 

13 
18 
18 


Orange. 


i3;8 

18,1 
14,5 

16,8 
34,8 
13,6 

1«,T 
15,0 
10,0 

7,6 
13,0 
18,9 


8  30 

S  30 
8b  3  301 

8 

3  80 
S  80 

8  30 

S  30 
3  30 

3  80 
3  30 
S  80 


fil-Bernard. 


87;3 
33,8 

36,9 
37,3 
37,8 

35,4 
38,1 

30,4 


13  ■. 
13 

13 
8  I. 
3 

3 

18  ■. 
13 


sa 
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BULUBTIM  PB8  «UnCES. 


▼ersallles. 


HrarM 


Épalt- 


P' 


Total 
4m 


àmm^h. 


l'on 
jtw. 


Orange. 


li«irt*. 


Éptif- 


Toul 


lJi»râ. 


Voyno 
tfm 


Salnl 


Hevres 


6 

8,00 

0,138 

59,8 

1,98 

0 

1,70 

0,684 

886,1 

7,54 

m. 

1,89 

0,750 

889,0 

7,68 

8 

1,73 

0,680 

199,0 

6,63 

6 

8,60 

0,146 

56,8 

1,87 

ToUtti 

N .  .  .  8,898              85,651 

UoyanQei,  .  0,478                6,13 

p«w=,>^4„ 

lidiU. 

5,13X0,498 

-•îl^l 

my.  ™ 

0,47 

8 

80 


AVRIL    t^M» 

8,0710,6301149,8 
I,48l0,719|i69t0 


4,99 
5,33 


Totaai l,nit  10,33 

MoyeoDei»  .  .  0,674  5,16 

MJtVM  é»  Mil  8,40 


8WiM.«fj. 


p^'^  =  0,585 
5,16  X  0,585 


0,674 
MAI. 


=s4;46 


6 
9 

8 
6 

8,80 
t,47 
1,16 
1,47 
3,80 

0,488 

0,781 
0,778 
0,781 
0,488 

188,0 
888,5 
801,8 

8,35 
6,06 
7,18 
6,49 
9.16 

Totiai 
Moyci 

>..  .  .  3,070              84,84 
•m.  .  0,614                4,85 

p»"=  0,587                1 

hàà. 

■•y.— 

,85  X 
0,6t 

[),587 
4 

=  4;64| 

1,76|0,675|189,9|    6,10 
\M    7, 


80|   1,39|0,734|886 


68 


ToIftQI.  .  . 

MoyeaiMt. 


1,409 
0,TOS 


13,79 
6,88 


■r  atyint  H  Mb  8,86 
P*'"=  0,590 

"«"•■•J-         0,70^         — 


jcm. 


6 

8,83 

0,187 

65,9 

8,80 

9 

1,88 

0,785 

88,6 

2,95 

Bt«. 

M8 

0,778 

188,7 

4,4i 

3 

1,38 

0,785 

186,6 

4,55 

« 

3,80 

0,490 

44,8     1,49 

Tutitti.,  .  .  9,iS5  |5,ei 

yoy^nnet.  •  0,645  3,12 

ifiimir  MywM  il  Mh  8,81 

p'*^  =10,611 

8,18  X  0,611 


liêlLMy. 


0,645 


=  8;95 


8       I   t,97|0,6i8|l55,5 
8  80|   1,41|0, 


,7301839,4 


5,17 
7,98 


T«»Utti 1,973  18,15 

Moyenaet.  .  •  0,686  6,58 

tfMMir  MyMM  il  Mk  8,21 

p^'^ss  0,611 


8i«ii.  My. 


6,58  X  0,611 

0,686 

JUILLET. 


::s  5;86 


6 

0.468 

180,8 

3,90 

8 

0,130 

859,0 

8,85 

mé. 

0,180 

868,8 

8,46 

8 

0,180 

271,0 

8,16 

6 

0,465 

183,8 

8.98 

TaliMi 

t..  .  .  8,168              S3,t5| 

llo^[«MM.  .  8,884                 8,88 

p*-*'=:  0,511 

fti&l 

«T.^ 

«8X1 
8.6» 

K577 

=«:o9| 

a 

8  38 


1,87|0,785|259 


Ml 


•.51 

•,86 


Tolui.  • , 


1,424  16,87 

8,118  «,48 

6i  Mil  8,88 

'  0.601 


^^j.  8,43  X  8.801 


p' 


Tebl    llloTCB». 

^«    I    4*» 


P89  d*obs. 


Pas  d*ob8. 


Pas  dVbs. 


Pa8d'ob8. 


10  MAI  1S53. 


12ti 


6 

5,09 

0,3St 

20,2 

0,84 

9 

1,60 

0,700 

161,8 

5,28 

M 

1,25 

0,757 

159,4 

5,14 

3 

1,61 

0,698 

156,7 

5,05 

6 

4,81 

0,34S 

60,0 

1,98 

TolMi..  .  .  2,818  18,18  Tolaui, 

Hoyennet.  .  0^563  3,63 

ipnmir  myciM  di  Mil  2,61 

p'»«*=  0,559 

8,63  X  0,559 


BafiH.My. 


6 
9 

3 
6 

ToUas. .  . 
Uoyennct . 


0,563 


>8;60 


80 


AOUT    !»••. 


1,97  0,6481155,5 
1,41|0,780|239,4 


5,02 

7,72 


.   1,878  12,74 

Moyenoei.  .  .  0,686  6,87 

tfûatnt  myciu  h  mh  2,58 
P*'**  =  0,567 
6,87X0,567   _ 
^^     ^  0,686  —  »»" 

SEPTEMBRE. 


2,05 

0,633 

86,6 

2,79 

1,87 

0,736 

174,4 

5,63 

1,22 

0,761 

275,0 

8,87 

1,36 

0,738 

259,6 

8,37 

2,04 

0,635 

186,4 

6,01 

5,79 

0,275 

46,6 

1,50 

8 
10 

2 

4 

6 

Tolaui. .  .  .  8,778     '  88,17 

Moyenoet.  .  0,629  5,58 

Éptimir  Mycm  di  Mil  2,61 
p>.«*  s  0,559 
^^.  ,«    ft.58X  0,559 


0,629 


6,28 

0,246 

«1,4 

1,25 

1,87 

0,659 

119,2 

7,01 

1,38 

0,735 

106,2 

6,25 

1,86 

0,661 

78,1 

4,60 

7,70 

0,179 

5,3 

0,31 

.  2,480  19,42 

.  0,496  8,88 

BtyiiBt  di  mb  2,72 
'•''=0,545 


B^BmI*  BVJa 


8,88  X  0,545 
0,496 


=  4;26 


80 


2,58|0,569|288,5 
1,67|0,689|281> 


7,95 
7,71 


ToUox...  .  .   1,258  15,66 

MoyeDDtt.  .  .  0,629  7,83 

tpaiacir  ■•7*im  di  Mb  2,70 
p^*'^=z  0,547 
7,88  X  0,547 
0,629 


Riiiil.My. 


=  6;8i 


10 

Midi. 

2 
4 


1.56 

1,86 
1,56 
2,50 


0,106 
0,788 
0,706 

0,572 


232,6 

890,1 
305,3 
280,8 


11,09 

13,00 

10,18 

7,69 


Totaux..  .  .  2,722  41,96 

MoyeBoet.  .  0,680  10,49 

tpdMir  MyfiM  6i  Mb  2,74 
pî,74  -_  ^^5^g 


0,680 


OCTOBRE. 


9 

8idi. 
3 


2,80 
1,86 
8,67 


0,535 
0,661 
0,551 


132,9 

148,3 

89,7 


4,29 
4,62 
2,70 


Totaux..  .  .   1,747  11,61 

Uoyennet.  •  0,582  8,87 

iftàmu  MyMM  di  Mil  8,82 
p*«**=:  0,476 
8,87  X  0,476 
0,582 


■=3;r4 


80| 


8,84|0,424|  98,5 


2,20;0,612|l70,7 


8,02 
5,51 


Totaux 1,036  8,53 

MoyeoDM.  .   .  0,518  4986 

ÉpiiMir  MyciH  di  Mit  8,03 

p*'«»=  0,509 


ladiM.My. 


4,26  X  0,509 
0,518 

NOVEMBRE. 


4;i8 


8 

10 
lidi. 

2 
4 


3,96 
2,05 
1,71 
2,09 
4,18 


0,415 

0,682 
0,683 
0,627 
0,394 


201,9 
836,1 
450,6 
441,1 
255,7 


6,51 
10,84 
14,58 
14,23 

8,25 


Totaux..  .  .  2,751  54,36 

MoywiM.  .  0.550  10,87 

ffiiMir  Mytnt  6i  Mil  8,14 

p*»**  «  0,497 

10,87X0,497  _ 

0,550        ~ 


8idial.M7. 


-=^9;82 


0,8781  84,0|  1,86 
0,568  96,7  8,22 
0,875|   84,5|    1,15 


9      4,38 
BdL     2,54 
3      4,39 

Totaux..  .  ,  1,818  8,17 

Moyesnet.  .  0,439  2,05 

-     tfûunr  MycMt  et  màt  439 
p^'^'ss  0,379 
2,05X0,379 
■^-         0,488         -*♦" 


8  80    5,04[0,886|  50,41    1,68 
Ml   3,43 


2  80|  8,0010,5121 108 


Totaux...  .  .  0,838  5,11 

Miiyenoes.  .  .  0,419  2,05 

ifiiiicw  Mytiio  du  Mb  8,50 

/.«>;.      0      4^^ 

8,05X0.470 

0,419  ■»•• 


lidial.B^. 


2,66 
6,05 


0,618 
0,552 
0,259 


818,8 

289,9 
160,1 


10,46 
0,66 
5,34 


ndi.i 
2 

4  I 

Totaux..  .  .  1,424  85,46 

Moyoonet.  .  0,475  8,49 

ifémM  MyiiM  di  Mb  8,75 


lidiil,M7 


p*''*  s  0,489 
8,49  X  0,489 


0,475 


:7;82 


iS6 


BULLETIN  DBS  SÉANCES. 


DBGBMBRB    1999. 


8  I   5,7610,8771   18,8|    0,48 

iifi.     8,07  0,504     58,8     1,68 

3  I   5,98|0,863|  83,5|    1,08 

Tiiliai. .  .  .   1,044  8,19 

Ko^enocfl.  .  0,848  1,06 

iftmnr  BiyMM  II  Mb  4985 

p*»'=  0,881 

1,06X0,881 

■^-      ô;i4i      -"*»^' 


8  80    6,15  0,854    74,8 
8  80    8,78  0,436  135,8 

8,41 

4,38 

ToUai 0,690 

HoycBiict.  •  .  0,345 

p*«*®  =  0,899 
IxJLL^x.    M*  X  0,399 

6,79 
8,39 

10 

"^■•^           0,845          - 

8  I   8,5J|0,457|855,5|    8,83 

Le  «deO  ne  fnppe  plat  rhMpice  qu'à 
midi  en  novembre  et  à  3  beurei  en  dé- 
cembre. 

ifûam  wjeiM  4i  wb  4,48 
p*.M  =  0,378 
8,88  X  0,378 


KalhLMy. 


0,457 


=  6170 


8 

S 

9,04  0,886 
8,75  0,548 
5,08  0,387 

85,8 
69,7 

0,83 
8,85 

0,89 

Totaui 
Moyen 

Raiiat. 

c.  .  .   1,195 
DCi.  .  0,398 

liiieir  ■lyciM  4i  Mb  4 
p*'^»=  0.364 
1,88X0,864 

3,97 
1,32 

*  1*91 

■•'•         0,8C 

^8 

—  1,S1 

lAMTIBE    t9«S. 

8  801   5,84|0,803|  68,41    8,81 
8  80|  8,3l|0,477|  78,3|    8,33 


ToUuf 0,780  4,54 

Moyeonti.  .  •  0,390  8,87 

fftiwv  MyiiM  éi  Mb  8,85 
p**'»=  0,488 
8,87  X  0^83 


Baiial.My. 


0,390 


FBVEIBE. 


=  8;46 


8  I  8,1710,498|848,9|   8,03 

f^ttNir  MyeiM  4i  atn  4,11 
p*'"  =  0,399 

...  8,03X0.399 

Mal  My. ^j^ «  6;5 1 


9 

lili. 
3 
ThIéoi.  • 
Moyennes 


8,38 
8,11 
3,31 


0,476 
0,684 
0,477 


57,8 

158,3 

48,8 


8,04 
5,65 
1,74 


1,577  8,43 

0,586  8,14 

ÉpibMir  MyMU  éa  Mb  8,91 

pMl--  Q^4|4 

8,14  X  0,415       ^..^ 
8i4»rt,My.         ^^^^^        =8Î48 


8  801  8,55|0,453|1 18,81    4, 
8  30|  8,48!o,575|333,9|ll, 


4,01 
83 


Totau 1,088  15,94 

Moyennes.  .  •  0,514  7,97 

Mymii  éi  Mb  3,35 


p"-=s  0,478 

7,87  X  0,478 

0,514 


«7;88 


1,95 
8,89 
5,04 


0,646 
0,586 
0,886 


837,8 
838,0 
135,5 


8,47 
8,50 
4,84 


lidi. 

8 
4 

Totem.,  .  .  1,558  81,81 

Moyenoee.   .  0,519  7,87 

f^bicir  Mjcuc  éi  Mb  8,43 

p*'**  B  0,465 

7,87X0,465 

0,519 


SiikLMy. 


::6;51 


8 
8 


8,88 

1,59 
8,89 


0,5881 115,71  8,73 
0,701  171,0l  5,58 
0,599|114,6|    8,70 


Tolani..  .  .  t,889  ia,95 

Moyennes .  .  0,683  4,38 

tfÊkmt  Myitie  H  Mb  3,81 

p*'^  sr  0,489 

4,38  X  0,489 

0,638 


■•?• 


•  =  8Î84 


8       1  8,88  0,588    87,8 
8  30.  1,88  0,666  160,5 

8,8t 
5,18 

ToCiox 1,854                7,89 

Moyennei.  .  .  0,687                8,89 

i^bMir  Myeiit  éi  Mb  8,97 

F*"-  0.515 

8.faf  ty.  V^  ^^^-^'^  -  tÎ86 

10 

ffili 

8 

4 

Totavx. . 
Moyennes 


1,78 
1,53 
1,76 
8,06 


0,678 
0,718 
0,674 
0,507 


185,5 
841,2 
815,1 
164,3 


5,99 

7,78 
6,94 
5,30 


8,565 
0,641 


86,01 
6,50 


iféÊÊtn  MYeiM  éê  mm  8,04 
p*'**  =  0,506 


6,50  X  0.506 
0,641 


=  5;t3 


10  MAI  1853. 
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IfermtMlem. 


«P.Î- 


P' 


Total 
ndial. 


HoycDii 
4*ua 


Orance. 


Heures. 


P' 


ToUl 

d«e 

naiat. 

do  noû, 


Moyaui. 
d'oa 
jour. 


Saint-Bernard. 


/>* 
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M.  Walferdia  demande  à  M.  de  Gasparin  comment  il  s'assure  de 
régalité  d'épaisseur  des  boules. 

M.  de  Gasparin  répond  que  les  sphères,  ayant  un  diamètre  constant, 
le  poids  de  chacune  d^elles  permet  de  déterminer  l'épaisseur  de  son  en- 
veloppe. 

M.  Bravais  communique  [e  Mémoire  suivant  : 

Remarques  sur  la  manière  d'ol^erver  la  température  de  l'air, 
par  M.  A.  Bravais. 

Pour  déterminer  cet  élément  important  de  nos  comiaissances  météorolo- 
giques, on  sait  qu'il  faut  placer  im  thermomètre  à  l'abri  des  rayons  directs 
du  soleil,  à  une  certaine  distance  au-dessus  du  sol^  par  exemple  à  la  hauteur 
de  i  à  2  mètres,  et  dans  un  lieu  où  les  mouvements  de  l'air  atmosphérique 
puissent  s'effectuer  sans  peine. 
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Lorapi'oii  s'est  assigettî  à  satisfaire  à  ces  diverses  oondîtions,  Tenenr  qae 
Ton  peut  commettre  dans  la  détennination  de  la  température  ne  saurait  être 
considérable  :  cependant,  si  ces  erreurs  sont  constantes,  ou  sf^  sans  être  con- 
stantes, elles  varient  suivant  une  certaine  loi,  par  exemple  si  eUes  obéissent  à 
une  période  diurne^  dles  peuvent  ne  pas  s'entre^étruire  dans  les  résultats 
moyens  déduits  d'irae  loi^ue  série  d'obeorvatknB»  et  par  cgnaélpicaty  troubler 
ees  résultats  d'une  manière  trè^^pprédable. 

La  canse  la  plus  influente  dont  l'examen  se  présente  naturellement  à  l'es- 
prit, est  le  rajonnement  mutuel  du  thermcunètre  vers  l'enceinte  qui  l'envi- 
ronne et  de  celle-d  vers  le  thermomètre.  Cette  enceinte  se  compose  de  deux 
régions  distinctes,  la  r^on  terrestre  ou  le  sol,  et  la  région  aérienne  au  delà 
de  laquelle  sont  les  espaces  planétaires  et  siellaires.  Ces  deux  hémisphères 
exercent  en  général  des  actions  différentes  sur  le  thermomètre,  et  la  résul- 
tante de  ces  deux  actions  s'ajoute  ou  se  retranche  à  l'effet  calorifique  qu'exerce 
l'air  ambiant  sur  le  thennomètre  en  vertu  de  sa  température  propre. 

On  peut  atténuer  les  erreurs  dues  au  rajonnemeot  par  deux  procédés  dis- 
tincts :  i*  en  donnant  à  b  boule  du  thermomètre  un  pouvoir  émissif  et  ab- 
sorbant très-peu  considérable^  par  exemple  en  la  recouvrant  d'une  feuiDe 
d'argent,  ou  mieux  encore,  comme  l'a  récemment  proposé  H.  Melloni,  en 
l'enveloppant  d\ui  dé  d'ai^nt;  2*  en  déteiminant  un  rapide  courant  d'air  qui 
augmente  le  pouvoir  calorifique  de  l'air.  C'est  ce  dernier  moyen  que  j'ai  em- 
^yé  pour  me  rendre  compte  de  l'étendue  des  effets  du  rayonnement 

Le  Âermomètre  ayant  été  lu,  on  le  détachait  de  son  poste,  et  on  le  tour- 
nait rapidement  en  fironde,  en  lui  imprimant  une  vitesse  moyenne  d'environ 
150  tours  par  minute,  8  à  9  mètres  par  seconde,  on  le  retirait  après  une 
trentaine  de  tours  de  rotation,  puis,  s'il  avait  varié  d'une  quantité  sensible, 
on  réitérait  ropératian,  jusqu'à  ce  que  la  températuro  fût  définitivement  deve- 
nue stationnaire. 

Cette  lecture  définitive  étût  considérée  comme  rqirésentant  la  véritable 
température  de  l'air.  Les  thermomètres  sur  lesquels  on  a  opéré  étaeint  des 
thermomètres  à  mercure  dont  la  boule  avait  de  ^^  à  8"*  de  diamètre. 

Je  conununiquerai  d'abord  les  résultats  observés  en  mer,  à  bord  de  la  cor- 
vette Al  Beehereke,  du.  14  juin  a»  i^  juillet  1838.  Le  thesmomàtre  fixe  était 
placé  contre  le  mât  d'artimoB,  sur  le  côtéqueles  rayons  du  soleil  ne  venaient 
pas  frapper.  Suivant  la  route  du  navire  et  l'heure  de  la  journée,  ce  thermo- 
mètre était  transporté  sur  l'un  ou  l'autre  des  côtés  du  mât. 

Le  thermomètre  tourné  en  fronde  a  indiqué  presque  constamment  une  tem- 
pérature plus  basse.  J'ai  divisé  les  observations  en  deux  séries,  suivant  que  le 
ciel  était  1"  serein  ou  partiellement  eoufert ,  3^  couvert  de  nuages,  oi»  même 
brumeux  tout  autour  de  nous. 

Les  valeurs  moyennes  des  excès  de  température  indiqués  par  le  thermo- 
mètre non  tourné  en  fronde  sur  le  thermomètre  tourné  en  fronde  sont  donnés 
par  le  tableau  suivant ,  réglé  sur  l'ordre  des  différentes  heures  de  la  journée. 
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Excès  de  température  du  thermomètre  fixe, 
(Un  mois  d'observation). 
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Quoique  ces  observations  n'aient  pas  été  faites  avec  une  grande  régularité, 
c|Qoique  quelques-unes  d'entre  elles ,  faites  par  les  sous-officiers  chargés  du 
service  de  la  timonnerie^  aient  pu  être  fautives^  et  que  le  soleil  ait  pu  en  trou- 
bler les  résultats ,  cependant  il  n'en  résulte  pas  moins  clairement  que  le  ther- 
momètre fixe  donnait  des  températures  trop  élevées. 

Cette  circonstance  qui  se  maintient^  même  pendant  que  la  corvette  était  en-* 
veloppée  par  la  brume^  me  parait  devoir  être  attribuée  à  la  chaleur  propre  de 
la  corvette^  qu'attestent  les  nombres  inscrits  à  la  page  172  du  tome  i  du 
Voyage  en  Scandinavie^  partie  météorologique,  sous  l'en-tète,  température 
de  la  cale.  Si  l'on  excepte  la  durée  de  notre  séjour  sur  la  rade  de  Drontheim, 
période  pendant  laquelle  les  observations  n'ont  pu  être  continuées,  à  cause  de 
notre  absence  fréquente,  on  voit  que  la  température  propre  était  au  moins  de 
5  degrés  supérieure  à  la  température  de  l'air. 

L'influence  de  la  chaleur  solaire,  et  de  l'échauffement  qu'elle  produit  sur 
l'ensemble  des  parties  du  navire  susceptibles  de  rayonnervers  le  thermomètre, 
se  manifeste  non  moins  évidemment  par  la  prépondérance  de  réchauffement 
pendant  les  heures  de  jour,  surtout  lorsque  le  ciel  n'est  pas  couvert. 

A  la  fin  du  séjour  que  j'ai  fait  à  Bossekop,  en  1839  (latitude  69«  58'  N),  à 
une  époque  de  Tannée  à  laquelle  le  soleil  avait  repris  la  majeure  partie  de  sa 
«orce,  j'ai  répété  ces  observations.  Privé  d'aide,  je  n'ai  pu  les  prolonger 
dans  la  deuxième  moitié  de  la  nuit.  Voici  le  tableau  des  nombres  que  j'ai  ob- 
tenus: 
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Excès  de  teinpérature  du  thermomètre  fixe,  par  un  ciel  serein  ou  partiellement 

couvert. 
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Les  observations  faites  par  un  temps  complètement  couvert  ou  brumeux, 
sont  .moins  nombreuses  que  les  précédentes;  en  voici  les  moyennes,  telles 
qu'elles  résultent  des  observations  faites  pendant  la  même  période. 

A   8  heures  du  matin,  l'excès  de  température  =  •+-  0*17  3  observations 

10  —  —  =-fO,4i  4         — 

midi  —  =z  4-  0,iO  4  - 

5  heures  du  soir                    —                 =  -|-  ^^*3  K         — 
i            —                             —                 =  +  0,15  «         — 

6  —  —  =  — 0,Î0      3  — 

8  —  —  =  — 0,1Î      î  — 

• 

On  remarquera  que  le  thermomètre  iixe  était  placé  à  peu  de  distance  (dix 
mètres  seulement)  d'une  grande  paroi  verticale  en  bois,  qui  recevait  directe- 
ment l'action  du  soleil,  pendant  la  majeure  partie  de  la  journée.  Cette  circon- 
stance a  dû  contribuer  à  augmenter  les  excès  de  température  du  thermomètre 
fixe. 

J'ai  fait  des  observations  de  même  nature,  auprès  de  l'auberge  construite 
sur  le  sommet  d'une  montagne  du  canton  de  Berne,  bien  connue,  sous  le  nom 
de  Fauihorn,  par  les  météorologistes  et  par  les  voyageurs  qui  explorent  la 
Suisse. 
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Là,  à  une  élévation  de  2680  mètres  au-dessus  de  la  mer,  dans  un  air  plus 
pur  que  celui  des  plaines,  et  dont  la  moyenne  densité  n'est  que  les  0,75  de 
l'air  de  la  plaine,  je  devais  m'attendre  à  trouver  des  résultats  un  peu  diffé- 
rents des  précédents. 

Excès  de  la  température  indiquée  par  un  thermomètre  fixe. 
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C'est  ce  qu'indique  le  tableau  précédent,  où  les  observations  faites  pendant 
les  années  1842  et  1844,  par  un  ciel  clair  et  par  un  ciel  couvert,  ont  été  sépa- 
rées en  autant  de  gi-oupes.  Les  ob'^^rva^ions  originales  ont  été  imprimées  dans 
l'Annuaire  météorologique  de  la  France  poux'  l'année  1850,  pages  H  2  et  118. 

On  trouvera,  au  même  lieu,  !es  observations  simultanées  faites  sur  la  tem- 
pérature du  sol,  et  des  détails  sur  le  mole  d'exposition  du  thermomètre,  le- 
quel était  situé  au  nord  de  l'auberge,  dans  un  lieu  où  il  ne  pouvait  recevoir 
(lue  les  rayonnements  (^u  sol  ;  celui-ci,  incliné  d'environ  20°  vers  le  sud-est, 
s'échauffait  considérablement  par  l'effet  des  rayons  solaires,  et  s'abaissait,  pen- 
dant les  nuits  sereines,  au-dessous  de  la  température  de  l'air  ambiant.     • 

On  voit  que,  sur  un  sommet  élevé  et  découvert,  la  différence  de  température 
est  négative  pendant  la  majeure  partie  de  la  journée,  ce  qui  paraît  contraire  à 
ce  que  l'on  observe  dans  la  plaine.  Peut-être  cela  tient-il  à  ce  que  le  rayonne- 
ment vers  les  espaces  planétaires  qui  agit  pour  abaisser  le  thermomètre  fixe  a 
plus  d'action  sur  les  sommets  élevés,  l'écran  atmosphérique  qui  tend  à  para- 
lyser ses  effets  étant  ici  plus  facilement  perméable,  à  cause  de  sa  moindre 
densité. 

On  voit  encore  que  ces  effets  sont  toujours  plus  marqués  dans  les  temps 
clairs  que  par  des  temps  couverts. 
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Eiifiu,  on  reconnaît  que  oette  cause  d'erreur,  quoique  n'affectant  pas  beau- 
coup la  moyenne  température  diurne,  en  trouble  d'une  manière  très-notable 
les  variations  périodiques  horaires,  et  que  l'amplitude  observée  peut  être  trop 
grande  de  plusieurs  dixièmes  de  degré,  ou  même  d'un  degré,  si  l'on  ne  se  met 
pas  à  l'abri  de  cette  cause  d'erreur. 

Il  me  restait  à  chercher  si  le  mouvement  de  rotation  imprimée  à  la  boule 
du  thermomètre  peut  affecter  d'une  manière  sensible  sa  températiue.  Pour 
cela,  il  fallait  opérer  dans  une  enceinte  à  température  peu  variable,  et  éaai 
tous  les  points  fussent  sensiblement  à  la  même  température  :  or,  il  est  plus 
difficile  qu'on  ne  pourrait  le  croire,  de  réaliser  de  semblables  conditions.  Ce* 
pendant,  voici  quelques  résultats  obtenus  dans  une  des  salles  du  cabinet  de 
physique  de  l'Ecole  polytechnique. 

Observations,  faites  à  11  heures  du  matin. 
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Tous  ces  nombres  sont  les  résultats  moyens  d'un  assez  grand  nombre  d'ob- 
servations, et  ont  été  obtenus  avec  un  thermomètre  métastatique  (1)  et  à  al- 
cool, dont  le  principe  est  dû  à  M.  Walferdin;  la  division  valait  un  255*  de  degré, 

La  sensibilité  de  cet  appareil  était  telle  qu'il  n'était  pas  possible  de  séjourner 
quelques  secondes  auprès  sans  en  élever  la  température.  Un  appareil  à  rotation 
donnait  à  la  cuvette  du  thermomètre  une  vitesse  qui  a  varié  entre  7"  et  10" 
par  seconde;  au  bout  de  3  à  4  minutes,  l'appareil  obtenait  son  état  d'équilibre, 
lorsqu'il  était  soumis  à  la  rotation;  au  repos,  une  dizaine  de  minutes  lui  était 
nécessaire. 

Il  importe  de  remarquer  que  si  le  choc  de  la  cuvette  du  thermomètre  contre 
l'air  produisait  un  dégagement  appréciable  de  chaleur,  les  différences  obset* 
vées  auraient  dû  se  produire  en  sens  inverse. 

La  moyenne  de  ces  résultats  nous  donne  +  0*11.  Comme  cette  différence 
paraissait  devoir  être  attribuée  à  l'influence  du  rayonnement  propre  des  parois 
de  la  salle  du  cabinet,  j'ai  fait  transporter  l'appareil  dans  une  cave  dont  la  tem- 
pérature variait  avec  une  lenteur  extrême.  Le  thermomètre  métastatique  à  al- 
cool a  été  remplacé  par  un  thermomètre  métastatique  à  meriîure  (2)  dont  la  di- 

(1)  Météorologie,  t.  i,  page  486,  488. 

(2).  M.  >^tlferdin  tvail  d'abord  désigné,  soub  le  fiom  de  métatîatiqneB  j  set  deux  tbernioinèlrct 
h  niveau  mobile,  où  chaque  degré  centigrade  peut  égaler  de  40  k  500  drtisfons,  sans  que  h  tige 
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viiioayalaitenvuon—--  de  degré.  La  vitesse  de  rotation  engendrait  une  vitesse 
26 

absolue  du  centre  de  la  boule^  égale^  à  fort  peu  près^  à  10  mètres  par  seconde. 
'  La  cave  étant  obscure^  il  fallait  que  Fobservateur  vint  faire  la  lecture^  armé 
d'une  bougie;  des  précautions  étaient  prîtes  pour  soustraire  la  boule  à  l'in- 
fluence du  layonnement  pendant  cette  opération. 

M.  Obélianne,  préparateur  à  TËcole  polytechnique^  a  bien  voulu  m'aider 
dans  les  observations  qui  ont  été  faites  du  3  octobre  au  8  novembre  1850. 
Elles  ont  donné  : 

Excès  du  thermomètre  fixe  =  -f  0^044  (16  observations  de  M.  Obélianne). 
.  =  -_  0,052  (8         —        de  M.  Bravais). 

Moyenne  =  —  0^,004 

On  a  alors  doré  la  boule  de  Tappareil  thermométrique,  et  fait  une  nou- 
Telle  série  d'observations  du  13  novembre  au  2  décembre  1850;  celle-ci  a 
donné  : 

Excès  du  thermomètre  fixe  ==  —  0°008  (10  observations  de  M.  Ctt)élianne) 

=  +  0,046  (5         —         de  M.  Bravais). 

Moyenne  =:+  0,019 

L«s  différences  entre  les  observations  isolées  sont  dues  en  grande  partie  au 
rayonnement  du  corps  de  l'observateur,  et  à  l'influence  de  la  colonne  d'air  plus 
ou  moinsfroid  qu'il  entraînait  avec  lui,  en  pénétrant  dans  l'intérieur  de  la  cave. 

Pour  reconnaître  l'influence  de  l'entrée  de  l'observateur  dans  la  cave  sur  la 
température  indiquée  par  la  rotation,  on  a  quelquefois  soumis  le  thermomètre 
à  une  deuxième  rotation,  dont  on  a  compaôré  le  résultat  avec  la  première  :  on 
a  souvent  alors  observé,  entre  les  deux  rotations,  un  petit  réchauffement  dont 
la  valeur  moyenne  est  à  fort  peu  près  de  0°04.  Si  l'on  voulait  tenir  compte  de 
cet  effet,  il  faudrait  appliquer  aux  résultats  une  correction  positive,  ce  qui  ren- 
drait décidément  positif  l'excès  accusé  par  le  thermomètre  fixe,  et  porterait  à 
admettre  un  refinoidissement  par  rotation. 

Pour  obtenir  des  résultats  plus  i^écis  que  ceux  que  nous  venons  d'exposer, 
il  faudrait  employer  de  grandies  précautions  dans  l'observation  des  différences 
de  température.  Mais,  en  faisant  la  part  la  plus  large  possible  aux  erreurs  d^ob- 
servation,  on  voit  que  l'effet  thermométrique  de  la  rotation  est  nécessairement 
compris  entre  les  limites  ±  O^'OS,  et  inférieur  à  un  vingtième  de  degré  pour 

et  fisslruincol  qui  se  règle  h  toute  lemp^nture,  suivtnt  la  Mlure  des  expémncos  tinqii«ll«ft  il  nt 
dttUDé,  dépasse  I*  longueur  d*un  tbcrmonnèlre  ordinaire. 

Ua,  depuis,  lésanré  oomnn  piM  rigeurease,  la  désignation  de  méUttatiqne  au  (hcrmomèfra  k 
mercare,  à  tube  Irès-capillaire,  oii  le  nivea«  du  niemire  se  déplace  h  volonté  ;  el  il  a  donné  celle  de 
therm<mèlre  différenliel  àu  thermomètre  à  alcool,  h  tube  encore  plos  capillaire,  a«i  c'est  une  bslle 
^e  Bercure,  de  2  millimètres  entiron ,  qui  «cri  ii  régler  rinslrumeut  k  la  température  initiale  «u  k 
relict  de  onvpanisM,  H  è  ftrtre  apprécier  enseife  les  plus  petites  dtfTérence!'. 
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une  vitesse  de  10"  par  seconde.  Cet  eflet  peut  être  considéré  comme  négli- 
geable ;  il  y  a  donc  un  avantage  certain  à  employer  le  procédé  de  la  rotation 
en  fronde^  et  les  observateurs  peuvent  espérer  qu'ils  se  rapprocheront  ainsi 
beaucoup  de  la  véritable  température  de  l'air. 

M.  Walferdin  fait  remarquer  qu'il  a  également  reconnu^  après  de 
nombreuses  expériences  faites  au  moyen  de  ses  thermomètres  métasta- 
tiquês  et  diffirentiehy  que  le  procédé  le  plus  rigoureux  pour  déterminer 
avec  précision  la  température  de  l'atmosphère,  consiste  à  tourner 
l'instrument  en  fronde,  ainsi  que  l'a  fait  M.  Bravais;  mais  qu'il  est  in- 
dispensable que  le  réservoir  des  instruments  soit  de  très-petite  capacité, 
afin  de  se  mettre  plus  promptement  et  plus  complètement  en  équilibre 
avec  le  milieu  ambiant. 

Il  fait  observer  qu'il  est  parvenu  à  garantir  de  l'influence  de  l'obser- 
vateur, dans  ces  sortes  d'expériences,  le  thermomètre  métastatique  à 
mercure  et  le  thermomètre  différentiel  à  alcool  lors  même  que  leurs  ré- 
servoirs ont  plus  de  4  à  5  millimètres  de  diamètre  et  que  l'instrument 
indique  plusieurs  centaines  de  divisions  pour  la  valeur  du  degré  centé- 
simal. 

Il  suffit  de  marcher  pendant  qu'on  tourne  l'instrument  en  fronde; 
puis,  en  continuant  à  marcher,  de  le  tenir  horizontalement,  par  son  ex- 
trémité supérieure,  de  manière  que  le  réservoir  soit  la  partie  de  l'ins- 
trument Li  plus  éloignée  de  l'observateur,  et  de  ne  s'arrêter  qu'au  mo- 
ment où  on  lit  son  indication. 

Le  milieu  ambiant  se  trouve  ainsi  dégagé  de  la  cause  d'erreur  que 
pourrait  occasionner  la  présence  de  l'observateur;  et  il  est  alors  facile  de 
noter  l'indication  des  instruments  à  l'instant  même  où  le  niveau  du  mer- 
cure du  thermomètre  métastatique,  ou  la  bulle  de  mercure  du  thermo- 
mètre différentiel  à  alcool,  se  maintient  à  l'état  d'équilibre. 

Mais  lorsque,  dans  ce  dernier  appareil,  le  réservoir,  de  forme  sphé- 
rique,  ne  dépasse  pas  3  à  4  millimètres,  comme  cela  est  souvent  utile 
pour  les  recherches  de  précision,  et  lorsque  le  degré  centigrade  égale 
moins  de  cent  divisions,  M.  Walferdin  s'est  assuré  que  l'influence  de  l'ob- 
servateur ne  se  faisait  sentir  sur  l'instrument  qu'après  plus  de  30  se- 
condes, intervalle  de  temps  plus  que  suffisant  pour  en  faire  la  lecture. 

En  effet,  quelque  minime  que  soit,  dans  ce  cas,  la  masse  de  liquide 
thermométrique  contenue  dans  l'appareil,  l'alcool  est  assez  mauvais  con- 
ducteur de  la  chaleur  pour  qu'on  ait  ainsi  le  temps  de  suivre  de  l'œil  la 
marche  de  l'index  dans  la  Uge,  et  d'en  lire  la  notation  au  moment  précis 
où  il  devient  stationnaire,  sans  que  le  rayonnement  du  corps  de  l'obser- 
vateur influe  sensiblement  sur  le  résultat  de  l'expérience,  et  sans  qu'il 
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soit  nécessaire  d'avoir  recours  à  un  écran  qu'on  peut  d'ailleurs  facile- 
ment interposer. 

M.  Maille  annonce  qu'il  a  trouvé^  comme  M.  Bravais,  une  différence 
notable  de  température  dépassant  quelquefois  4  degrés  entre  deux  ther- 
momètres à  mercure  :  l'un,  placé  au  nord  d'un  bâtiment  parfaitement 
isolé,  dans  une  plaine  unie,  très-loin  de  tout  arbre  et  de  tout  obstacle 
qui  pût  diminuer  la  vitesse  du  vent,  et  en  regard  d'une  luzerne  haute  et 
très-fournie;  l'autre,  placé  dans  un  conduit  vertical  à  parois  garnies  de 
petits  coussins  de  balles  d'avoine,  matière  légère  et  peu  conductrice  de 
la  chaleur,  et  où  circulait  rapidement  de  l'air  venant  du  dehors;  de 
telle  sorte  que  ce  thermomètre  était  frappé  par  l'air  atmosphérique  avec 
la  température  actuelle  de  l'atmosphère  et  au  milieu  d'une  enceinte  dont 
la  température  suivait  rapidement  celle  de  l'air  et  devait  en  différer  fort 
peu.  D'où  il  suit  que  ce  dernier  thermomètre  devait  représenter  exacte- 
ment la  tenipérature  actuelle  de  l'atmosphère. 

Ces  observations  n'ont  été  suivies  qu'un  mois  à  peine,  mais  ont  été 
très-fréquentes  et  faites  dans  des  circonstances  très-variées. 

n  paraîtrait  en  résulter  que,  pendant  les  mois  d'été,  les  températures 
de  midi  et  de  3  h.  après  midi,  telles  qu'on  les  obtient  généralement, 
pourraient  bien  avoir  un  excès  de  i  degré  environ  dans  la  moyenne 
mensuelle,  et  la  température  maxima  dépasser  encore  davantage  la  tem- 
pérature vraie,  comme  M.  Maille  l'a  dit  dans  sa  Théorie  des  Hydrùtné- 
téores,  p.  327. 

M.  Ch.  S.-C.  Deville  présente  les  observations  suivantes  : 

Note  sur  les  discordances  qu'on  observe  dans  les  indications  des  thermo- 
mètres  à  alcool  et  à  mercure,  à  Voir  libre  et  à  l'ombre, 

liCS  deux  remarquables  mémoires  qui  viennent  d'être  communiqués  à  la  So- 
ciété m'engagent  à  lui  soumettre  quelques  faits  que  j'ai  constatés  depuis 
longtemps,  et  qui  me  paraissent  se  rapporter  à  la  fois  aux  deux  genres  de  con- 
sidérations traitées  par  nos  deux  savants  confrères. 

Un  de  mes  frères,  M.  L.  S.-C.  Deville,  en  partant  pour  les  Antilles,  en  1848, 
avait  bien  voulu  se  charger,  à  ma  demande,  de  plusieurs  thermomètres  cons- 
truits par  M.  Fastré,  et  vérifiés  avec  soin  par  moi-même.  Les  séries  d'obser- 
vations qui  en  sont  résultées  en  divers  points  de  ces  lies,  et  particulièrement 
à  la  Pointe-à-Pltre,  ont  é  é,  à  peu  près  en  totalité,  publiées  dans  mon  Voyage 
géologique  aux  Antilles  (1,    Entre  autres  données,  il  y  a  trois  longues  suites 

(\)  T.  !•',  2*  imnii;,  p.  60  cl  «ui\. 
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d'observatioas  bite$  plusieurs  fois  par  jour^  concurremment  avec  deux  ther- 
momètres^ placés  à  Tombre  dans  des  conditions  identiques^  mais  dontFun  était 
un  thermomètre  étalon  à  mercure^  et  l'autre  un  thermomètre  à  minima  de 
Rutherfordy  à  alcool  coloré  en  rouge^  tous  deux,  d'ailleurs,  entièrement  libres 
et  isolés. 

L'une  des  suites  donne  les  résultats  comparatifs  du  thermomètre  à  mercure 
et  d'un  premier  thermomètre  à  alcool  A,  pendant  les  mois  de  février,  mars, 
avril,  mai,  septembre,  octobre,  novenvbre  et  décembre  1849.  Une  seconde  sé- 
rie a  été  ûdte  avec  un  deuxième  thermomètre  à  alcool  B,  pendant  les  huit 
mêmes  mois,  et,  en  outre,  pendant  les  cinq  premiers  mois  de  i850.  Enfin  la 
troisième  suite  contient  la  comparaison  du  même  étalon  à  mercure  avee  un 
troisième  thermomètre  à  alcool  G,  pendant  les  mois  de  septembre,  octobre, 
novembre  et  décembre  1850,  février,  majrs,  avril,  juin,  juillet,  août  et  sep* 
tembre  1851. 

La  discussion  de  ces  nombreuses  observations  prouve  que  les  indications 
du  thermomètre  à  alcool  étaient,  le  matin  et  le  soir,  plus  faibles  que  celles  du 
thermomètre  à  mercure,  et  plus  élevées  dans  le  milieu  du  jour.  Ces  différen- 
ces, dans  les  jours  les  plus  chauds,  ont  atteint  quelquefois  plus  de  2  degrés. 
Les  deux  tableaux  suivants  montrent,  en  moyenne,  pour  chaque  degré  du  ther- 
momètre à  mercure,  de  combien,  en  plus  ou  en  moins,  différaient  de  ses  in- 
dications celles  des  deux  thermomètres  A  et  0,  dont  la  marche  était  le  plus  ré- 
gulière. 

De  ce  que  nous  venons  de  dire,  il  résulte  nécessairement  que ,  en  deux 
moments  de  la  journée,  l'un  antérieur,  l'autre  postérieur  au  maximum 
diurne,  les  deux  indications  étaient  les  mêmes.  En  consultant  les  tableaux 
qui  suivent,  on  voit  que  les  températures  absolues  qui  correspondent  à  ce  point 
de  concordance  varient  avec  les  saisons.  Ainsi,  le  premier  tableau  montre  que 
les  deux  mêmes  thermomètres  qui,  en  février  et  mars,  concordaient  vers  25% 
ne  le  font  plus,  en  mai,  qu'à  29  ;  en  septembre  et  octobre,  le  point  de  concor- 
dance redescend  à  26*  5. 

Le  tableau  de  la  page  138  présente  des  variations  du  même  ordre,  quoique 
moins  frappantes. 

Il  faut  en  oondure  que  la  cause  qui  amène  ces  oscillations  est  plus  liée  avec 
la  hauteur  horaire  du  soleil  qu'avec  l'élévation  absolue  de  la  température. 
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Cùmp(Brai»ùn»  entn  te  thermomètre  étalon  à  mercure  et  le  thermomètre 

à  alcool  A. 
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Comparaisons  entre  le  thermomètre  étalon  à  mercure  et  le  tAermomèire 

à  alcool  G. 
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On  pourrait  chercher^  d'après  les  tableaux  que  j'ai  dressés  de  la  variation 
diurne  des  températures  à  la  Pointe-à-Pitre^  quelles  sont  les  heures  de  concor- 
dance pour  les  dîflïrents  mois.  Mais  on  doit  remarquer  que^  pour  que  les  ré- 
sultats qu'on  obtiendrait  ainsi  fussent  comparables^  il  faudrait  que  Ton  con- 
nais d'une  manière  rigoureuse^  la  comparaison  exacte  de  chacun  des  deux 
âiermomètres  à  alcool  avec  l'étalon  à  mercure^  à  plusieurs  degrés  de  l'échelle 
thennométrique  y  et  dans  des  conditions  où  la  chaleur  solaire  ne  pouvait  in- 
fluer directement^  par  exelnple  plongés  dans  un  liquide  plus  ou  moins  échauifé  : 
ee  que  je  ne  possédais  pas  (I). 

Pour  le  thermomètre  A^  dont  les  variations  scmt  plus  faibles^  et  qui  donnent, 
en  moyenne,  sensiblement  la  même  température  annuelle  que  le  thermomètre 
à  mercure,  on  peut  dresser  le  tableau  suivant  : 
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1^  25'm.  —  iOh.  s. 
8^  30'  m.  —  5^  40'  s. 


On  voit  que  le  point  de  concordance  est  généndement  plus  élevé  que  la 
moyenne  température  du  mois,  et  qu'il  s'en  rapproche  le  plus  pour  les  mois 
les  plus  froids,  qui  sont  aussi  ceux  où  l'insolation  est  le  moins  longue. 

Les  heures  de  concordance  comparées  aux  heures  des  températures  moyennes 
donnent  lieu  à  des  réflexions  analogues.  Malgré  quelques  disparates  et  surtout 
le  manque  regrettable  d'observations  entre  mai  et  septembre,  on  voit  que  l'an- 
née se  divise  assez  nettement  en  trois  parties,  comme  il  suit  : 


DîfliirMiM  ratr«  la  tMip<ral. 

èm  coBcordaM* 

•(  b  moftnne  do  aoU. 

De  décembre  à  avril.     .      -|-  0,6 

Mai  à  août 4-3,8?, 

Septembre  à  novembre.      -—  0,8 


lleoret  àm  eoMor JaaMt. 

8^  matin.  —  6*»  soir. 
Vers  l'heure  du  maxim, 
7^  matin  —  9*»  soir. 


Or  il  est  facile  de  voir  que  les  mois  de  la  première  section  sont  ceux  pen- 
dant lesquels  le  soleil  revient  du  tropique  méridional  au  zénith  de  la  Guade- 
loupe, c'est-à-dire  les  mois  pendant  lesquels  la  chaleur  solaire  et  la  chaleur 
fournie  par  le  rayonnement  de  la  terre  sont  au  minimum; 

Que  les  mois  de  la  deuxième  section  sont  ceux  entre  lesquels  ]^  soleil  exé- 


(0  Lm  iatlTSMOito  «iiipbyéi  iytnl  lom  élé  luccMiiTemeDl  briséi;  je  n'ai  pu  déterniner,  iprèi 
c«iip,  CCS  direnes  coutUotes. 
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cuie  ses  deux  passages  au  zénith  du  lieu,  c'est-à-dire  les  mois  pendant  le^ 
quels  l'insolation  est  la  plus  longue  ; 

Qu'enfin  les  mois  de  la  troisième  section  sont  ceux  pendant  lesquels  le  so- 
leil s'éloigne  du  zénith  en  se  dirigeant  vers  l'hémisphère  sud,  c'estnà-dire  les 
mois  durant  lesquels  la  température,  extrêmement  élevée,  est  surtout  entre- 
tenue par  le  flux  de  chaleur  obscure  emmagasinée  par  le  sol  pendant  les  mois 
précédents. 

I>e  ce  que  nous  venons  de  dire,  et  de  cette  circonstance  que  l'on  peut  aisé- 
ment vérifier  sur  les  tableaux  précédents,  que  les  écarts  extrêmes  mensuels 
des  températures  varient  considérablement,  suivant  qu'on  observe  un  thermo- 
mètre à  mercure  ou  un  thermomètre  à  alcool ,  il  résulte  nécessairement  que 
les  températures  mensuelles,  déduites  séparément  du  thermomètre  à  mercure 
et  du  thermomètre  à  alcool,  ne  différeront  pas  de  la  même  quantité  pour  tous 
les  mois,  comme  il  en  serait  par  exemple  pour  deux  thermomètres  à  mercure 
ou  pour  deux  thermomètres  à  alcool.  Le  petit  tableau  suivant  indique,  pour 
les  thermomètres  A  et  C,  la  quantité  dont  leurs  indications  mensuelles  diffè- 
rent de  celles  qui  étaient  données  par  l'étalon  à  mercure. 
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0,63 
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0,35 
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0,05 

0,16 
0,38 
0,56 
0,59 
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1849. 


+  o;i7 

0,24 
0,13 
0,19 
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0,10 
0,14 
—  0,Î0 

» 

X» 


Ces  nombres  indiquent  nettement  un  minimum  vers  le  mois  de  mai,  un 
maximum  vers  les  mois  de  septembre  et  d'octobre.  En  tenant  compte,  pour  le 
thermomètre  C,  de  la  correction  annuelle — 0%34,  qui  résulterait  de  la  moyenne 
des  corrections  applicables  aux  divers  mois,  on  voit  que  pendant  les  mois  de 
mars  à  juillet,  où  le  thermomètre  s'élève  principalement  par  l'action  des 
rayons  solaires  sur  l'atmosphère,  la  moyenne  diurne  conclue  des  indications  du 
thermomètre  à  alcool  est  inférieure  à  la  moyenne  donnée  par  le  thermomètre 
à  mercure  ;  elle  lui  est  notablement  supérieure  pendant  les  mois  de  septembre, 
octobre  et  novembre,  pour  lesquels  le  rayonnement  de  chaleur  obscure  fourni 
par  le  sol  est  un  élément  essentiel  de  leur  haute  température. 

Enfin  une  autre  considération,  liée  aux  mêmes  causes,  et  déduite  unique- 
ment de  l'observation  du  thennomètre  à  mercure,  vient  fournir  encore  quel- 
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ques  lumières:  c'est  l'écart  très-Tariable  d'un  mois  à  Tautre  entre  les  tempéra- 
tures extrêmes  diurnes.  Voici  les  nombres  qui  résultent  du  dépouillement  de 
très-nombreuses  observations,  pour  la  Pointe-à^Pltre. 

Tableau  des  différences  entre  les  extrêmes  diurnes  de  ta  température,  à  la 

Pointe-^-Pttre. 


Janvier.     .     8;04^  Mai.     .     .     5;89  ^  Septembr. 

R  Ri  \ 

Avril.  .     .    6,36,'  Août.  .     .     5,56  J  Décembre 


Ainsi,  à  ce  point  de  vue,  on  est  encore  amené  à  diviser  Tannée  précisément 
de  la  même  manière,  et  la  c^ilitude  des  mois  de  mai,  juin,  juillet  et  août, 
établie  par  les  nombres,  vient  pleinement  confirmer  la  conclusion  que  nous 
ne  pouvions  tirer  tout  à  l'heure  qu'avec  doute,  faute  d'observations. 

D'après  l'ensemble  de  ces  circonstances,  il  est  naturel  de  penser  que  les  dif- 
férences entre  les  indications  du  thermomètre  à  alcool  et  celles  du  thermomè- 
.tre  à  mercure,  dépendent  de  ce  que  la  chaleur  lumineuse  solaire  et  la  chaleur 
obscure  ^mise  par  le  sol  échauffé  n'agissent  pas  de  la  même  manière  sur  deux 
liquides  dont  l'un  est  opaque,  et  l'autre  transparent.  Plusieurs  des  ingénieuses 
expériences  de  MM.  de  la  Provostaye  et  Desains  permettent  cette  supposition, 
et  il  est  facile  d'en  imaginer  quelques-unes  qui  en  établiraient  plus  directe- 
ment la  légitimité  (1). 

Le  côté  pratique  de  la  question  est,  d'ailleurs,  évident,  puisque,  dans  cer- 
tains cas,  les  mintma  donnés  par  un  thermomètre  à  alcool  peuvent  être  nota- 
blement inférieurs  à  ceux  qui  seraient  conclus  de  l'observation  d'un  thermo- 
mètre à  mercure.  Ce  côté  pratique  sera,  j'espère,  éclairé  suffisamment  par 
quelques  expériences  dont  je  m'occupe  en  ce  moment,  et  dans  lesquelles  j'ob- 
serve, comparativement  avec  un  thermomètre  étalon  à  mercure,  des  ithermo- 
mètres  à  alcool  incolore  ou  coloré,  à  réservoir  libre  ou  recouvert  d'une  couche 
de  blanc,  de  noir,  ou  d'une  feuille  métallique. 


M.  Cb.  S.-C.  Deville  demande  ensuite  la  permission  d'ajouter  à  la  note 
dont  il  a  accompagné,  dans  la  précédente  séance,  les  observations  faites 
à  Bogota  par  le  P.  Cornette,  la  réflexion  suivante  qui  lui  a  été  suggérée 
en  construisant  le  mouvement  thermométrique  mensuel  figuré  PI.  II, 

{4)  l\  Mt  clair  qoe  cet  effeli  ne  pcotent  être  tUribuét  k  It  différence  de  chaleur  •péeîfique  entre 
les  dent  liqaidei,  dtni  an  climat,  surtout,  où  de  40  h.  du  malin  k  4  b.  du -soir,  il  n'y  a  paa,  sou- 
▼ent,  une  rariation  d'un  demi-degré  dans  la  température.  Celte  cauie  devrait,  d'ailleun,  agir  tou- 
jourt  dam  le  même  sent,  et  l'on  Toit,  au  contraire,  le  thermomètre  k  alcool  être  eu  retard  le 
matin,  en  aTanoe  k  midi,  puis  de  nouveau  en  retard  le  soir  lur  le  thermomètre  k  mercure.  Une  cir« 
constance  qui  doit  influer  beaucoup  plus  directement  sur  les  faits  obserréscst  le  degré  de  coloration 
de  Talcool. 
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fig.  I.  Ëa  même  temps  qoe  les  six  mois  de  mai  à  octobre  oot  une 
moyenne  plus  élevée  que  les  six  mois  de  novembre  à  avril,  ce  qui  rap» 
proche  le  climat  de  Bogota  du  climat  général  de  lliémispbère  austral, 
le  voisinage  de  Téquateur  s'y  fait  sentir  par  ses  deux  maxima  et  ses  deux 
minima,  eonune  le  prouvent  la  figure  précitée  et  les  nombres  suivants  : 

Jttillel-aoftl  4  3*4  5  A  •'  «inimiim  tprès  le  «ohtice  d'été 

JiDTier.férrier  14,03  2*  minimum  iprèg  le  solitice  d'hîrer. 

Mtn-ftTril  44,92  4*' «oânmim  tprfes  PéquiDasedu  prinlein|M. 

Octobre- novembre  45,02  2*  nactmiMi  après  Téquinoie  d'iuionane. 

»  On  voit,  ajoute  M.  DeviUe,  comment,  dans  ces  régions  où  les  varia- 
»  tions  absolues  sont  très-faibles  et  paraissent  d'abord  insignifiantes^  la 
»  régularité  des  phénomènes  permet  de  déduire  d'un  petit  nombre  d'au- 
»  nées  d'observations,  la  loi  de  ces  variations.  » 


Séance  du  14  juin  1853. 

Présidence  de  M.  BEATAtS. 

M.  Cb.  S.-G.  Deville,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de  la 
dernière  séance  dont  la  rédaction  ert  adoptée. 

ACTES  DE  LA  SOCIÉTÉ. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  précédente  séance,  le  Pré- 
sident proclame  membres  de  la  Société  : 

MM. 

Le  docteur  Foissac,  à  Paris,  place  de  la  Madeleine,  13;  présenté  par 
MM.  Walferdin  et  Bravais^ 

Le  docteur  Perrin,  à  Joinville  (Haute-Marne)  ;  présenté  par  MM.  Wal- 
ferdin et  Bravais. 

Le  baron  d'Hombres-Firmas  fils,  à  Alais*  (Gard),  présenté  par 
MM.  Haegbens  et  Ch.  S.-C.  Deville. 

Fréchin,  à  Cherbourg  (Manche);  présenté  par  MM.  Ch.  S.-C.  Deville 
et  de  Briment. 

Maillard,  ingénieur  colonial  à  Saint-Denis  (Hé  de  la  Réunion);  pré- 
senté par  MM.  Ch.  S.-C.  Deville  et  de  Briment. 

DONS  FAITS  A  LA   SOCIÉTÉ. 

La  Société  reçoit  : 

De  la  part  de  M.  J.  Foumet  :  V  Noie  sur  un  effet  de  eoloraiian  dss 
nuages  observé  le  9  mat  185«,  à  Oullins;  in-8,  6  pages.  —  Sur  ta  distri' 
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tfuHon  dés  e<mp$  de  foudre  à  Lgen;  in-s^  S  pages.  ^—  Lyon^  1852;  impri- 
merie de  F.  Dumoulin  ; 

—  ^  Stir  la  température  anormale  de  qoêUfuee  etmreu;  in-8^  4  pages; 
Lyon,  1852;  imprimerie  de  F.  Dumoulin  ; 

—  S"*  Nuage  orageux  observé  eom  le  poini  eiUminant  de  VEdough,  près 
de  Bône,  par  M.  Ledoux  ;  —  Double  détonation  entendue  sur  la  montagne 
de  VEdough,  près  de  Bône,  par  le  même  ;  —  Note  sur  un  arc-enrciel 
lunaire,  par  le  même;  in-8, 6  pages;  Lyon,  1853*;  imprimerie  de  Barret. 

De  la  part  de  M.  F.  Leblanc  :  Veber  die  Eccistenz,  etc.  (sur  la  teneur 
en  iode  de  la  source  médicinale  de  Saxon  dans  le  canton  du  Valais 
[Suisse]),parH.  Brauns;  in-i2, 23  pages;  Zitten,  1853;  chezDa^id  Rachor. 

De  la  part  de  M.  Armand  Maizîëfe  :  Nouvelle  architecture  navale;  ia-i2, 
77  pages;  Reims,  1853;  imprimerie  de  Ë.  Luton. 

De  la  part  de  M.  Alexis  Perrey  :  Documents  relatifs  aux  tre^nMemmts 
de  terre  dans  le  nord  de  l'Europe  et  de  VAsie;  in-4,  3i  pages,  i  planche; 
Saint  «Pétersbourg,  1849;  imprimerie  de  l'Académie  impériale  des 
sciences. 

De  la  part  de  M.  L.  Maillard  :  Premier  mémoire  sur  la  météorologie  de 
l'Ue  Bourbon,  par  M.  Gibert  des  Molières;  in-8,  33  pages,  13  tables;  Saint- 
Denis  (lie  BouriM>n),  1844;  imprimerie  de  Lahuppe. 

Mémoires  de  l'Académie  des  sciences,  arts  et  belles4ettres  de  Dijon; 
années  1843  à  1850,  V  série,  1. 1;  1851. 

Le  Musée  agricole;  Bulletin  de  la  Société  d'agriculture  de  Clermont-Oise; 
!!••  13  et  14,  janvier-avril  1853.  ' 

COERBSPONDANCE. 

Le  secrétaire  donne  lecture  d'un  arrêté  du  Ministre  tde  rinstruction 
publique  et  des  Cultes  qui  approuve  les  statuts  de  la  Société,  et  d'une 
lettre  du  même  Ministre  au  Président  de  la  Société,  en  lui  transmettant, 
cet  arrêté. 

Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  CuUes. 

Pirii,    U  imi   4858. 

Monsieur  le  Président, 

J'ai  l'bonneur  de  vous  annoncer  que,  par  un  arrêté  en  date  du  11  mai 
courant,  dont  vous  trouverez  ci-joint  une  ampliation.  J'ai  approuvé  les 
règlements  de  la  Société  météorologique  de  France,  et  je  l'ai  autorisée  à 
9e  constituer  définitivement. 

Aux  termes  de  l'article  2  de  cet  arrêté,  aucune  modification  ne 
pourra  être  apportée  auxdits  règlements  sans  mon  approbation. 
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Je  VOUS  invite  à  liiire  part  de  ces  dispositions  à  la  Société  dans  sa  pro- 
chaine séance. 

Recevez^  Monsieur  le  Président^  Tassurance  de  ma  considération  très- 
distinguée. 

Le  Ministre  de  l' Instruction  publique  et  des  Cultes^ 

H.  FORTOUL. 

Le  Ministre  de  Tlnstruction  publique  et  des  Cultes^ 

Vu  la  demande  formée  par  la  Société  météorologique  de  France; 

Vu  les  règlements  de  cette  Société; 
Arrête  : 

Art.  1*'.  —  Les  règlements  de  la  Société  établie  à  Paris^  sous  le  titre 
de  Société  météorologique  de  France,  sont  approuvés^  et  cette  Société  est 
autorisée  à  se  constituer  définitivement^  conformément  aux  dispositions 
des  règlements  qui  restent  joints  au  présent  arrêté. 

Art.  2.  —  n  ne  pourra  être  apporté  aucune  modification  auxdits 
règlements  sans  l'approbation  du  Ministre  de  Tlnstruction  publique. 

Fait  à  Paris,  le  11  mai  18S3. 

Signé  H.  FORTOUL. 

Pour  ampUaUon  : 

Le  Chef  du  secrétariat^ 

L.  DE  NANTBCa. 

Le  secrétaire  communique  une  lettre  de  M.  Horey^  de  Lunel-Viel^  qui 
offre  à  la  Société  de  lui  transmettre  les  résultats  d'observations  météoro- 
logiques qu'il  vient  d'établir  dans  cette  localité^  dans  un  but  plus  parti- 
culièrement agronomique. 

M.  Aucour^  ingénieur  des  ponts  et  chaussées  à  Oran,  annonce  qu'il  a 
adressé  à  la  Société  le  résumé  des  observations  météorologiques  qu'il 
fait  faire  depuis  plusieurs  années  dans  la  province  d'Oran  (i). 

La  Société  reçoit  en  outre  : 

De  M.  Perrey,  les  observations  de  Djjon^  pour  1851  et  1852; 
De  M.  Valz^  le  résumé  de  Marseille^  pour  1850; 
De  M.  l'abbé  Mûller,  les  observations  de  Goersdorff,  pour  1852  ; 
De  M.  F.  Petit,  les  observations  de  Toulouse,  pour  1851  et  1852. 

(I)  Cet  docoroentf,  ptrrenut  pottéricu rement,  comprennent  :  4*  le  relevé  dot  obserYaliont  failet 
k  Omn,  en  4852;  2*  le  résumé  général  des  obserTalions  faites  kOran  de  184.4  h  4858;  8*  le  relevé 
des  obenrf  étions  faites  k  Mosteganem  en  4852;  4*  le  résumé  général  des  ol»serYalioiis  laites  k  Mot- 
taganem  de  1850  k  1853.  —  Ces  documents  seront  publiés  dans  la  deuxième  section  des  TabUâmm 
méUwrûlôptfmg,  consacrée  k  l'Algérie  et  anx  diverses  possessions  francises  en  dehors  de  TEuropt. 
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M.  Ch.  S.-C.  DeTille  ccrnimunique  Texirait  suivant  d'ane  lettre  <}Qi  lui 
est  adressée  par  M.  Ant.  d'Abbadie« 

Ufragm,  par  BehobUy  40  inû  4853. 

Comme  il  tombe  beaucoup  de  pluie  à  Bayonne^  J'ai  voulu  en  constater  la 
quantité  et  j^ai  remis  à  M.  Tabbé  Chilo^  professeur  de  théologie  au  grand  sé- 
minaire^ un  ombromètre  de  Homer^  le  plus  commode  pour  les  personnes  qui 
doivent  s'absenter  souvent.  Cet  instrument  a  été  perfectionné  par  M.  L.  Bre- 
gueti 

Voici  le  tableau  des  deux  premières  années  d'observations  que  H.  Cbilo  a 
bien  voulu  me  communiquer  : 

Station  au  SE  de  Baycnne. 

Latitude  N  43«^S9'  I  ;  Imgitude  O  de  Paris  d^  49'  3;  altitude  10",6;  hau- 
tev  au-dessus  du  sol^  l"*yO. 

18iSI.  1859. 

min  wiM 

Janvier 140,0  96,0 

Février. 65,5  77,0 

Mars. i71,i  34,0 

Avril fi7,0  102,0 

liai.. 86,3  28,0 

Juin. 26,1  123,0 

Juillet 207,0  117,0 

Août 56,1  76,0 

Septembre ....  79,7  102,0 

Octobre 193,0  123,0 

Novemibie 303,0  83,0 

Déembre 31,0  58,0 

Totaux.    .    .    1475>8  1019,0 

ta  surface  du  récipient  est  de  4  décimètres  carrés  :  800  grammes  d'eau  font 
marcher  Faiguille  de  39  divisions  :  chacune  d'elles  indique  ainsi  0*",51 
d'eau  tombée. 


M.  Huette  aine  adresse  le  résumé  suii/ant  des  observations  météoro- 
Ii^iques  faites  à  Nantes  pendant  l'année  i85i,  à  40  mètres  d'élévation 
au-dessus  de  la  mer. 

Le  nombre  des  jours  pendant  lesquels  le  ciel  a  été  totalement  couvert  est 
de  92.  Il  y  a  eu  429  jours  de  pluie,  210  de  vent,  33  de  gelée,  16  où  il  est 
tombé  de  la  grêle,  3  de  neige,  149  de  brume  et  de  brouillard,  et  9  de  ton- 
nefvSa 

Les  vents  de  la  direction  nord  ont  régné  73  jours;  ceux  du  nord-est,  47  ; 
Tom  I.  19 
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ceux  de  l'est^  52;  du  sud-est^  13;  du  sud^  52;  du  sud-ouest^  26;  de  Fouest^  81, 
et  du  nord-ouest,  21 . 

La  quantité  de  pluie  qui  est  tombée  sur  la  ville  a  été  de(y^,i9^,  quantité  qui 
est  de  près  d'un  tiers  au-dessous  de  la  moyenne  des  années  ordinaires. 

La  moyenne  de  la  hauteur  du  baromètre,  résultant  d'observations  faites  ré- 
gulièi-ement  deux  fois  par  jour,  a  été,  pour  7  heures  du  matin,  0",762"'"',65, 
et,  pour  trois  heures  du  soir,  0™,762""*,94. 

Ijà  moyenne  annuelle  de  la  température  du  matin  (1)  a  été  =  9",69,  et  celle 
du  haut  du  jour,  16°,27;  moyenne,  12°,96. 

L'humidité  moyenne,  observée  à  midi  par  l'hygromètre  à  cheveu,  a  donné 
63%38. 

La  plus  grande  élévation  du  baromètre  a  eu  lieu  le  18  juin,  et  a  eu  pour 
expression  0"',777""'",  et  son  plus  grand  abaissement,  le  22  mars,  est  exprimé 
par  0",741"~. 

Le  28  jum,  jour  de  la  température  la  plus  élevée  de  l'année,  les  thermo- 
mètres exposés  à  l'air  libre  et  à  l'ombre  sont  montés  jusqu'à  36  degrés.  Le  30 
décembre,  jour  de  la  température  la  plus  basse,  ils  sont  descendus  à  —  5",5. 

Les  crues  d'eau  se  sont  manifestées  dans  la  Loire  à  trois  époques,  pendant 
l'année  1851;  la  première,  dans  le  mois  de  mars,  où  le  maximum  d'é- 
lévation des  eaux  de  ce  fleuve,  au-dessus  de  rétiage,,a  atteint  3"*,35  le  31  ; 
la  seconde,  en  avril,  où  ce  maximum  a  également  été  de  3™,35;  et  la  troi- 
sième, dans  le  mois  de  mai,  où  il  s-'est  élevé  à  3",50.  Les  crues  n'ont  rien  pré- 
senté que  de  très-ordinaire  dans  leurs  chiffres  constitutifs. 

La  Loire  n'a  charrié  de  glaçons  que  pendant  un  seul  jour^  dans  le  cours  de 
la  saison  hivernale  de  1851,  le  30  décembre. 

Les  circonstances  remarquables  de  cette  année  peuvent  être  énumérées 
comme  suit,  savoir  : 

i'^  La  grande  sécheresse  du  mois  de  février,  sécheresse  sans  frimats, 
et  pendant  laquelle  il  n'est  tombé  que  O",©!-*""*  d'eau  pluviale. 

2°  Ia  remarquable  trombe  de  vent  qui  a,  en  partie,  éclaté  sur  la  ville,  le 
23  mars,  à  10  heures  du  soir;  trombe  accompagnée  de  pluie,  de  tonnerre  et 
de  grêle,  et  dont  les  conséquences  ont  été  désastreuses. 

3°  La  forte  grêle  et  la  pluie  d'orage  du  14  avril,  pluie  qui  a  donné  20  milli- 
mètres d'eau  aux  udomètres. 

4*  La  tourmente  de  vent  du  29  du  même  mois. 

5*»  Les  hautes  températures  sans  orage  des  27  et  28  juin. 

6°.Lagi*ande  quantité  de  pluie  tombée  par  l'orage  de  la  nuit  du  6  au  7  août, 
quantité  qui  s'est  élevée  à  0",039. 

7°  Enfin  la  sécheresse  extraordinaire  du  mois  de  septembre,  mois  pendant 
lequel  il  n'est  tombé  que  ô*",009  de  pluie. 

D'un  tableau  imprimé  qui  nous  est  également  adressé  par  M.  Huelte, 
nous  extrayons,  pour  1852,  les  nombres  suivants  : 

(4)  Les  heares  d'oUertalions  paraissent  être,  pour  le  thermomètre  comme  pour  le  baromètre , 
7  heures  du  niatisi  cl  3  beurrs  du  soir. 
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liésumé  des  observations  faites  à  Nantes,  en  1832. 
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MOIS. 


Janvier  .  . 
Février  .  . 
Wari  .  .  . 
Avril.  .  . 
Mb:.  .  .  . 
Juin  .  .  . 
JtvUtt,  .  . 
Août.  .  . 
Septembre. 
Oet»bt«.  . 
Novembre. 
Décembre. 


BAROMÈT. 


Moy. 
7  b. 


758.83 
761,  M 
761.33 
759,50 
757,50 
756.66 
761,00 
758.33 
758.33 
75S,17 
750.66 
757,66 


Uof. 
3  h. 


758,33 
761 ,50 
760.50 
759.00 
757.17 
756.83 
762.60 
759.00 
768.17 
768^3 
749,66 
767.83 


Totaux  et  moy.     756,33  758,24    11,05    16.91     783 


THERMOM 


Moy. 

Th. 


6?25 

3.66 

4,73 

7,66 

13,08 

16.60 

21,08 

17,70 

14.33 

9,75 

10.41 

8,50 


Moy. 
3  h. 


8?83 
8,00 
12,41 
17.08 
19.30 
20.83 
28.00 
34.41 
20,41 
16,41 
14.70 
12.50 


PI.UIK 


110 
22 

23 
4 

75 
83 
60 
»^ 
65 
87 
88 
67 


JOIRS 


289 


77     150      18    157    237 


r  * 


16 


Le  vent  a  soufflé  du  nord,  47  jours;  du  nord-est,  36;  de  Test,  S4;  du 
sud-est,  18;  du  «ud,  39;  du  sud-ouest,  44;  de  l'ouest,  94;  du  nord- 
ouest,  i6. 

COMMUNICATIOISS. 

M.  Félix  Leblanc  communique  les  résultats  suivants  d'un  travail  ré- 
cent de  M.  H.  Brauns. 

Sur  la  teneur  en  iode  de  la  source  médicinale  de  Saxon,  dans  le  canton  du 

Valais, 

L'iode  a  été  découvert  dans  cette  source  par  MM.  Cesati  et  Pignant.  Depuis, 
cette  particularité  a  donné  lieu  à  des  discussions  qui  ne  sont  pas  encore  fermées. 

M.  Fellenberg,  professeur  de  chimie  à  Berne,  annonce  avoir  trouvé  0,0902 
d'iode  dans  4000  parties  d'eau  de  la  source,  soit  90«',2  par  mètre  cube.  On 
s'est  demandé  alors  si  cette  teneur  ne  donnerait  pas  lieu  à  une  exploitation 
profitable.  Le  jaugeage  de  la  source  a  donné  à  M.  Brauns  425  litres  par  mi- 
nute, soit  612  mètres  cubes  par  24  heures. 

Or,  d'après  l'analyse  de  M.  Felleuberg,  cela  donnerait  un  débit  de  55*"^;08 
d'iode  par  24  heures. 

M.  Brauns  ayant  examiné  de  l'eau  recueillie  en  août  et  en  décembre  trouva  : 

Décembre.     .     .     .     89«',2  par  mètre  cube. 
Août 56,  4  id. 
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M.  Sonnenschein^  de  Berlin^  a  trouvé  l'énorme  quantité  de  Wl^yl  d'iode 
par  mètre  cube.  Un  autre  chimiste  en  indique  beaucoup  moins^  et  un  troîeièaie 
n'a  pu  signaler  que  des  traces  d'iode.  Tel  était  l'état  singulier  de  la  question, 
et  des  soupçons  de  fraude  circulaient  déjà,  lorsque  M.  Brauns  est  allé  s'établir 
sur  les  lieux  pour  s'y  livrer  à  une  série  d'analyses;  il  était  accompagné  de 
M.  Rion,  géologue. 

Le  34  décembre  1852,  on  ouvre  le  bassin  de  la  source  qui  était  couvert  d'un 
couvercle  en  bois;  on  sent  une  forte  odeur  d'iode,  d'après  le  dire  de  tous  les 
assistants.  Température  de  la  source,  25*'.  Eau  limpide  et  sans  saveur. 

L'eau  recueillie  indiquait  manifestement  l'iode  par  tous  les  réactifs  propres 
à  déceler  la  présencede  ce  corps.  Ce  jour-là^  la  source  ne  donnait  que  283  litres 
par  minute^  les  2/3  du  précédent  jaugeage. 

Le  2  janvier,  l'eau  de  la  source  indique  à  peine  la  présence  de  l'iode  :  964  li- 
tres par  minute.  Pas  d'odeur. 

Le  3  janvier^  odeur  d'iode,  présence  d'une  grande  quantité  d'iode.  L'ana- 
lyse qualitative  faite  tous  les  jours  pendant  un  mois  indique  des  résultats  très- 
variables  d'un  jour  à  l'autre. 

Voici  diverses  analyses  faites  dans  le  courant  d'un  mois,  sur  1000  par- 
ties: 


IL 


Densité  =1,000077. 

Chaux  .:....    0,1484 

Magnésie 0,0B34 

Sonde 0,0344 

Acide  aulfurique.    .    •    0»1639 
Acide  cartiontque.  .    •    0,9533 

Chlore 0,0327 

Iode .    0»0015 

Silice 0,0095 

Polaïae i 

Alumine ( 

Oiydedcfcr.    .    .    .M"^- 

Acide  phospberique.   .; 

0,6971 

Çhfnx 0,1495 

Magnésie. o,064i 

Sonde. 0,0515 

Potasse 0,0173 

Acide  sulfurique.    .    .  0,1655 

Iode. 0,0658 

Chlore 0,0114 

Acide  carbonique.  .    .  0,2418 

SHioe ) 

Oxyde  de  fer.    .    .    J^^"- 

Acide  phosphorique.    •  ; 

0,7669 


ou  Sulfate  de  chaux  .    .    . 

.    0,093» 

Bicarbonate  de  chaux.   . 

.    0,9822 

Sulfate  de  magnésie  .    . 

.    O,10S8 

Chlorure  de  sodium  . 

.    0,0541 

lodure  de  sodium.    .    . 

.    0,0018 

Silice 

.     .    0,009» 

Acide  carbooiq.  libre. 

.     0,0809 

ou 


Chlorure  de  sodîimi 
lodure  de  8o4iuDi . 
Sulfate  de  soude.  . 
Sulfate  de  potasse . 
Sulfate  de  piagoésie. 
Bicarbonate  de  magnésie 
Bicarbonate  de  chaux.   . 


0,6869 

0,0188 
0,0777 
0A>58a 
0,0320. 
0,1788 
0,0103 
0.3843 


0,7601 
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Emu  proHmoit  d'un  trm  fait  dam  uêê  amt  prii  de  la.soÊtrce. 


Sur  iOOO  p. 


m  qm« 


....  o^iiêi 

....  04iOS 

SiNrft OJMi 

Vgtum MI4i 

AMde  #«Uani|«^.    .    .  a^p^êa 

ChlQEe.    .....  0,plO«( 

lo^e .    .  0,I64IS 

Aci  carboniq.  (calcalé).  0,1505 

•  1,0055 


Sur  1000  p. 

ou  Qblomrft  &a  lodfam  . 
lodvTO  deiodinai.  • 
IqdoM  d»  poluaînvi . 
lodiue  do  mgiiMiiip, 
SiiUAla  d^mtgoéiie  . 
Siilfat^do  cbaox/.  . 
Bicarl^nate  de.cbaux. 


0«0 
O^ISM 
O|049ft. 
0^148^ 

o^né^ 

0,1^58 
0,2463 


Dttis  la  même  journée  où  cette  eau  avait  été  puisée^  M.  Brauna  en  reeueUKi 
deux  Sm  el  à  un  quart  d'heure  d'mtervalle  à  la  souroe  même.  La  première 
ean  neoontenait  que  des  traces  d'iode;  la  deuxi^e^  0<';0197  d'iode  par  litre. 
L'auteur  était  constamment  resté  auprès  de  la  source  pendant  cet  intervalle^ 
et  rien  ea  apparence  n'était  de  nature  à  expliquer  des  changements  aussi  ra- 
pides. 

Un  dépôt  recueini  à  quelque  distance  de  la  source,  dans  les  crevasses  des 
rodiers,  consiste  essentiellement  en  carbonate  de  chaux  et  de  magnésie  avec 
traces  d'aigile  et  d'oxyde  de  fer;  le  dépôt  cède  à  l'eau  des  traces  de  sulfetes 
sohibieade  chaux  et  de  magnérie  ;  pas  de  chlorures  solubles,  mais  des  iodures. 

1000  parties  du  dépôt  séché  ont  donné  1^674  iode. 

En  résuméj  M.  Brauns  croit  pouvoir  conclure  : 

1*  Que  l'existence  de  l'iode  dans  les  eaux  médicinales  de  Saxon  n'est  pas 


2*  Que  la  proportion  d'iode  contenue  dans  ces  eaux  varie  notablement  à  des 
intervalles  de  temps  trës-rapprochés  ;  il  y  a  ime  intermittence  marquée  dans  la 
proportion  d'iode; 

d^Qu'mi  ne  peut  conclure,  jusqu'à  présent,  à  aucune  loi  de  périodicité  re- 
htiv^QMnt  à  la  proportion  d'iode  contenue  à  diverses  époques  dans  cette 
SDuroe. 

A  la  «ûte  de  cette  commimiaatioD,  IL  Gliatin  préeente  las  <Aeerva- 
lions  suivantes  : 

C^.gua  jV^s  aHoia  de  l'exûessive  nchesse  en  io^e^  attribyée  par  divers . 
chimii^es  aux  e^ux  de  Saxon  m'intéressait  vivementi  aussi  ne  pouvais^je. 
ùOfii)^  dQ  ^  visiter  àpm  le  vcgrage  que  je  As  l'^timée  dernière  dans  le  Valais. 
Le  1$  scpteooJïfe»  de  gmod  mstin,  j<i  mcj  rendis  .d^  M^rtigay  à  Saxon,  où.  je 
reG|y«u^ia,,d4kn^  jb»  rémryc»r  ou  p«îte  de  la  aoufioe»  d«^  bouteMlen»  d'eau  :  un. 
domestique  de  la  maison  m'accompagnait.  L'examen  de  Tune  desd^ux  ,bou- 
teill^  bitjt  Mfurtigny  même,  n'indiqua  qu'une  quantité  infime  d'iode  que 
j'évaluai  égale  à  1/400%  ou  au  plus  à  1/300*  de  milligranune  pour  lOQp  gr. 
d'oaii..  La  seconde  bouteille,  envoyée  à  Paris  avec  quelques  autres  eaux  du 
Valais^  par  les  soins  obligeants  de  M.  L.  Comte,  physicien  à  Martigny,  fut  à . 
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mon  retour  analysée  avec  un  soin  extrême  :  cependant  les  résultats  ne  diffé- 
rèrent pas  de  ceux  obtenus  à  Martigny.  Je  n'hésite  donc  pas  à  admettre  que 
cette  singulière  source  ne  contenait,  le  15  septembre  au  matin  (vers  7  heures), 
qu'une  proporticHi  infinitésimale  d'iode.  Quand  on  rapproche ,  d'une  part^ 
mes  résultats  et  ceux  d'abord  observés  par  M.  Morin,  de  Genève  (qui  n'a  point 
trouvé  d'iode  en  1844) ,  d'autre  part,  ceux  obtenus  par  MM.  €esati,  Pignant, 
Rivière,  de  Fellenberg,  Bràuns,  Heideprim,  et  en  ces  derniers  temps  par 
M.  Morin  lui-même,  qui  a  trouvé  jusqu'à  0«',25  d'iode  par  litre,  on  est  frappé 
de  l'intérêt  qu'offre,  pour  la  météorologie,  la  minéralisation  intermittente  de 
l'eau  de  Saxon.  Tous  les  faits  observés  étant  admis  comme 'certains,  il  restera  à 
procéder  à  des  travaux  d'aménagement  pour  isoler  la  source  qi^î,  sans  doute 
presque  «o^tir^c  d'ioduresparle  lessivage  des  roches,  se  mêlerait  à  des  eaux  com- 
munes avant  d'arriver  au  puits.  Il  importe  d'ailleurs  à  la  médecine  et  à  l'hygiène 
que  l'eau  de  Saxon,  la  seule  que  l'on  consomme  à  l'établissement  de  bains  pour 
les  besoins  économiques  comme  pour  les  usages  médicaux,  ait  une  certaine 
fixité  de  composition  sur  laquelle  on  puisse  compter.  Les  habitants  du  village^ 
presque  tous  goitreux,  devraient  dans  tous  les  cas  être  engagés  à  boire  de  cette 
eau  aux  époques  où  elle  est  iodifère. 

Je  n'avais  trouvé  que  des  traces  d'iode  et  2  ou  3  centigrammes  de  chlorures 
dans  l'eau  de  Saxon.  Dans  un  village  opposé  à  Saxon,  à  Saillon,  siu*  la  rive 
droite  du  Rhône,  il  devait  m'ètre  donné  d'observer,  dans  les  circonstances  que 
je  rapporte  ci-après,  une  belle  source  chaude,  légèrement  ferrugineuse,  riche 
de  1/2  milligramme  d'iode,  et  d'environ  i  gramme  de  chlorures  alcalins  par 
litre  d'eau. 

Saillon  et  FuUy,  son  voisin,  sont  deux  gros  villages  renommés  dans  le  Va- 
lais pour  leur  bon  vin  et  pour  le  contraste  qu'ils  offrent  par  la  santé  de  leurs 
habitants.  Tous  deux,  placés  à  mi-c6te,  au  sud,  et  formés  de  maisons  à  un  ou 
deux  étages  élevés  pour  la  plupart  sur  des  hangars;  tous  deux  battus  des 
mêmes  vents  et  plongés  dans  une  atmosphère  commune  rendue  souvent  hu- 
mide par  les  vapeurs  du  Rhône,  des  torrents,  et  par  les  émanations  des  maré- 
cages de  la  vallée;  Fully  et  Saillon,  que  sépare  seulement  une  faille  du  pied 
de  la  montagne,  se  présentent  dans  des  conditions  aussi  semblables  que  pos- 
sible. Et  cependant  Saillon  est  cité  dans  tout  le  Valais  comme  exempt  du  goitre 
et  du  crétinisme,  affections  qui  atteignent  presque  toute  la  population  de 
Fully. 

M'étant  transporté  à  Fully  et  à  Saillon,  afin  de  vérifier  ce  qu'on  m'en  avait 
dit  à  Martigny,  je  rencontrai  dans  ce  dernier  village  un  jeune  crétin  et  quel- 
ques goitreux.  Un  homme  fort  éclairé  de  Saillon,  M.  le  président  Moulin, 
m'ayant  appris  que,  suivant  sa  remarque,  le  goitre  devenait  fréquent,  dans  sa 
commune,  depuis  cinq  ou  six  ans,  époque  à  laquelle  remontait  un  change- 
ment apporté  dans  la  prise  d'eau  faite  à  la  Salente  pour  les  besoins  des  habi- 
tants, je  recueillis  : 

!•  L'eau  qui  alimente  actuellement  Saillon,  et  qui  est  détournée  du  torrent 
(la  Salente)  sur  un  point  élevé  de  la  montagne; 

2^  L'eau  du  torrent  vers  sa  partie  basse,  là  mê*ae  où  était  l'ancienne  prise 
d'eau  du  village; 
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a*"  Le  produit  d'une  Bouroe  minérale^  dite  sota^ee  chaude  ou  iource  de  fer 
(quoique  très-peu  ferrugineuse,  cette  eau  a  fini  par  rougir  le  rocher  sur  lequel 
eue  coule  à  sa  sortie),  qui  se  mêle  au  torrent  entre  la  prise  d'eau  nouvelle  et 
FaDcienne. 
Or,  il  résulte  de  mes  analyses  : 

Que  l'eau  bue  actuellement  à  Saillon  est  privée  d'iode,  comme  celle  qui  ali- 
mente FuUy  et  ses  hameaux  (Brançon,  Sacet,  Mazimbre),  tous  remplis  de  goi- 
treux et  de  crétins; 

Que  l'eau  bue  autrefois  à  Saillon  (détournée  de  la  Salente,  après  que  celle- 
ci  a  reçu  la  source  chaude)  contient  plus  d'iode  que  les  eaux  bues  à  Paris  et 
dans  les  autres^contrées  où  le  goitre  est  inconnu  ; 

Que  l'eau  de  la  source  chaude  contient  au  moins  soixante  fois  plus  d'iode 
que  les  eaux  normalement  iodurées  de  Paris  et  de  Londres. 
D'où  il  ressort  : 

Que  le  goitre  devient  commun  à  Saillon,  depuis  qu'on  y  consomme  de  l'eau 
piivée  d'iode  ; 

Que  le  goitre  (et  le  crétinisme)  y  était  au  moins  fort  rare  lorsqu'on  faisait 
usage  d'une  eau  iodurée; 

Que  c'est  à  la  belle  source  minérale  chloro-iodurée'qui  se  jette  dans  la 
Salente,  qu'est  due  l'ioduration  de  celle-ci,  au  point  où  ses  eaux  étaient  prises, 
de  temps  immémorial,  pour  les  besoins  du  village. 

Gonunenter  de  tels  faits  serait  superflu,  la  démonstration  qu'ils  fournissent, 
tant  de  l'existence  et  de  la  nature  d'une  cause  locale  spéciale  du  goitre  et  du 
crétinisme,  que  de  la  possibilité  d'utiliser  les  sources  minérales  iodurées  qui 
jaillissent  dans  les  contrées  mômes  où  ces  maladies  sont  endémiques,  offrant 
toute  la  netteté  que  peuvent  exiger  les  esprits  les  plus  sévères. 


M.  Félix  Leblanc  qui  n'a  pas,  comme  M.  Chatin,  visité  les  localités 
ou  fait  des  expériences,  rappelle  qu'il  s'est  borné  à  analyser  un  tra- 
vail qui  parait  fait  consciencieusement.  Il  a  reçu,  depuis,  quelques  ren- 
seignements :  ils  sont  fournis  par  ks  recherches  de  M.  Pyrame  Marin,  de 
Genève,  et  par  la  correspondance  de  M.  Ch.  Marignac,  professeur  de 
chimie  à  l'académie  de  Genève.  Ce  dernier  savant  juge  dignes  de  toute 
confiance  les  résultats  obtenus  récemment  par  M.  Morin,  relativement 
à  l'eau  minérale  de  Saxon.  M.  Morin  s'est  entouré  de  toutes  les  précau- 
tions de  nature  à  éloigner  tout  soupçon  de  fraude.  Ses  conclusions  sont 
analogues  à  celles  de  M.  Brauns. 

L'énorme  quantité  d'iode  contenue  à  certaines  époques  dans  ces  eaux 
et  la  découverte  de  l'iode  dans  les  matières  scAides  des  roches  des  ai« 
virons  de  la  source,  éloignent  d'ailleurs  l'idée  d'une  fraude  qui  avait  pré- 
valu pendant  un  certain  moment.  H  y  a  plutôt  lieu*  de  croire  à  l'iêxis- 
tence  de  sources  qui  se  mêlent.  Néanmoins,  on  conçoit  que  tant  qu'on 
ne  sera  pas  parvenu  à  isoler  la  source  iodurée  par  des  travaux,  il  sera 
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tiermis  de  conserver  des  doutes  sur  l'existence  tfune  source  possé-  ^^ 

dant  les  caractères  ordinaires  de$  eaux  minérales  et  surtout  les  qualités  ^ 

attribuables.à  la  présence  régulière  de  Fiode.  ^j^ 


'H.  BlaïUard^  ingénieur  colonial  à  Tlle  de  la  Réunion^  en  offrant  à  la 
Société  un  premier  Uèmoiré  de  M.  Giberl  des  Molières,  mr  la  météaro'       ^ 
logU  de  cette  de ,  présente  les  observations  suivantes  : 

'La  mort  de  M.  Gibcrt  dés  Molières  nous  ayant  privés  d'un  second  travail 
que  se  proposait  de  publier' ce ^élé  météorologiste ^  dont  j'ai  eu  Phonnefur        | 
'  d^ttele'  eoîlabôrateur^  mon  intention  est  de  soumettre  à  la  Société  quelques        r" 
résultats  des  observations  que  j'ai*  laites  depuis  lors  à  Saint-Benott^  en  les         jj 
comparant  à  celles  faites  à  Saint-Denis^  par  M.  des  Molièiês.  Un  observatoire        ^^ 
a  été^  d'ailleiiiS;  récemment  installé^  dans  cette  dernière  localité^  par  les  soins        . 
de  M.  le  ministre  de  la  marine,  et  la  direction  en  a  été  confiée  à  M.  le  lieu*        r 
tenant  de  vaisseau  Bridet;  cet  officier  distingué  pourra  donc/ saiis  doute^         j^ 
bientôt  faire  connaître  à  la  Société  météorologique  les  résultats  d'expériences        ^ 
«lâvies  et  Mtes  avec  tbnt  le  soin  et  Texactitude  désirables.  Mg 

Lés  instruments  dont  je  me  servais  à  Saini^Benolt  étaient  tous  de  fort  bons         ^ 
instruments^  construits  par  Buntete  et  comparés  aux  étalons  de  FObflerraloîre         .^ 
•  de  Pdànsl  Lés  -  nombres  suivant»  sofnt  tous  corrigés  d'après  ces  données^  et,  en         . 
outite,  pour  le  barortiètre ,  fls  sont  corrigés  de  la  capillarité  et  ramenés  à  zéro 
et  au  niveau  de  la  teer.  *  *  ^ 

1.  -«  Obskhtahôiis  thkhmomètriques.  —•  Ces  observations,  fiaites  dans  les         b 
mêmes  conditions  et  aux  mèmcff  heures  que  celle»  de  M.  des  Molièies,  à  Saint-         h 
Denis,  ont  donné,  pour  la  température  moyenne  de  Saint-Benoit,  23%10, 
tandis  que  la  moyenne^  à  Saint-Denis,  est  de  %3<',97.  Cette  différence,  entre 
deux  localités  distantes  à  peine  de  huit  lieues,  s'explique  sans  doute  par  la 
position  de  Saint-Benoit  au  vent  de  Itle.  ^ 

Le  ntortimtm  de  lem^iératu^,  (Aservé  chaque  jour  vte  deux  heures  du 
soir,:a  donné  à  Saint^Benolt  <lé  21  février  1843),  35V;  &  Saint-Denis,  la  ^ 

teapéiafciÉre  la  plus  élevée  a  été  (le  U  janvier  1826),  seulement  33^8.  ^ 

Le  therm(»nètre  est  descendu  à  SaintrBenoit  (le  28  juillet  1852),  à  W,S.         i 
Ldmmnwm  observé  à  Saint-Denis  (l^'  mars  1843),  a  été  15^1. 

"bn  voit  que  les  extrêmes  à  Saint-Benoit  ont  présenté  une  variation  de  W*y6,         ^ 
tandis  qu'à  Saint-Denis  elle  n'a  atteint  que  ld%3. 

j'ai  fait,  en  outre,  k  SaintrBenoit,  de  nombreuses  déterminations  de  la 

température  du  sol,  au  moyen  de  trous  4e  sonde.  La  moyenne  de  œs  résul- 

^tiii,  dont  une  invlio  est  rapportée  dans  le  méitfoii^  de  M.  des  Molières, 

-mi  de*^3^^;'dile  s^éhn^ae  donc  très-peu  de  la  température  moyenne  de 

La  plus  grande  différence  que  j'aie  observée  entre  la  température  d'un 
thermomètre  recouvert  de  drap  blanc  et  celle  d'un  thermomètre  recouvert 
de  drap  noir,  s'est  élevée  à  7%3.  Le  premier  s'est  une  fois  échauffé  jus- 
qu'à 69»,7,  et  le  dernier  jusqu'à  71",9. 


^ 
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il.  —  Observations  pluviomètbiques.— Le  pluviomètre  observé  à  Saint- 
Benoit  consistait  en  une  caisse  métallique  de  I  mètre  carré  de  superficie, 
tenninée  inférieurement  par  un  récipient.  Voici  les  résultats  de  quatre  an* 
nées  d'observations  : 

Tableau  des  quantiiéi  de  pluie  tombées  à  Sùint^Benoit. 


MOIS. 


Juillet.  .  . 
Août.  •  .  . 
Septembre 
Octobre  .  . 
Novembre  . 
Décembre. 
Janvier.  .  . 
Février.  .  . 
Mars.  .  .  . 
Avril.  .  .  . 
Mai  .  .  .  . 
Juin.  .  .  . 

TOTAUX. 


1842-43. 


401,1 

164,8 

104,9 

79,8 

33,3 

313,3 

571,7 

268,5 

270,3 

1046,1 

132,5 

17,7 


3104,0 


1845-44. 


236,1 
120,6 
288,8 
158,2 
192,4 
319,8 
1020,4 
784,3 
775,7 
418,7 
169,7 
183,1 


4667,8 


I844-4S. 


1845^0. 


227,1 

101,9 

97,7 

69,5 

107,7 

1244,8 

838,0 

533,5 

355,3 

486,1 

734,0 

187,1 


791,4 

182,4 

155,9 

59,4 

89,7 

310,1 

452,1 

649,2 

253,1 

424,7 

322,4 

52,1 


4982,7 


3742,5 


La  saison  des  pluies  s'étendant  de  novembre  à  avril,  et  les  mois  où  il 
pleut  le  moins  étant  ceux  de  juin  et  juillet,  j'ai  dû,  afin  que  chaque  co- 
lonne contint  un  hivernage  complet,  prendre  ces  deux  derniers  mois  comme 
extrêmes  des  colonnes  du  tableau  ci-dessus,  qui  m'a  servi  à  déterminer  les 
quantités  d'eau  tombées  par  année.  11  résulte  de  ces  observations  que  dans 
une  année  (1844-45),  il  est  tombé  4982"",7  d'eau;  que  le  mois  où  il  en 
est  tombé  le  plus  a  été  décembre  1844,  qui  a  donné  1244'"">,8;  enfin,  que 
les  20  et  21  du  même  mois,  il  en  est  tombé,  en  27  heures,  732,°""4. 

A  Saint-Joseph,  où  j'ai  pu  faire  quelques  observations,  il  est  tombé  : 


En  1846-47. 
1847-48. 
1848-49. 
1849-50. 

En  4  ans.    . 


mèlret. 

2,4242 
1,5397 
2,0564 
2,5344 

8,5547 


TOME    I. 


20 
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En  résumé^  il  tombe  moyennement  en  un  an  : 

mètres. 

A  Saint-Benoit.  .  .  .  4,1242 
A  SainWoseph.  .  .  .  2,1387 
A  Saint-Denis.    .     .     .     1,6852 

A  la  Réunion,  la  neige  tombe  quelquefois  sur  le  sommet  des  montagnes  (là 
plus  élevée,  le  Piton  des  neiges,  atteint  3,069  mètres)  ;  mais  elle  persiste  rare- 
ment plus  de  deux  jours,  et,  presque  toujours,  quatre  heures  après  le  lever 
du  soleil,  il  n'en  reste  plus  de  traces. 

Depuis  dix-huit  ans  que  j'habite  la  Réunion,  la  grêle  n'y  est  tombée  que 
trois  fois. 

m.  —  Observations  hygrométriques.  —  L'instrument  employé  étant 
l'hygromètre  de  Saussure,  je  ne  présente  qu'avec  réserve  les  nombres  suivants 
qui  représentent  les  indications  moyennes  à  9  heures  du  matin  : 

A  Stint-Broolt.  A  Saint-Dcnit. 

Juillet Si^l  74*0 

Août 83,3  75,3 

Septembre.    ...  81,0  73,6 

Octobre 82,4  78,3 

Novembre.    .     .     .  83,7  78,4 

Décembre.    .     .     .  85,8  81,9 

Janvier    ....  87,8  84,5 

Février 87,4  82,3 

Mars 86,4  83,0 

Avril 84,1  82,1 

Mai 81,3  82,3 

Juin 77,7  76,3 

Moyenne  de  l'année.    83,3  79,2 

lY.  —  Observations  barométriques.  —  La  marche  du  baromètre  étant 
sensiblement  la  même  à  Saint-Benoit  qu'à  Saint-Denis,  et  le  mémoire  de 
M.  des  Molières  donnant  à  ce  sujet  tous  les  renseignements  désirables,  je  ne 
parlerai  de  ces  observations  qu'au  point  de  vue  des  ouragans.  Je  joins  à 
cette  note  un  tableau  de  la  marche  du  baromètre  pendant  ces  perturbations 
atmosphériques  (voy.  PL  7/,  fig.  2);  on  y  remarquera  que  toujours, 
après  une  descente  de  quelques  millimètres,  plus  ou  moms  vive,  selon 
que  le  mouvement  de  translation  de  l'ouragan  est  rapide  ou  lent,  la  co- 
lonne de  mercure  remonte  pendant  quelques  heures  pour  faire  ensuite,  et 
très-brusquement,  une  chute  qui  va  quelquefois  jusqu'à  35"™,  puis,  sans 
arrêt  sensible,  elle  recommence  à  monter  généralement  plus  lentement  qu'elle 
n'est  descendue,  et  ne  reprend  sa  hauteur  normale  qu'après  une  série  d'oscil- 
lations qui  dure  de  un  à  plusieurs  jours. 
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Séance  du  28  juin  1853. 

Frésidance  de  M.  BRAVAIS. 

M  Ch.  S.-C.  Deville,  secrétaire^  donne  lecture  du  procès-verbal  de  la 
dernière  séance  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

ACTES  DE  LA  SOCIÉTÉ. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  précédente  séance^  le  Pré- 
sident proclame  membres  de  la  Société  : 

MM. 

Le  général  T.  G.  de  Mosqubra^  ancien  président  de  la  république  de 
la  Nouvelle-Grenade,  à  New-York  (États-Unis);  présenté  par  MM.  Lewy 
et  Ch.  S.-C.  Deville; 

Mangon,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  rue  Jacob,  33,  à  Paris;  pré- 
senté par  MM.  Belgrand  et  Cavalier; 

AucouR,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  à  Oran  (Algérie)  ;  présenté 
par  MM.  Ch.  S.-C.  Deville  et  Belgrand; 

Le  docteur  Yerrollot,  médecin  de  l'hôpital  français,  à  Constantinople 
(Turquie);  présenté  par  MM.  Viquesnel  et  Ch.  S.-C.  Deville. 

DONS  faits  a  la   SOCIÉTÉ. 

La  Société  reçoit  : 

De  la  part  de  M.  le  général  T.  C.  de  Mosquera  :  Mémoire  9ur  la  géogra- 
phie physique  et  politique  de  la  Nouvelle-Grenade  (traduit  de  Ve^agnol, 
par  Théodore  Dwightj  ;  in-8%  405  p.,  1  carte;  Nev^-York,  1853;  chez 
T.  Dwight. 

Mémoires  de  la  Société  des  sciences  naturelles  de  Seine-et-Oise  ;  A  vol. 
in-8*;  1. 1,  2,  3,  4,  années  4835-1850;  Versailles;  chez  Montalant-Bou- 
gleux. 

M.  J.-T.  Silbermann,  conservateur  des  collections  du  Conservatoire 
des  Arts  et  Métiers,  offre  à  la  Société  un  exemplaire  du  Rapport  (auto- 
graphié  par  ordre  du  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce),  qu'il 
a  été  chargé  de  rédiger  sur  les  Poids  et  Mesures  métriques  envoyés  au 
gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique ,  en  échange  de  la  collection 
de  poids  et  mesures  offerte  au  Conservatoire  par  ce  dernier  gouver- 
nement. 
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M.  Silbennann  donne,  à  ce  sujet,  quelques  détails  sur  les  procédés 
(ju'il  a  dû  employer  ou  imaginer  pour  obtenir  une  exactitude  aussi 
grande  que  possible  dans  les  nombreuses  comparaisons  qu'il  a  faites 
entre  ces  nouveaux  types  et  les  prototypes  du  commerce  qui  existent 
au  Conservatoire,  et  ont  eux-mêmes  été  soigneusement  comparés  aux 
prototypes  officiels  déposés  aux  Archives  de  France. 

Ces  opérations  portaient  sur  les  mesures  de  longueur,  de  poids,  de 
capacité,  et  sur  les  types  de  monnaies. 

COBRESPONDANCE. 

La  Société  reçoit  :  1®  de  M.  le  docteur  Krcil,  directeur  de  l'Institut 
Impérial  météorologique  de  Vienne,  le  résumé,  pour  les  mois  de  janvier 
et  février  1853^  des  observations  faites  en  trente-six  stations  établies  dans 
les  Etats  autrichiens,  avec  le  tracé  des  courbes  qui  représentent  ces 
observations; 

2*  De  M.  le  professeur  A.  Colla,  directeur  de  l'Observatoire  royal 
météorologique  de  Parme,  les  observations  faites  dans  cet  observatoire, 
pendant  les  mois  de  mai  et  juin  1853  ; 

S""  De  M.  V.  Méliand^  les  observations  météorologiques  manuscrites 
faites  à  Nogent-le-Rotrou  (Eure-et-Loir),  pendant  les  mois  de  janvier, 
février,  mars  et  avril  1853. 

Ces  observations  seront  déposées  dans  les  Archives  de  la  Société  et 
des  remercîments  adressés  à  leurs  auteurs. 

M.  Ch.  S.-C.  Deville  présente  des  observations  météorologiques  qui 
lui  sont  adressées  : 

i°  De  Go-Thi  (  Cochinchine  )  (latitude  déterminée  par  l'observa- 
teur, i3»3r  N,  longitude  estimée  E  106*39%  par  M.  l'abbé  Arnoux, 
missionnaire  apostolique,  — août  1851  à  janvier  1852; 

2"  De  Dacca  (Inde  anglaise)  et  de  Gowhatty,  chef-lieu  de  la  province 
d'Assam  (latitude  N  26M 1' ,  longitude  E  89*»2r  ),  par  M.  l'abbé  Krick,  mis- 
sionnaire apostolique,  mai-septembre  1852.  Ces  observations  compren- 
nent la  température  de  l'air,  ceUe  d'un  thermomètre  à  réservoir 
humide  et  celle  des  eaux  de  puits,  comme  aussi  celle  des  eaux  des 
grands  fleuves  (Gange,  Brahmapoutra,  etc.). 

M.  l'abbé  Krick  a  ressenti  un  tremblement  de  terre  à  Dacca, 
le  9  août  1852,  à  À^  37-  du  matin  :  «  Il  fut  précédé,  dit-il,  d'un  bruit 
»  sourd  (runMing),  Le  choc  fut  fort  et  sec  :  l'oscillation,  forte  presque 
»  tout  le  temps,  dura  quinee  secondes.  J'étais  au  lit,  couché  du  S  au  N. 
»  Il  me  sembla  que  la  secousse  venait  du  NO.  Parmi  les  personnes  que 
»  j'ai  consullces,  les  unes  disent  le  NO,  d'autres  le  S.  Le  ciel  était  légè- 
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»  rement  couvert  :  à  Thorizon ,  teinte  roageâtre  :  aillears,  quelques 
»  cumulo-nimbus  :  brise  presque  insensible  du  SE  :  température  de 
•  Tair  :  26°3.  » 

Ces  observations  ont  été  faites  avec  des  instruments  remis  aux  obser- 
vateurs par  M.  Ch.  S.-C.  Deville  et  comparés  par  lui-même,  au  départ, 
avec  le  plus  grand  soin.  Elles  ont  un  autre  mérite  que  celui  de  l'exacti- 
tude :  quelques-unes  d'entre  elles  ont  été  suivies  au  milieu  des  plus 
grands  dangers  pour  la  sécurité  des  observateurs. 

Elles  sont  renvoyées  à  la  Commission  des  Tableaux  météorologiques 
et  le  secrétaire  est  chargé  de  transmettre  à  leurs  auteurs  les  remerci- 
ments  de  la  Société. 


Le  secrétaire  donne  lecture  de  la  note  suivante  : 

Sur  les  quafUiUs  de  pluie  tombées  à  Montpellier  dans  les  six  premiers 
mois  de  Vannée  1853,  par  M.  Ch.  Martins. 

Les  pluies  incessantes  qui  ont  affligé  le  midi  de  la  Frscnce  depuis  le  com- 
mencement de  Tannée  ayant  fait  place  au  beau  temps,  j'ai  pensé  que  la 
Société  accueillerait  peut-^tre  avec  intérêt  quelques  détails  sur  un  régime 
atmosphérique  aussi  insolite  pour  le  climat  méditerranéen.  Les  quantités 
d'eau  tombée  ont  été  les  suivantes  exprimées  en  millimètres. 


1853.  Janvier 147— 

Février 93 

Mars 97 


1853.  AvrU 32— 

Mai 262 

Juin 37 


Total  668  millimètres. 

G^te  quantité  est  égale  à  la  moyenne  annuelle  des  16  années  comj^ises 
entre  1835  et  1850  qui  ne  s'est  élevée  qu'à  644  millimètres  :  elle  est  inférieure 
néanmoins  à  la  moyenne  générale  conclue  des  62  années  comprises  entre 
1767  et  1850;  car  cdle-ci  est  de  738  millimètres.  Mais  elle  est  supérieure  de 
177  millimètres  à  la  moyenne  annuelle  de  Paris  conclue  de  95  ans  (1).  Les 
vents  qui  ont  amené  ces  pluies  torrentielles  soufflaient  dans  des  azimuts 
divers  :  en  janvier  du  SE  ou  du  NE^  en  février  mars  et  avril  du  NE  et  du 
NO,  en  mai  du  NE,  en  juin  de  l'O  et  du  NO,  jamais  du  SO  comme  dans 
le  nord  de  la  France. 

Parmi  ces  pluies  il  y  a  eu  de  très-fortes  averses;  le  26  janvier,  il  est  tombé 
39  millimètres  d'eau  en  18  heures;  le  7  février,  43  millimètres  dans  le  même 
espace  de  temps.  Enfin,  le  soir  du  4  mai,  nous  avons  mesiuré  75  millimètres 
d'eau  :  il  pleuvait  depuis  12  heures  seulement. 

0)  Voyei  Patria  ua  U  France  anâ^m  et  fMimtê,  p.  238  et  277  ;  et  Marié  DtTy,  CouMra- 
1io%$  sur  le  elimêi  de  Monipeliieir,  thèse  fouleoue  k  la  Faculté  de  médecine.  1851. 
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Le  pluviomètre  dont  je  me  sers  est  placé  dans  un  lieu  découvert  du  Jardin 
des  Plantes,  à  28  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  Mon  but  étant  de 
mesurer  la  quantité  d'eau  qui  mouille  la  surface  du  sol,  j'ai  adopté  l'un  des 
pluviomètres  expérimentés  par  Glaisher  à  l'observatoire  de  Greenwich.  Il  se 
compose  d'un  vase  cylindrique  en  zinc  recouvert  d'un  cône  renversé,  percé 
d'un  petit  trou  à  son  sommet;  ce  trou  est  l'orifice  d'un  canal  recourbé  qui 
s'ouvre  dans  l'intérieur  du  vase;  le  petit  cylindre  d'eau  qui  reste  dans  ce 
canal  après  la  pluie  fait  office  de  bouchon  et  s'oppose  ainsi  à  l'évaporation.  Je 
mesure  directement^  au  moyen  d'une  petite  règle  divisée  en  millimètres,  la 
hauteur  de  l'eau  qui  se  trouve  au  fond  du  pluviomètre. 


Le  vase  est  enfoncé  dans  la  terre  de  façon  que  le  cercle,  base  du  cône^  affleure 
le  niveau  du  sol  :  ce  cercle  dont  la  surface  est  de  10  décimètres  carrés,  en  est 
donc  pour  ainsi  dire  une  portion  intégrante.  Si  quelques  gouttes  de  phiie 
rebondissent  du  pluviomètre  sur  le  gazon^  d'autres  rejaillissent  du  gazon 
dans  le  pluviomètre;  il  en  est  de  même  sur  le  sol,  où  l'eau  rejaillit  de  tous 
câtés.  Mon  pluviomètre  est,  par  conséquent,  dans  les  mêmes  conditions  que  la 
terre  environnante. 

Les  pluviomètres  élevés  ou  placés  sur  des  points  isolés  n'indiquent  point 
la  quantité  d'eau  qui  mouille  la  terre.  L'action  du  vent  qui  fouette  la  pluie 
contre  le  pluviomètre  et  la  fait  rejaillir  au  dehors,  les  remous  qui  s'établissent 
autour  de  lui  sont  autant  d'effets  qui  ne  permettent  pas  de  conclure,  de  la 
quantité  d'eau  recueillie  dans  un  de  ces  instruments,  celle  qui  a  mouillé  la 
surface  du  sol  environnant.  Ajoutez  à  cela  que  nous  savons,  par  les  mesures 
comparatives  faites  à  l'Observatoire  de  Paris,  celles  de  M.  Phillips  à  York  et 
de  M.  Person  à  Besançon,  que  des  différences  de  niveau  peu  considérables 
influent  très-notablement  sur  les  quantités  de  pluie  recueillies  (i). 

Quelles  que  soient,  du  reste,  les  précautions  employées,  la  mesure  de  la 
quantité  d'eau  tombée  du  ciel  ne  sera  jamais  qu'une  estimation  approximative.  • 
Pour  s'en  convaincre,  il  suffit  d'avoir  observé  des  nuages  qui  se  résolvent  en 
pluie  ou,  mieux  encore,  de  l'avoir  vu  tomber  à  la  surface  d'un  lac  ou  d'une  ri- 
vière tranquille.  On  reconnaîtra  que  la  densité  de  la  pluie  est  fort  inégale,  même 
dans  des  points  très-rapprochés  :  en  effet,  la  surface  du  lac  se  marbre  alors 
d'Ilots  où  l'eau  parait  d'une  couleur  plus  sombre,  séparés  par  des  espaces  où 
elle  semble  plus  claire;  cette  différence  de  teinte  provient  uniquement  de 
ce  que  les  rayons  de  pluie  sont  plus  rapprochés  dans  les  parties  sombres  où 
ils  produisent  de  petites  vagues  très-voisines  l'une  de  l'autre  et  le  sont  moins 

(4)  Voyez,  pour  toulcsccs  meturct,  V Annuaire  météorologique  de  ta  France,  année  1851,  p.  437 
à  «59. 
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dans  les  parties  claires,  où  la  surface  du  lac  reste  plus  tranquille.  On  s'assure 
ainsi  qu'à  quelques  mètres  de  distance  la  densité  de  la  pluie  varie.  Comment 
en  serait-il  autrement,  puisque  les  nuages  eux-mêmes  ne  sont  pas  d'une  den- 
sité uniforme? 

A  la  suite  de  cette  communication,  M.  Belgrand  ajoute  que  ses  obser- 
yations  personnelles,  faites  principalement  dans  le  département  de 
l'Yonne,  Tont^  depuis  longtemps,  convaincu  que  la  quantité  d'eau 
accusée  par  un  pluviomètre  est  extrêmement  influencée  par  la  dispo- 
sition des  lieux  et  une  foule  de  circonstances  qui  peuvent  varier 
beaucoup  pour  deux  points  très-voisins. 

COMMUmCATlONS. 

M.  Maille  présente  une  note  additionnelle  à  sa  Théorie  des  Hydromi- 
iiores.  Voici  un  extrait  de  cette  note. 

M.  Regnault  annonça,  le  18  avril  dernier,  à  l'Académie  des  Sciences  que, 
d'après  de  nombreuses  expériences  faites  avec  la  précision  qu'on  lui  connaît, 
il  avait  trouvé,  pour  la  chaleur  spécifique  de  l'air  atmosphérique  :  0,2377, 
celle  d'un  même  poids  d'eau  étant  prise  pour  unité  :  cette  chaleur  spécifique 
est,  suivant  ses  expériences,  invariable^  soit  que  la  température  change  ou  la 
pression,  tandis  que  j'ai  supposé  que  cette  chaleur  variait  comme  la  puissance 
0,4  de  la  densité,  et  qu'il  avait  également  obtenu,  pour  la  chaleur  spécifique 
de  la  vapeur  d'eau,  0,475,  moitié  de  celle  que  je  lui  ai  attribuée. 

En  adoptant  ces  nouvelles  valeurs,  et  en  les  introduisant  dans  les  calculs 
qui  donnent  les  états  physiques,  on  arrive  à  des  résultats  sensiblement  diffé- 
rents (4). 

La  formule  de  la  page  31 5  pour  M^^y  devient  : 

A  =  ^  [28,162  (1  —  0,0025  t'")  —  0%338  p'"  (1  +  af")]; 

celle  de  la  page  317  : 

A=g  [2»,4473  +  0,338  f  (1  +  «r)  1  ; 

et  celle  de  la  page  320  : 

A  =  g  [2%033  (1  —  0,0024  r)  +  0,338  f'"  (i  +  a  t"% 

Ces  modifications,  comme  on  voit,  n'ont  rien  de  défavorable  à  ma  théorie  : 
les  effets  de  la  chaleur  de  la  liquéfaction  et  de  la  congélation  sont  amplifiés  : 
sous  ce  nouveau  régime,  on  se  rend  encore  mieux  compte  de  l'accroissement 
énorme  que  subit  le  courant  ascendant  dans  sa  vitesse  et  dans  sa  hauteur  sous 
l'empire  d'une  température  initiale  extrême. 

(I)  Nùuv.  Tkéùrie  des  llydroméUorea,  p.  90. 
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M.  Gh.  S.-C.  Deyillè,  en  présentant  une  Carte  de  la  iempéralure  dê$ 
eaux  à  la  mrface  de  la  mer  des  Antilles^  du  golfe  du  Mexique  et  de 
la  portion  de  rOeéan  Atlantique  comprise  entre  les  côtes  méridio- 
nales des  ÉtaU-Vnis  et  le  55*  degré  de  longitude  occidentale  {PL  IIL) 
ajoute'les  réflexions  suivantes  : 

La  température  de  la  mer  joue  \m  rôle  essentiel^  on  pourrait  presque  dire 
prépondérant^  dans  les  phénomènes  météorologiques  généraux. 

Ce  qui  la  caractérise  surtout^  c'est  d'être  beaucoup  plus  constante  que  la 
température  du  sol  superficiel  des  continents.  Non-seulement  la  mer  imprime 
ce  caractère  au  climat  des  terres  qui  Tavoisinent  ou  qu'elle  entoure^  mais  elle 
influence  d'une  manière  générale  les  climats  continentaux  que  leur  éloigne- 
ment  semblerait  devoir  soustraire  à  son  action. 

En  efifet^  les  grandes  plaines  et  les  plateaux  étendus  présentent  des  phéno- 
mènes inverses  j  c'estrÀ-dire  qu'ils  sont  susceptibles  de  s'échauffer  ou  de  se 
refroidir  considérablement^  de  manière  à  passer  successivement  et  dans  des  in- 
tervalles assez  courts  d'une  température  très-élevée  à  une  température  très- 
basse.  Il  en  résulte  des  aspirations  ou  des  refoulements  de  la  masse  d'air  qui 
les  environne;  et^  dans  le  premier  cas^  de  l'air  qui  a  reposé  longtemps  sur  la 
surface  des  eaux  peut  ètreiippelé  à  transporter  sa  température  à  des  distances 
fort  grandes. 

Il  y  aurait  donc  un  très-grand  intérêt  à  connaître  exactement  les  lignes  iso- 
thermes des  eaux  à  la  surface  des  mers.  Cette  étude  est  encore  peu  avancée  : 
d'abord,  parce  que  les  observations  manquent,  surtout  pour  certains  parages; 
puis,  parce  que,  conune  le  fait  remarquer  M.  Dove  à  propos  des  isothermes  de 
l'air  à  la  surface  des  mers  (1),  chaque  navigateur  ne  donnant  généralement 
qu'une  fois  par  jour  la  position  du  navire,  on  est  obligé  de  conclure  par  inter- 
polation la  position  qui  correspond  à  la  plupart  des  observations. 

Dans  ces  dernières  années,  M.  Maury,  lieutenant  dans  la  marine  américaine, 
a  rendu  de  très-grands  services  par  la  publication  de  ses  Cartes  des  vents  et 
des  courants  de  l'Océan  Atlantique.  Malheureusement,  telle  est  la  complica- 
tion qu'a  introduite  sur  ces  cartes  le  système  adopté  par  l'auteur  (2)  pour 
faire  connaître  les  observations  des  températures  de  la  mer,  que'  certains 
parages  demandent,  pour  être  déchiffirés,  un  travail  aussi  long  que  fasti- 
dieux. 

La  Carte  que  j'ai  l'honneur  de  soumettre  à  la  Société  a  pour  objet  de  faire 
connaître  les  températures  des  eaux  superficielles  dans  tout  l'espace  compris, 
dans  l'Océan  Atlantique,  entre  les  10*  et  40*  degrés  de  latitude  nord  et  entre 
les  55*  et  100*  degrés  de  longitude  ouest.  On  voit  que  cet  espace  comprend  la 

{i)  Voya  U  tndttclioo  du  llémoira  de  M.  I>oTe,  par  M.  Ch.  Martint,  Annuoifê  MétéaroUgiitê  Hi 
la  FrtmM  pour  4  850,  p.  304 . 

(2)  Ce  n'est  pat  qae  ce  lyttème  ne  fût  Irès-iogénieui  ;  il  serait  même,  je  crois,  difficile  de  metlre 
autant  d'indications  avec  moins  de  confusion  ;  mais  il  me  semble  qu'il  eut  été  préférable  de  ne 
porter  sur  les  cartes  que  les  courbes  et  les  résultats  généraux,  et  de  publier  I  part  les  séries  d'ob- 
sertations,  que  l'on  est  obligé  de  reconstituer  lorsqu'on  tout  les  utiliser* 
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.  mer  des  Antilles^  le  goife  du  Mexique  et  toute  la  portion  de  l'Atlantique  qui 
remplit  l'angle  compris  entre  les  côtes  de  la  Floride  et  du  Maryland  et  les 
faauts^onds  de  Bahama.  C'est  le  point  à  la  fois  le  plus  compliqué  et  le  plus 
intéressant  du  cours  du  GulfStream.' 

Ijdè  matériaux  qui  ont  servi  à  la  construction  de  cette  Carte  proviennent  de 
plusieurs  sources  différentes. 

Les  uns  sont  déjà  publiés  :  ce  sont  les  chiffres  très-nombreux  portés  sur  la 
Carte^  citée  précédemment,  des  vents  et  des  courants  de  l'Océan  Atlantique^ 
et  dont  l'auteur,  M.  Maury,  a  lait  connaître  l'origine  dans  son  intéressante 
publication. 

Les  autres  sont  entièrement  inédits.  Ce  sont  : 

l**  Un  très-grand  nombre  de  registres  tenus  à  bord  du  vaisseau  anglais  le 
Thmiety  durant  la  campagne  hydrographique  faite  parce  bâtiment,  de  1834 
à  1848,  sous  le  commandement  des  capitaines  R.  Owen  et  Bamett,  et  à  bord 
des  sdiooners  Jackdaw  (1833)  et  Lark  (18aE(-36),  commandés  tous  deux  par 
le  capitaine  Bamett.  Ces  documents  m'ont  été  communiqués  à  Londres, 
«n  1849,  sur  la  recommandation  de  sir  H.  de  la  Boche,  et  avec  une  générosité 
dont  je  conserve  lephis  reconnaissant  souvenir,  par  l'amiral  Beaufort,  direc- 
teur, et  le  capitaine  Bêcher,  secrétaire  de  l'Amirauté. 

^  Le  journal  des  observations  recueillies  par  le  capitaine  de  corvette,  de- 
puis contre-«miral  Bérard,  sur  le  brick  le  Voltigeur ^  en  1838  et  1839, 
durant  la  campagne  de  la  Vera-Cruz.  Ce  manuscrit  m'a  été  obligeamment 
communiqué,  avec  l'autorisation  du  regrettable  auteur  de  ces  belles  observa- 
tions, par  MM.  I>aussy  et  de  Tessan,  ingénieurs  hydrographes  de  la  marine. 

3*  Eiifip,  les  observations  que  j'ai  recueillies  moi-même  sur  les  lieux,  ou 
qui  m'ont  été  remises  par  plusieurs  navigateurs  qui  avaient  bien  voulu  se 
charger,  à  ma  demande,  de  thermomètres  vérifiés  avec  soin.  Voici  l'indica- 
.lion  de  ces  documents  dans  Tordre  où  ils  sont  imprimés  par  extraits  dans  les 
tableaux  météorologiques  qui  terminent  le  premier  volume  de  mon  Voyage 
géologique  aux  Antilles  : 

Observations  faites  par  moi-même,  de  1841  à  1843. 

Observations  faites  par  M.  Burman ,  mécanicien  du  paquebot  à  vapeur  an- 
glais VAwm.  Décembre  1848. 

(NwervatioDS  faites  en  divers  voyages  par  mon  frère,  H.  L.  S.-C.  Deville, 
en  1849  et  1850. 

(tt)servation8  laites  par  M.  Éliacin  Bossan.  Mars  1849. 

Observations  faites  par  M.  le  ^néral  Acosta,  à  bord  des  Deux- Frères. 
Juillet  1849. 

Observations  faites  par  M.  Féron,  à  bord  de  la  Rose-Amélie,  Novcm- 
lml849. 

(H)8ervation8  laites  par  le  même,  à  bord  de  la  goélette  danoise  Moritz. 
Mars  1850. 

Observations  faites  par  M.  le  lieutenant  de  vaisseau  A.  Morier,  à  bord  de  la 
oorvette  la  Proserpine.  Janvier  1850. 

(HMervations  faites  par  le  capitaine  Broutin,  du  brick  Antoinette.  Janvier  et 
1850. 
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Observations  faites  par  le  capitaine  Pasquier^  du  Hame  et  Guadeloupe.  Hai^ 
Juin  et  juillet  1850. 

Observations  faites  par  M.  Le  Prieur^  pharmaden  en  chef  de  la  marine. 
Août  1850. 

Observations  faites  par  le  capitaine  Silvestre,  du  Prolétaire.  Février  et 
avril  1851. 

Observations  faites  par  le  même.  Septembre  1851  (1). 

Voici  comment  j'ai  utilisé  ces  nombreux  documents. 

J'ai  divisé  l'étendue  de  mer  qui  m'occupait  en  rectangles  ayant  pour  côtés 
2  degrés  1/2  en  latitude  et  2  degrés  1/2  en  longitude^  subdivisant^  d'aUleurs^ 
chacun  de  ces  rectangles  en  quatre  parties  égales^  chaque  fois  que  la  rapidité 
dans  les  variations  de  la  température  l'exigeait,  et  que  l'abondance  des  maté- 
riaux le  permettait.  J'ai  calculé  alors  séparément,  dans  chacun  de  ces  rec- 
tangles, la  température  moyenne  pour  chaque  mois  de  l'année,  en  ayant  soin 
de  calculer  à  part  la  moyenne  ^ui  résultait  des  observations  faites  avec  les 
thermomètres  américains,  anglais  et  firançais,  afin  de  contrôler  les  uns  par  les 
autres  les  éléments  de  la  moyenne  g^érale.  Puis  j'ai  placé  sur  la  Carte,  au 
centre  de  chaque  rectangle,  le  nombre  qui  représentait  la  moyenne  des  douze 
mois.  J'ai  enfin  construit  les  courbes  des  isothermes  annuelles,  en  interpolant 
'  d'un  de  ces  centres  aux  centres  immédiatement  voisins. 

Ne  pouvant,  de  crainte  de  trop  grande  complication,  tracer  les  courbes  de 
chaque  mois,  j'ai  pris  la  moyenne  des  six  mois  les  plus  chauds,  qui  sont,  dans 
l'espace  qui  nous  occupe,  les  mois  de  juin,  juillet,  août,  septembre,  octobre 
et  novembre;  enfin  j'ai  conclu  de  la  même  manière  les  isothermes  des  six 
mois  les  plus  froids.  J'avais  alors  les  éléments  nécessaires  pour  construke  les 
trois  séries  de  courbes  qui  sont  tracées  sur  la  Carte  qui  accompagne  ce  Mé- 
moire. 

Je  vais  essayer  maintenant  de  résumer  brièvement  les  conséquences  qu'on 
peut  déduire  de  Texamen  de  ces  courbes. 

Les  isothermes  de  la  mer  dans  tout  cet  espace  offrent  un  grand  nombre 
d'inflexions.  Cette  compUcation  est  due  à  l'action  du  GulfStream,  qui  est  ici 
le  trait  dominant. 

On  voit  que  le  courant  équinoxial,  dans  la  mer  des  Antilles,  se  tient  cons- 
tamment à  une  certaine  distance  des  côtes;  car,  à  mesure  qu'on  approche  des 
terres,  on  remarque  une  diminution  très-notable  dans  la  température  des 
eaux.  Ce  fait,  très-anciennement  connu  pour  les  côtes  de  la  Floride  et  du  Ma- 
ry land,  avait  été  déjà  constaté,  en  1799,  par  M.  de  Humboldt,  dans  les  pa- 
rages de  Cumana  et  de  la  Margarita.  Va  Carte  prouve  qu'il  en  est  de  même  le 
long  des  côtes  de  la  Nouvelle-Grenade,  du  Honduras  et  du  Yucatan.  D'après 
les  innombrables  observations  du  Thunder  et  celles,  très-précieuses  aussi,  que 
je  dois  à  l'amitié  de  feu  le  général  Acosta,  cette  ceinture  d'eaux  froides  se  re» 
trouve  sur  tout  le  littoral  du  Venezuela,  delà  Nouvelle-Grenade,  du  Honduras, 
du  Mexique  et  des  Florides  jusqu'au  cap  Hattéras. 

Le  courant  équinoxial  entre  dans  la  mer  des  Antilles  avec  une  température 

(I)  Je  MÎtii  celle  occesion  de  remercier  ici  loulei  les  pertonnet  :  uftntf ,  Toyigeun,  offtcien  de 
mariDe,  cepitaines  au  long  court,  annaleurs,  qui  oui  bieo  foulu  me  tecooder  dam  cet  recherches. 
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de  26  degrés,  pour  la  moyenne  des  mois  d'hiver;  de  27**,5,  pour  celle  des  mois 
d'été.  Il  traverse  cette  mer,  en  conservant  sa  température  en  été,  s'y  refroidiô- 
sant  légèrement  en  hiver.  Ses  eaux  ne  pénètrent,  surtout  en  hiver,  d'après  les 
observations  inédites  du  contre-amiral  Bérard,  qu'en  très-faible  partie  dans  le 
golfe  du  Mexique.  Elles  n'occupent  pas  toute  la  largeur  du  détroit  qui  sépare 
le  cap  San-Antonio  du  cap  Catoche.  La  presque  totalité  de  leur  masse,  en 
quittant  ce  détroit,  monte  rapidement  au  nord,  pour  s'engager  dans  le  canal 
de  Bahama;  mais,  avant  d'y  entrer,  elle  subit  un  accroissement  de  tempéra- 
ture dans  l'espace  triangulaire  compris  entre  le  banc  de  la  Floride,  ceux  de 
Bahama  et  la  côte  nord  de  Cuba.  En  été,  où  il  y  afflue  des  eaux  qui  se  sont 
très-échauflées  à  la  surface  du  golfe  du  Mexique,  leur  température  y  atteint  un 
maximum  de  28*,2. 

Les  isothermes  tournent  alors  fortement  leur  convexité  vers  le  nord-est,  in- 
diquant parfaitement  le  cours  connu  du  Gulf-Siream,  jusqu'au  cap  Hattéras, 
dont  la  rencontre  les  fait  dévier  vers  l'est-nord-est.  De  ce  point  aux  parages 
voisins  de  la  Delaware  et  de  New-York,  la  température  moyenne  des  eaux  dé- 
croit avec  une  grande  rapidité. 

L'entrée  dans  l'Atlantique  de  ce  grand  fleuve  thermal  produit  naturelle- 
ment des  remous  très-considérables,  qui  déterminent  des  anomalies,  surtout 
dans  l'espace  compris,  de  l'est  à  l'ouest,  entre  les  55*  et  65«  méridiens,  et,  du 
nord  au  sud,  entre  les  32«  et  40*  parallèles.  L'effet  de  ces  remous  se  suit  très- 
bien  dans  les  courbes  annuelles  qui,  d'un  point  situé  entre  les  Bermudes  et 
le  cap  Hattéras,  jusqu'au  petit  banc  de  Bahama,  toiunent  toutes  leur  convexité 
vers  le  sud-ouest. 

A  partir  de  ce  dernier  point,  les  courbes  d'hiver  se  dirigent  vers  l'est  d'a- 
bord, puis  vers  le  sud-est  avec  quelques  ondulations  peu  marquées. 

Hais,  dans  les  mois  d'été  et  d'automne,  les  phénomènes  semblent  plus 
complexes.  On  sait  que  la  limite  des  vents  variables  et  du  courant  équinoxial 
remonte,  pendant  les  mois  d'été,  de  plusieurs  degrés  vers  le  nord  :  ce  fait 
coïncide  avec  la  prédominance  des  vents  de  sud  et  de  sud-est  dans  les  parages 
des  Antilles.  Ces  deux  causes  réunies  paraissent  déterminer,  à  l'est  de  ces 
lies,  une  déviation  considérable  des  eaux  chaudes  qui  s'élèvent  au  nord-nord- 
ouest  vers  les  Bermudes.  Ce  sont  sans  doute  des  eaux  ayant  cette  provenance 
que  j'ai  suivies  pendant  plusieurs  semaines,  en  juillet  et  août  1842,  et  dont 
j'ai  d^à  fiait  remarquer  ailleurs  la  haute  température.  Ce  courant,  s'éta- 
biissant  ainsi,  presque  parallèlement  au  GulfStream,  presserait  les  eaux  plus 
froides  comprises  entre  lui  et  ce  dernier  courant,  et  les  ferait  même  refluer 
jusque  dans  les  canaux  des  grandes  Antilles;  comme  l'indiquent  les. courbes 
de  température. 

En  juillet  1839,  le  commandant  Bérard,  sur  le  brick  le  Voltigeur,  a  rencon- 
tré aussi,  dans  les  eaux  de  ces  parages,  la  direction  qui  résulterait  de  ce  qui 
précède.  «Du  47*  degré  de  longitude  jusqu'au  méridien  des  Antilles, 
9  dit  ce  navigateur,  les  courants  ont  porté  vers  le  nord  (du  nord-nord-ouest 
»  au  nord-nord-est)  avec  une  vitesse  de  0,3  à  4,7.  C'était  le  courant  qui  vient 
»  de  la  Guyane  (1  ) .  »  Néanmoins,  ce  qui  vient  d'être  dit  du  mouvement  des  eaux 

(0  «  Ainsi,  ajouic-l-il  encore,  en  InTursint  rcUo  grande  étendue  de  l'Océan  Atlanliquc  reufttrniée 
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étant  déduic  de  la  seule  étude  de  leur  température^  a  peut-être  besoin  d'être 
confirmé  par  de  plus  nombreuses  observations  directes  de  courants. 

n  me  reste  enfin  à  parler  des  points  singuliers  que  présente  la  Carte  et 
autour  desquels  les  courbes  s^infléchissent  concentriquement.  Ces  anomalies 
me  paraissent  un  résultat  des  remous  que  j'ai  déjà  signalés  ^  ce  sont  des  es- 
paces  où  les  eaux  superficielles^  ne  trouvant  pas  un  écoulement  libre  et  suffi- 
sant, sont,  sans  doute,  en  partie  obligées  de  tourner  sur  elles-mêmes  et  s'é- 
chauffent alors  considérablement  sous  l'action  prolongée  du  soleil. 

Quelques-uns  de  ces  pôles  de  chaleur  (si  l'on  peut  donner  ce  nom  à  des  es- 
paces aussi  restreints)  se  manifestent  en  hiver  aussi  bien  qu'en  été  :  ce  sont 
ceux  qui,  comme  on  le  voit  dans  les  parages  de  la  Guadeloupe,  du  golfe  au 
nord  de  Panama,  mais  surtout  dans  l'espace  triangulaire  compris  entre  la 
pointe  de  la  Floride,  l'Ile  de  Cuba  et  les  bancs  de  Bahama,  sont  entourés  en 
toutes  saisons  d'eaux  chaudes. 

D'autres,  au  contraire,  ne  paraissent  se  déterminer  que  dans  l'été  ou  l'au- 
tomne, par  exemple  le  centre  du  golfe  du  Mexique  qui,  dans  cette  saison,  s'é- 
chauffe considér2d)lement  à  sa  surface,  et  présente  une  température  moyenne  , 
estivale  de  plus  de  28  degrés.  On  voit  un  autre  centre  analogue  au  nord  des 
lies  de  Saint-Domingue  et  de  Puerto-Rico,  qui  ne  se  détermine  que  par  le  cou- 
rant estival  extraordinaire  dont  nous  venons  de  parler. 

Deux  de  ces  points  singuliers  paraissent  être  des  pôles  de  froid.  On  en  voit 
un,  peu  marqué,  dans  l'espace  anormal  que  j'ai  déjà  signalé  au  nord-est  des 
Bermudes  ;  l'autre,  qui  comprend  toute  la  portion  méridionale  de  la  chaîne 
des  petites  Antilles,  est  sans  doute  en  relation  avec  les  eaux  froides  des  cotes 
du  Venezuela;  mais  le  nombre  des  observations  que  nous  possédons  siur  œs 
parages  étant  encore  assez  restreint,  il  peut  y  avoir  quelque  doute  sur  son  exis- 
tence ou  au  moins  sur  ses  limites. 

IjCS  conclusions  relatives  au  mouvement  des  eaux  n'étant  ici  appuyées  que 
sur  les  indications  données  par  leur  température,  je  n'ai  pas  dû  tracer  sur  ma 
Carte  le  parcours  qui  en  résulterait  pour  elles,  puisque  ce  parcours  aurait  eu 

»  entre  les  Canaries  et  Saint-Domingne,  nous  n'ayons  pas  une  seule  fois  rencontré  ces  courant» 

•  ouest  que  tous  les  nafigateurs  ont  signalés  comme  la  cause  de  Tafance  qu'ils  ont  éprouvée  sur 

•  leur  estime.  l\  faut  remarquer  que,  lorsque  l'on  su»t  une  route  semblable,  le  chemin  que  Von  fait 
»  iournellement  feri  l'ouest  est  cause  d'une  erreur  qui  s'éUire,  en  ^moyenne,  k  un  quart  d'heure, 

•  c'est«k^ire  que,  tous  les  jours^  le  soleil  se  troufe  au  méridien  mn  quart  débattre  plus  tard  que  te 

•  midi  indiqué  par  la  montre  qui  a  été  réglée  la  Teille.  Dans  dix-neuf  jours  que  nous  avons  arit  ém 
9  détroit  k  Saint-Domingue,  l'erreur  moyenne  de  chaque  jour  a  été  de  46  minutes  de  temps,  pea- 
»  dant  lesquelles  le  bâtiment  a  filé  2,4  milles,  ce  qui  a  produit  sur  la  trafersée  une  différence  de 
»  40  milles  marins.  On  Toil  par  Ih  que,  si  l'on  néglige  de  tenir  compte  du  chemin  que  (ait  le  bèti- 
»  ment  pendant  le  petit  intervalle  de  temps  qui  forme  l'erreur  de  chaque  jour,  cela  peut  devenir  le 
»  principale  cause  de  ces  courants  qu'on  dit  porter  k  l'ouest,  a  {fibêênêtkm  divertêi  comaHml^v^e» 
à  l'Àcêimie  dis  temeu.^^Mamueriti  du  Dépôt  di  (a  mmrm). 

Malgré  les  remarques  qui  précèdent,  et  sans  nier  que  la  cause  d'orreur  dont  il  s'agit  ait  pu,  dtas 
bien  des  cas,  influer  d'une  manière  notable  sur  les  courants  déduits  de  restime,  je  crois  néanméiB» 
qu'il  faudrait  se  garder  de  généraliser,  comme  semble  le  faire  ici  l'amiral  Bérard,  l'observation  de 
courants  portant  au  nord  qu'il  a  éprouvés  dans  ces  parages,  tmiUi  des  ViiUi  ûUié9.  Je  pense  que  ce 
fait,  comme  celui  que  j'ai  eu  l'oceuion  d'observer  moi-même,  en  4S48,  vers  la  longitude  des  Ber- 
mude),  ne  se  représente  normalement  que  dans  les  mois  d'été,  et  c'est  ce  que  ma  Cêrte  dêi  iûmpéfê^ 
twrtt  semble  confirmer. 
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qudque  chose  d'incertain^  tandis  que  les  courbes  isothermes  sont  le  résultat 
de  données  positives.  Je  n'ai  même  point  voulu  lier  par  un  trait  continu  les 
sommets  de  ces  courbes^  parce  que  j'aurais  ainsi  confondu  deux  phénomènes 
très-distincts,  savoir  :  celui  qui  résulte  du  transport  réel  des  eaux,  et  celui  qui 
s'observe  dans  les  points  où  ces  eaux  s'échauffent,  au  coiitraire>  par  leur  sta- 
tionnement ou  leur  retour  sur  elles-mêmes. 

Quant  à  ces  phénomènes  de  remous  qui,  on  le  conçoit  aisément,  doivent 
nécessairement  s'établir  dans  un  circuit  aussi  accidenté,  il  m'a  paru  de  quel- 
que intérêt  de  montrer  qu'ils  ressivtaient  dairanent  de  la  seule  considération 
des  températures. 

J'sâouterai,  en  terminant,  que  j'ai  dû  disposer  le  travail  énorme  que  m'a 
coûté  le  calcul  de  toutes  ces  moyennes,  de  telle  sorte  que  je  pusse  aisément 
profiter,  pour  la  rectification  ou  l'amâioration  des  diverses  portions  de  ma 
Cari€j  de  toutes  les  observations  qui  pourraient  ultérieurement  venir  à  ma 
connaissance  sur  la  température  des  'eaux  de  la  mer,  en  un  point  quelconque 
du  vaste  bassin  qu'elle  représente. 

H.  Ch.  S.-C.  Deville  offre,  en  même  temps,  à  la  Société^  les  docu- 
ments originaux  qui  sont  en  sa  possession  et  qui  ont  servi,  en  partie, 
à  la  construction  de  sa  Carte.  Ces  documents  sont^  sur  sa  demande, 
renvoyés  à  l'examen  de  la  Commission  des  TablUaux  méUarologiquei^ 

Après  celte  communication,  M.  de  Tessan  foit  observer  qu'il  n'est 
peut-être  pas  entièrement  exact  de  dire,  comme  on  le  fait  habituelle- 
ment, que  ce  soit  la  rencontre  du  cap  Hattéras  qui  fait  dévier  vers  l'ENE 
le  GulfStream;  mais  la  formation  de  ce  cap  et  cette  déviation  du  cou- 
rant lui  paraissent  avoir  pour  origine  commune  le  mourement  des 
eaux  du  S  au  N,  combiné  avec  la  rotation  de  la  terre  de  ro  i  l'E. 


Séance  du  lî  juilkt  1853. 

PriridnM  4ê  M.  lOULVAIS. 

H.  Cb.  S.-C.  Deville,  secrétaire,  dcmae  lecture  du  prooès-verbal  de 
la  deraière  séance,  dont  la  rédaclioii  est  adoptée. 

▲cns  DB  Là  soaftiÉ. 

Par  suite  des  présentations  fedtes  dans  la -précédente  séance,  le  Pré- 
aident proclame  membres  de  la  Société  : 

MM* 
Babor,  inspecteur  des  télégraphes,  rue  deaflaiBt^fPères,  55;  présenté 
par  MM.  Âlph.  Foy  et  Gounelle;- 
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Le  docteur  Hagubtte,  à  Paris,  rue  du  Four  Saint-Honoré ,  n*"  9; 
présenté  par  MM.  Walferdin  et  Ch.  S.-C.  Deville; 

Triger^  inspecteur  des  télégraphes,  rue  des  Sainte-Pères,  55;  présenté 
par  MM.  Alph.  Foy  et  Gounelle; 

Trottin,  inspecteur  des  télégraphes,  rue  Molay,  à  Paris;  présenté  par 
MM.  Alph.  Foy  et  Gounelle. 

DONS  FArrS  A  LA  SOGltTÉ, 

De  la  part  de  M.  Bravais  :  !<"  Nouvelle  Table  des  dépressions  du  mercure 
dans  les  tubes  de  baromètre;  in-8%  16p.;  Paris,  chez  Bachelier. 

9^  Considérations  sur  le  Magnétisme  terrestre;  in-S"*,  24  p.;  Paris^  chez 
Firmin-Didot  frères. 

'  3«  Sur  les  lignes  d'ancien  niveau  de  la  mer  dans  le  Finmark;  in- 8% 
7î  p.,  i  pi.  ;  Paris,  chez  Firmin-Didot  frères. 

4*  Observations  de  l'intensité  du  Magnétisme  terrestre  en  France,  en 
Suisse  et  en  Savoie;  inrS''y  23  p.;  Paris,  1846;  chez  Bachelier. 

5*  Sur  le  phénomène  de  Varc-enrciél  blanc;  in-8%  16  p.;  Paris,  chez 
Bachelier. 

6''  Sur  les  Variations  de  l'intensité  magnétique  horizontale  observées  à 
Bossekop,  en  1838  et  1839;  in-8'',  60  p.,  1  pL;  Paris,  1847;  chez  Arthus 
Bertrand. 

1"*  Observations  faites  dans  les  Alpes  sur  la  température  d'ébullition  de 
Veau;  ln-12,  16  p.;  Paris,  1844;  chez  Bachelier. 

8<>  De  la  Vitesse  du  son  entre  deux  stations  également  ou  inégalement 
élevées  au-4essus  du  niveau  de  la  mer;  in-8%  24  p.;  Paris,  chez  Ba- 
chelier. 

9^  Sur  la  manière  de  représenter  les  variations  diurnes  ou  annuelles  des 
éléments  météorologiques  par  des  séries  trigonomélriques ;  in-8%  44  p.; 
Paris,  1849;  chez  Firmin-Didot  frères. 

iù^ Géographie  physique  et  mathématique  de  la  France  (extrait  de  Patria); 
in-18, 175  p.;  Paris,  chez  J.-J.  Dubocbet  et  compagnie. 

De  la  part  de  M.  Maille  :  Addition  à  la  nouvelle  Théorie  des  Hydro- 
météores; in-8«,  8  p.;  Paris,  1853. 

De  la  part  de  M.  Walferdin  :  Sur  la  détermination  de  la  température 
des  sources  thermales;  in-8%  15  p.  ;  Paris,  1842. 

De  la  part  de  M.  Hardouin  Michelin  :  Annuaires  météorologiques  pour 
les  années  1802  à  1810,  par  J.-B.-P.-A.  Lamarck;  9  vol.  in-8'»;  Paris, 
chez  Treuttel  et  Wiirtz. 

Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France,  V  série,  t.  x  (1852-1853); 
feuilles  4-11. 
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ACTES  DE  LA  SOCIÉTÉ. 

M.  de  Brimont,  trésorier,  présente  l'état  de  la  caisse  au  «^0  juin  der- 
nier. 

tr.       «. 

La  recette,  depuis  le  1*'  janvier  1853,  a  été  de.    .     .    6,130    » 
La  dépense,  depuis  le  1"  janvier  1853,  a  été  de.  .     .    2,076  90 

Il  restait  en  caisse,  au  30  juin  1853 4,053  10 

C0HBESP0ia>ANCE. 

Le  secrétaire  donne  lecture  de  la  lettre  suivante,  de  M.  F.  Preisser, 
relative  à  une  averse  de  grêle  tombée  à  Rouen,  le  9  jwllet  1853. 

Le  7  et  le  8  juillet,  la  chaleur  a  été  accablante  à  Rouen  ;  pas  la  plus  légère 
brise  ne  venait  rafraîchir  l'atmosphère.  Le  thermomètre  ne  s'était  cependant 
pas  élevé  à  une  hauteur  inusitée.  Ainsi  la  température  maxima  a  été  de  25%0 
le  7,  et  de  28%1  le  8.  On  observaitau  ciel  quelques  cirri  venant  de  la  direction 
du  sud.  Le  baromètre,  dans  la  journée  du  8,  était  resté  à  peu  près  stationnaire, 
ne  variant  que  de  758"",32  à  758"»™,70. 

Le  9  juillet,  dès  le  matin,  un  épais  brouillard  cachait  la  vue  du  sol  dans 
les  environs  de  Rouen,  et  ce  n'est  que  vers  huit  heures  qu'il  s'est  dissipé  en 
produisant  un  fort  courant  ascendant.  Dès  la  veiUe,  l'aspect  du  ciel  avait  été 
caractérisé  par  d'assez  nombreux  cirri. 

Vers  huit  heures  et  demie,  le  ciel  s'est  obscurci,  de  .nombreux  nuages  se 
sont  accumulés  à  l'horizon,  et  l'on  entendait  dans  le  lointain  le  grondement 
sourd  du  tonnerre.  Bientôt  l'obscurité  est  devenue  telle,  qu'il  eût  été  impos^ 
sible  de  lire  des  caractères  un  peu  Uns. 

A  neuf  heures  moins  dix  minutes,  un  nuage  allongé,  d'un  gris  bleu  foncé, 
déchiqueté  sur  les  bords,  s'est  avancé  rapidement  dans  la  direction  du  SSO  au 
NNË.  Le  vent  qui,  jusqu'alors,  avait  soufflé  du  SO,  a  subitement,  à  l'arrivée 
de  la  nuée  orageuse,  sauté  au  sud  puis  à  Test.  C'est  en  ce  moment  qu'une 
grêle  e£Groyable  est  venue  mitrailler  Rouen  et  ses  environs.  Les  premiers  gré- 
ions, gros  comme  des  noix ,  étaient  lancés  presque  horizontalement  avec  une 
violence  extrême  ;  la  plupart  des  vitres  étaient  nettement  trouées  comme  par 
une  balle  sortant  d'ime  arme  à  feu.  Les  ardoises  des  toitures  ont  été  partout 
percées  à  jour.  Dans  les  campagnes,  là  où  le  fléau  a  sévi,  les  fruits,  les  légumes 
et  les  moissons  ont  présenté  un  aspect  de  désolation  dont  on  se  lait  difficile- 
ment une  idée.  J'ai  remarqué  beaucoup  de  champs  de  blé  qui  étaient  comme 
piétines  par  un  régiment  de  cavalerie. 

La  durée  de  la  chute  de  grêle  n'a  guère  été  que  de  cinq  à  six  minutes,  mais 
la  dimension  des  grêlons  a  été  successivement  en  diminuant,  et,  vers  la  fin, 
ils  tombaient  à  peu  près  verticalement,  et  n'avaient  plus  que  le  volume  de 
forts  grêlons  ordinaires. 

Immédiatement  après  l'averse,  j'ai  ramassé  les  plus  forts  grêlons  pour  les 
peser.  Leur  poids  ne  dépassait  pas  8  à  10  grammes.  Une  personne  digne  de 
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foi  m'a  cependant  affirmé  avoir  pesé  un  grêlon  de  16  grammes.  Les  journaux 
ont  fait  mention  à  Rouen^  et  dans  d'autres  villes  ravagées^  de  grêlons  de  i50, 
800  et  même  de  S50  grammes.  Sans  vouloir  nier  d'une  manière  absolue  ces 
assertions,  je  crois  qu'en  présence  de  la  grandeur  du  phénomène,  bien  des 
personnes  ont  été  portées  à  l'exagération.  On  juge  souvent  d'un  poids  à  visu, 
et  j'ai  pu  m'assurer,  en  interrogeant  divers  observateurs,  qu'il  en  était  lié- 
quenmient  ainsi.  Parfois  aussi,  on  pèse  des  réunions  de  gréons  qui  se  sont 
soudés  sur  le  sol,  ce  qui  explique  aussi  les  aiq[>arences  si  bizarres  qu'ils  ont 
présentées. 

La  forme  des  gréions  était  variable;  en  général,  ils  étaient  transparents 
comme  de  la  glace,  mais,  tous  ceux  que  j'ai  examinés  avaient  un  noyau  opa- 
que fcnné  de  grésil.  Quelques-uns  étaient  rayonnes  à  partir  du  centre. 

Chaque  averse  de  grêle  était  accompagnée  d'une  violente  rafede  et  d'un 
coup  de  tonnerre.  Le  vent  a,  à  diverses  reprises,  brusquement  changé  de  di- 
rection; d'abord  au  sud-ouest,  il  a  sauté  au  sud  puis  à  l'est.  Cette  lutte  éner- 
gique de  vents  opposés  a  engendré  des  tourbillons  qui  ont  entassé,  dans  cer- 
tains endroits,  des  amas  de  grêle  de  plus  de  35  centimètres  de  hauteur.  Dans 
cette  lutte ,  le  vent  d'est  l'a  emporté,  car  il  s'est  maintenu  dans  cette  direc- 
tion penduit  une  partie  de  la  journée. 

La  température  de  l'air,  après  la  chute  de  la  grêle,  était  descendue  de  24*,6 
à  80^,5.  Une  pluie  froide  est  tombée  aussitôt  après  la  disparition  du  météore. 
Laqinatité  d'eau  recueillie  dans  mon  udomètre,  le  9  juillet,  a  été  de  i7'*,40. 

Depuis  ce  jour,  le  temps  a  été  entièrement  variable.  Le  iO,  la  température 
ne  s'est  pas  élevée  au  delà  de  20*,6.  Le  baromètre  s'est  élevé  et  s'est  maintenu 
pendant  les  trois  jours  suivants  entre  760"»  et  763,48.  Du  13  au  17,  la  tem- 
pérature n'a  pas  dépassé  21^4  et,  pendant  presque  tout  le  jour,  a  oscillé  entre 
13  et  17«.  Le  baromètre  a  ^^ement  baissé  et  de  fréquentes  averses  sont  ve- 
nues inonder  la  ville  et  les  campagnes.  Du  13  au  19,  la  quantité  d'eau  tombée 
a  été,  pour  Rouen>  de  76"**',35. 

D'après  tous  les  renseignements  parvenus  par  la  voie  des  journaux  et  ceux 
(que  j'ai  sollicités  directement,  j'ai  pu  tracer  sur  la  carte  la  direction  générale 
^dll  météore.  Il  s'est  propagé  du  6S0  au  NNE;  il  parait  d'abord  avoir  sévi  à  la 
BâMI^uis,  parcourant  rapidement  la  plaine  à  Beaumont,  il  se  serait  abattu 
sur  lelleMbourg,  Amfreville,  le  Thuît,.  Simer,  au  Bosc-Roger  ;  suivant  ensuite 
le  littoral'>d^la  Seine,  il  est  venu  sur  Rouen,  Neufchàtel,  et  successivement, 
toujours  daiâ'  la  même  direction,  il  a  passé  sur  les  départements  de  la  Somme, 
du  Pas-de-Calais  et.  du  Nord.  Enfin  il  s^est  abattu  sur  la  Belgique,  où  il  a  si- 
gnalé son  passage  par  de  nombreux  d^ts. 

D'après  les  données^  nous  ont  été  transmises,  il  est  permis  de  calculer  la 
vitesse  de  propagation  de  la  nuée  orageuse.  A  Rouen,  la  grêle  est  tombée  à 
9  heures  moins  10  minutes;  àsNeufehAtd,  à  9  heures  et  demie;  à  Bruxelles,  à 
2  heures  et  demie,  et  ainsi  des  lieux  intermédiaires. 

En  comparant  les  distancesaux  heures  où  le  météore  a  été  observé,  on  voit 
que  la  vitesse  de  propagation  de  ce  dernier  peut  être  estimée  à  peu  près  à 
15  lieues  par  heure. 
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COMMUNICATIONS. 

M.  Walferdin  fait  la  communication  suivante  : 

Sur  les  instruments  employis  pour  les  observations  de  température  saus-^ 
marifie,  et  sur  Vapplication  du  thermomètre  à  maximum  proposé  par 
M.  Walferdin,  à  la  détermination  des  profondeurs  de  la  mer,  quelle  que 
soit  la  déviation  de  la  ligne  de  sonde  :  nouvel  hydrobaromëtre. 

J'ai  signalé  depuis  longtemps  (1)  les  causes  d'erreur  qui  peuvent  avoir 
«ntaché  les  observations  de  température  faites  sous  l'eau  à  de  grandes  profon- 
deurs, soit  qu'on  ait  employé,  comme  autrefois,  des  thermomètres  ordinaires 
qu'on  entourait  de  corps  mauvais  conducteurs ,  soit  qu'on  leur  ait  substitué 
des  instruments  à  index  mobile  :  le  thermomètre  horizontal  à  minimum  de 
Rutherford,  et  le  thermomètre  vertical  aujourd'hui  connu  sous  le  nom  de 
thermométrographe. 

Avant  d'expliquer  comment  un  thermomètre  à  maximum  à  déversement  peut 
devenir  un  instrument  hydrobarométrique,  il  est  nécessaire  de  rappeler  quel- 
ques-unes de  ces  causes  d'erreur,  et  de  passer  rapidement  en  revue  les  instru- 
ments dont  on  s'est  servi  jusqu'à  présent  pour  obtenir  des  déterminations  de 
température  sur  les  points  où  il  n'est  pas  possible  d'observer  directement. 

On  conçoit  aisément  que  l'application  de  matières  isolantes  enveloppant  les 
thermomètres  ordinaires  laissait,  lorsque  ces  instruments  étaient  ramenés  des 
profondeurs  de  l'eau  à  la  surlace,  une  incertitude  telle  que  les  thermomètres 
à  index  mobile  ont  dû  être  préférés,  quoiqu'ils  fussent  sujets  eux-mêmes  à 
de  graves  inconvénients  par  suite  de  la  facilité  avec  laquelle  les  index  peu- 
vent se  déplacer  dans  ces  sortes  d'expériences. 

Thermomètre  horizontal  à  minimum  de  Jtutherford, 

Le  thermomètre  horizontal  à  minimum  de  Rutherford,  dont  l'usage  habi- 
tuel ne  saurait,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  fait  remarquer,  être  trop  recommi^idé 
non-seulement  dans  les  observatoires,  mais  dans  toute  expédition  scientifique, 
dans  tout  établissement  agricole,  indique  bien  en  l'absence  de  l'observateur  et 
avec  une  précision  suffisante  pour  les  besoins  ordinaires  de  la  météorologie, 
les  minima  de  température  diurne,  mensuelle  ou  annuelle;  rien  de  plus  facile 
aussi,  que  de  ramener  son  index,  après  chaque  observation,  au  niveau  de  l'al- 
cool dans  la  tige  ;  mais  il  faut  nécessairement  que  cet  instrument  soit  maintenu 
horizontalement,  ou  du  moins  sous  une  inclinaison  de  quelques  degrés 
seulement.  Le  moindre  dérangement  de  la  position  dans  laquelle  il  a  été  mis 
en  expérience,  occasionne  un  déplacement  anormal  de  son  index  et  fausse  iné- 
vitablement ses  notations. 

(4)  Mémoire  sur  Ut  effet t  de  ftntmn  et  sur  le$  autres  causes  d'erreur  qui  peuvent  affecter  tes 
observations  wur  la  température  de  t'eau  à  de  grandes  profondeurs  (BoUelin  de  U  Sociélë  géologique 
de  France,  4^39,  lomc  xi). 
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Quoique  son  horizontalité  soit  rigoureusement  indispensable  ^  il  a  néan- 
moins été  souvent  appliqué  à  la  détermination  de  la  température  de  la  mer  et 
des  lacs  à  diverses  profondeurs  (i). 

La  figure  70  annexée  à  la  page  118  de  la  traduction  française  de  VArt  d^ ob- 
server en  géologie  y  par  M.  Delabèche  (2)^  montre  la  disposition  à  donner^  dans  ce 
cas^  à  rinstrument  i)our  le  maintenir  autant  que  possible  dans  sa  i)osition  nor- 
male; mais  il  est  évident  que^  lorsqu'il  rencontre  des  courants^  et  souvent 
même  lorsqu'on  le  ramène  à  la  surface,  il  ne  doit  pas  conserver  son  horizonta- 
lité et  que  l'index  peut  se  déplacer  facilement. 

La  figure  que  je  viens  d'indiquer  fait  voir,  en  outre,  que  le  thermomètre 
est  immédiatement  en  contact  avec  l'eau,  et  que  son  réservoir  subit ,  sans 
qu'il  puisse  en  être  garanti,  l'effet  de  la  pression  exercée  par  la  colonne  liquide 
qu'il  a  dû  traverser. 

De  là  une  nouvelle  cause  d'erreur  qui  vient  s'ajouter  à  celle  que  peut  oc- 
casionner le  dérangement  de  l'index  par  suite  du  défaut  d'horizontalité,  et  qui 
ne  permet  pas  d'admettre  les  résultats  obtenus  au  moyen  de  cet  instrument. 

Thermoméirographe . 

Dans  les  premières  observations  de  température  sous-marine  faites  avec  le 
thermométrographe,  ou  thermomètre  vertical  à  index  mobiles,  Tinstrument  a 
d'abord  été  placé  dans  un  tube  en  verre  ouvert  à  son  extrémité  inférieure  et 
vissé  à  la  partie  supérieure  ;  il  se  trouvait  ainsi  à  l'abri  du  contact  avec  les 
corps  étrangers,  mais  il  était,  comme  le  thermomètre  horizontal,  soumis  aux 
effets  de  la  pression,  et  faussé  également  dans  ses  résultats. 

11  a  été,  depuis,  renfermé  dans  de  forts  tubes  en  fer  ou  en  cuivre,  vissés  et 
scellés  aussi  solidement  que  possible. 

On  a  vu,  par  les  belles  expériences  exécutées  à  bord  de  la  Vénus  par  notre 
confrère  M.  de  Tessan,  quelles  difficultés  présentent  ces  expériences,  quand 
elles  s'étendent  à  de  grandes  profondeurs,  pour  que  les  tubes  métalliques  ne 
reviennent  pas  ou  remplis  d'eau,  ou  aplatis,  ou  crevés,  et  les  instruments 
thermométriques  faussés^  brisés  ou  écrasés. 

Mais  en  garantissant,  lorsque  cela  a  été  possible,  le  thermométrographe  des 
effets  de  la  pression,  l'a-t-on  préservé  des  erreurs  qui  peuvent  résulter  du  dé- 
rangement de  ses  index,  par  suite  des  chocs  et  des  secousses  inévitables,  soit 
pendant  qu'on  le  ramène  à  la  surface  de  la  mer,  soit  lorsqu'on  dévisse  le  tube 
métallique  qui  le  renferme? 

En  redressant  le  thermomètre  horizontal  à  minimum  de  Rutherford^  in- 
strument si  simple  et  si  ingénieux,  en  le  compliquant  comme  cela  était  iné- 
vitable pour  le  rendre  vertical,  et  en  cherchant  à  suppléer  à  la  condition 
indispensable  d'horizontalité  au  moyen  d'un  ressort  qui  doit,  malgré  les 
secousses,  soutenir  verticalement  les  index  dans  la  position  qu'ils  occupent 
au  moment  de  l'expérience,  l'a-t-on  rendu  propre  à  des  observations  aux- 
quelles il  n'était  évidemment  pas  destiné?  C'est  ce  dont  il  y  a  lieu  de  douter 
aujourd'hui  plus  que  jamais. 

(I)  Voir  U  Manuel  géologique  de  M.  DcUbècbc,  irarludiou  TiançAise,  p.  21. 
('2)  flôw  (0  oherve,  London,  4  835,  p.  <60. 
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Aussi  les  observations  Dûtes  avec  le  thennométrographey  même  quand  il 
a  été  garanti  de  la  pression^  n^ont-elles  dû  être  enregistrées  dans  la  science 
qu'après  avoir  été  sévèrement  discutées^  et  lorsqu'on  a  pu  admettre  que  les 
index  n'avaient  point  été  déplacés^  ou  noyés  dans  le  mercure  (1). 

Ce  sont^  d'une  part^  les  incertitudes  que  laissent  ces  différents  modes 
d'expérimentation>  et^  de  l'autre,  les  résultats  obtenus  par  M.  de  Tessan  à  tra- 
vers toutes  les  difficultés  déjà  signalées,  qui  ont  fait  dire  à  M/  Arago,  dans  son 
Rapport  sur  les  travaux  scientifiques  exécutés  pendant  le  voyage  de  la  Véttuê  : 
<t  U  faut  donc  espérer  que  le  fameux  nombre  de  +  4*,4,  si  étourdiment  em- 
»  prunté  aux  observations  comparatives  faites  à  la  surface  et  au  fond  des 
j)  lacs  d'eau  douce  de  Suisse,  cessera  de  paraître,  dans  des  dissertations  ex 
»  p^fes9o,  comme  la  limite  au-dessous  de  laquelle  la  température  du  fond 
0  des  mers  ne  saurait  jamais  descendre. 

«  Ceux-là  se  tromperaient  beaucoup,  ig mutait  le  savant  rapporteur,  qui 
»  imagineraient  que  plusieurs  degrés  de  plus  ou  de  moins  dans  la  déter- 
»  mination  des  températures  sous-mariaes,  n'ont  aucune  importance»  Ces 
»  quelques  degrés  peuvent  porter  le  dernier  coup  à  la  théorie  suivant  la- 
»  quelle  les  eaux  froides  du  fond  des  mers,  même  sous  l'équateur,  ne  se* 
»  raient  autre  chose  que  les  eaux  correspondantes  de  la  surface,  refîroidies 
»  d'abord  par  voie  de  rayonnement  ou  d'évaporation,  et  précipitées  ensuite 
»  à  raison  de  leur  excès  de  pesanteur  spécifique.  » 

Thermomètre  à  minimum  à  dévet^sement. 

C'est  surtout  pour  obvier  aux  inconvénients  que  présente  la  mobilité  des 
index  dans  les  instruments  dont  je  viens  de  parler,  et  aux  incertitudes  qui  en 
résultent  nécessairement,  que  j'ai  appliqué,  comme  je  l'avais  fait  pour  le 
thermomètre  à  maximum,  le  principe  du  déversement  au  thermomètre  à  mi- 
aimum  (1),  qui  note  et  conserve  exactement  l'indication  de  la  température 
la  plus  basse  constatée  sur  les  points  inaccessibles,  sans  que  les  secousses  puis- 
sent faire  varier  ses  notations  quand  il  revient  aux  mains  de  l'observateur. 

Mes  thermomètres  à  déversement  se  trouvant  à  l'abri  de  toute  cause  d'er- 
reur autre  que  celle  qui  peut  provenir  des  effets  de  la  pression,  je  suis  par- 
venu à  les  garantir  complètement  de  ces  derniers  effets  en  les  renfermant 
dans  des  tubes  en  cristal  où  l'air  a  été  raréfié,  et  dont  les  extrémités  sont 
hermétiquement  scellées  à  la  lampe  d'émailleur.  On  conçoit  qu'il  est  facile 
de  donner  aux  parois  de  ces  tubes  une  épaisseur  telle  qu'ils  puissent  sup- 
porter les  pressions  les  plus  considérables. 

On  obtient  ainsi,  lorsque  les  expériences  sont  convenablement  disposées, 
des  résultats  précis,  rigoureux,  où  les  causes  d'erreur,  qu'on  n'est  pas  toujours 
parvenu  à  surmonter  jusqu'à  présent,  se  trouvent  complètement  écartées,  et 

(4)  J*examiDerai  procbainement  si^  ètn*  l'éial  actuel  de  la  seieDcei  le  ibermomélrograpko  peut  en- 
core être  employé  aujourd'hui  dantlei  obiervatoirei  comme  joitrument  d'une  application  facile  et 
régulière,  et  d'une  exactitude  suffisante. 

(I)  Voir  la  description  de  l'un  et  de  l'autre  de  c«»  instruments  dans  les  Traitét  de  Phyfiquô  de 
M.  Pouillot,  de  M.  Lamé;  dans  lot  ElèmMtn  iePky$i^ue  terrtslrê  iide-Mètcorclojfie  do  M. Becquerel 
et  dans  dlTers  traités  élémentaires. 
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quelque  secousse  qui  résulte  de  la  manœuvre  des  appareils  de  sondage,  quel- 
que position  que  prennent  les  instruments  déverseurs  pendant  Texpérienoe  ou 
lorsqu'on  les  ramène  à  la  surface,  leurs  indications  ne  peuvent  être  faussées. 
.Un  exemple  que  je  trouve  dans  les  observations  faites,  en  4838,  par 
M.  Ch.  Martinsdans  la  baiedeBellsound,  abord  de  la  Recherche  y  prouve  qu'un 
certain  nombre  de  mes  thermomètres  dé  verseurs  à  échelle  arbitraire,  mis  en 
même  temps  en  expérience,  ont  rapporté  des  indications  rigoureusement  con- 
cordantes entre  elles  à  im  centième  de  degré  près,  lors  même  qu'au  lieu 
d'être  maintenus  en  position  verticale,  comme  cela  est  indispensable  pour  le 
thermométrographe,  ils  ont  été  inclinés  et  couchés  au  fond  de  la  mer  (1). 

Mais,  pour  compléter  ce  genre  d'observations,  pour  leur  donner  toute  l'u- 
tilité qu'on  doit  en  attendre,  il  est  une  indication  devenue  réellement  indis- 
pensable aujourd'hui,  et  qui  laisse  encore  beaucoup  d'incertitude.  Je  veux 
parler  de  la  détermination  précise  de  la  profondeur  à  laquelle  les  instruments 
ont  été  mis  en  expérience  dans  les  sondages  thermométriques,  et  c'est  sur  ce 
point  que  je  désire  appeler  l'attention  de  la  Société. 

On  sait  que  dans  les  sondages  en  mer,  à  de  grandes  profondeurs,  on  a  ra- 
rement la  preuve  que  la  ligne  descend  verticalement  ;  elle  est  souvent  entraînée 
par  les  courants  sous-marins  dont  l'existence  n*est  plus  contestée  ;  elle  s'in- 
fléchit, dévie  considérablement,  et  le  nombre  de  brasses  de  ligne  déroulées 
est  loin  d'être  l'expression  vraie  de  la  profondeur  verticale. 

Je  me  suis  occupé,  depuis  longtemps,  de  la  recherche  d'un  procédé  d'une 
application  simple  et  facile,  qui  permit  d'apprécier  avec  certitude  la  profon- 
deur réelle  qu'atteignent  les  instruments  thermométriques  dans  ces  oprles 
d'observations.  Voilà  sur  quel  principe  est  fondé  celui  que  j'ai  proposé. 

Hydrobarometre. 

C'est  en  soumettant  un  de  mes  appareils  à  déversoir  directement  à  la  ppes- 
sion,  au  lieu  de  l'en  garantir,  que  je  le  rends  propre  à  donner  la  mesure  de 
celle  qui  est  exercée  par  la  colonne  d*eau  qu'il  doit  supporter,  et  par  consé- 
quent de  la  profondeur  à  laquelle  il  est  mis  en  expérience. 

Pour  bien  faire  comprendre  l'application  de  cet  appareil  au  cas  dont  il  s'a- 
git, je  crois  devoir  rappeler  une  expérience  que  j'ai  déjà  signalée. 

<c  Si  Ton  prend  un  thermomètre  ordinaire  à  mercure  dont  la  cuvette,  de 
5  à  6  millimètres  de  diamètre,  ait  été  soufflée  sur  la  tige  et  non  rappor- 
tée, et  si  Ton  place  cette  cuvette  entre  le  pouce  et  l'index,  de  manière  à  la 
couvrir,  elle  ne  tarde  pas  à  se  mettre  en  équilibre  avec  la  température  qui 
lui  est  ainsi  communiquée,  et  le  niveau  du  mercure  se  maintient  dans  la 
tige  à  une  hauteur  correspondante  à  cette  température.  Mais  si  on  la  com- 
prime ensuite,  en  la  pressant  avec  les  doigts,  le  mercure  s'élève  alors  dans  la 
tige  lorsque  cette  dernière  est  suËtisamment  capillaire. 

(I)  Vuir  la  i-elalion  dVxpéricnces  «iir  to  itfnf^aiw^  dn  fond  de  la  nêr  dam  U  voisinage  dê^ 
glacieri  du  Sjntzbwg,  par  M.  Cb.  Mariins,  invéréo  dan^  1m  Compta  rendus  des  séances  de  V Atëdé-- 
mie  des  Sciences,  jaDvi«r  4839,  tome  viii. 
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L'ascension  du  mercure  dans  la  tige  ne  provient  plus^  dans  ce  oas^  d'un  ac- 
croissement de  température^  mais  de  la  pression  qu'on  a  exercée  sur  les  parois 
de  la  cuvette,  et  Ton  fait  ainsi  descendre  ou  monter  le  mercure  à  volonté,  sui- 
vant que  l'on  comprime  ou  que  l'on  cesse  de  presser  la  cuvette  de  l'instrument. 

Au  lieu  de  se  servir  d'un  thermomètre  ordinaire,  emploie-t-on,  pour  la 
même  expérience,  un  de  mes  thermomètres  à  maximum  à  déversement  rempli 
de  mercure  jusqu'à  l'extrémité  de  la  pointe,  il  est  évident  que  le  mercure  qui, 
dans  le  thermomètre  ordinaire,  montait  dans  la  tige  sous  l'effet  de  la  pression, 
va,  dans  le  thermomètre  à  maximum,  se  déverser  par  la  pointe,  et  que  le  dé- 
versement aura  lieu  dès  que  la  pression  commencera  et  tant  qu'elle  s'accroîtra; 
diminue^t-elle,  au  contraire,  le  mercure  descend  dans  la  tige  qui  contient, 
de  moins  qu'au  point  de  départ,  ce  que  le  maximum  de  la  pression  a  fait 
déverser.  C'est  exactement  ce  qui  se  passe  lorsque,  dans  une  observation  sous- 
marine,  l'instrument  est  librement  exposé  à  la  pression  de  la  colonne  liquide 
qu'il  doit  traverser,  et  lorsqu'il  revient  à  la  surface. 

La  méthode  pour  apprécier  le  résultat  ainsi  obtenu  est  des  plus  faciles  à  ap- 
pliquer à  bord  d'un  navire. 

Si,  avant  l'expérience,  l'instrument  a  été  rempli  de  mercure  jusqu'à  la 
pointe,  à  la  température  de  la  surface  de  la  mer,  il  suffit,  après  l'expérience,  de 
le  replacer  à  la  même  température,  pour  lire  sur  l'échelle  de  la  tige,  par  la 
quantité  de  mercure  manquant,  l'indication  de  la  pression  exercée  et  par 
conséquent  de  la  profondeur  à  laquelle  il  est  parvenu. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue,  que,  dans  les  observations  sous-marines,  on 
n^a  généraWient  à  observer  que  des  abaissements  de  température,  et  que 
c'est,  dans  ce  cas,  le  thermomètre  à  minimum  qui  a  pour  but  de  les  indiquer 
spécialement.  Ainsi  le  thermomètre  à  maximum  ne  fonctionne  pas  ici  comme 
tel,  mais  seulement  comme  instrument  hydrobarométrique  donnant  la  me- 
sure de  la  pression  qu'il  a  subie. 

On  voit  que  l'effet  qui  se  produit  en  petit  et  sous  un  effbrt  peu  considérable 
pour  le  thermomètre  ordinaire,  dans  l'exemple  que  je  citais  tout  à  l'heure^ 
se  reproduit  en  grand,  pour  le  thermomètre  à  maximum  à  déversement,  lors- 
qu'il est  exposé  à  une  forte  pression;  on  voit  également  que  cet  effet  est  dû  à 
l'élasticité  du  verre  dont  la  cuvette  de  l'instrument  est  formée. 

Lorsque  cette  cuvette  est  convenablement  construite,  le  verre,  en  raison  de 
son  élasticité,  obéit  d'autant  plus  sûrement  à  la  compression,  que  celle-ci  s'exerce 
sous  l'eau,  successivement  et  dans  tous  les  sens.  La  cuvette  se  comprime, 
se  déforme  lentement;  sa  capacité  se  trouvant  ainsi  diminuée,  le  liquide  se 
déplace  et  le  déversement  s'opère  avec  régularité. 

H  est  à  remarquer,  en  outre>  que  lorsque  l'instrument  est  ramené  à  la  sur- 
feoe,  la  pression  diminuant  graduellement,  la  cuvette  reprend  exactement  la 
fome  qu'elle  avait  d'abord. 

Ces  faits  m'ont  été  démontrés  par  une  suite  d'expériences  répétées  sous  diffé- 
rentes pressions.  Je  citerai,  entre  autres,  l'observation  faite  le  18  octobre  i840, 
au  puits  de  Grenelle,  par  M.  Arago  et  moi,  avant  le  jaillissement  de  la  source 
artésienne!^  • 

Six  thermomètres  à  maximum  à  déversement,  garantis  de  la  pression  au 
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moyen  du  procédé  que  je  viens  de  rappeler^  avaient  été  placés  à  505  mètres 
de  profondeur,  et  ils  ont  indiqué,  avec  un  accord  remarquable,  une  tempéra* 
ture  moyenne  de  SG^'^^d  (1). 

Mais  im  septième  instrument  avait  été  en  même  temps  mis  en  expérience-, 
sans  être  à  l'abn  de  la  pression,  et,  au  lieu  de  26%43,  il  a  indiqué  39%50. 

La  pression  exercée  par  50,5  atmosphères  avait  donc  occasionné  un  surcroit 
de  déversement  égal  à  la  valeur  de  i3'',07,  c'est-à-dire,  pour  l'échelle  arbi- 
traire de  l'instrument  dont  il  s'agit,  égal  à  un  nombre  de  divisions  correspoiH 
dant  à  plus  d'un  quart  de  degré  par  atmosphère. 

Ainsi  se  trouvait  mise  hors  de  doute  la  possibilité  d'appliquer  à  la  détermi- 
nation des  profondeurs  de  la  mer,  le  principe  d'après  lequel  j'ai  obtenu  la  na- 
tation la  plus  précise  des  maxima  et  des  minima  de  température. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que,  pour  les  observations  sous-marines,  le  ther- 
momètre à  minimum  à  déversement,  garanti  de  la  pression,  donne  rigoureu- 
sement l'indication  de  la  température,  tandis  que  le  thermomètre  à  maximum, 
ou  du  moins  un  instrument  construit  d'après  le  même  principe  et  disposé  de 
manière  que  la  cuvette  soit  soumise  directement  à  la  pression,  rapporte  la 
mesure  de  la  profondeur  à  laquelle  les  deux  instruments  ont  été  mis  en  expé- 
rience, quelle  qu'ait  pu  être  la  déviation  si  souvent  inévitable  de  la  ligne  de 
sonde.  En  effet,  quelque  considérable  que  soit  cette  déviation,  l'instrument 
hydrobarométrique  ne  saumt,  on  le  conçoit  facilement,  accuser  jamais  que 
la  pression  équivalente  à  la  hauteur  verticale  de  la  colonne  jl'eau  qu'il  a  réel- 
lement supportée. 

J'ajouterai  que,  lorsque  le  résultat  est  constaté,  il  y  a  à  faire,  pour  l'instru- 
ment à  maximum  ainsi  employé,  une  correction  facile  à  calculer  d'après  Je 
décroissement  de  température  qu'a  indiqué  le  thermomètre  à  minimum  ga- 
ranti des  effets  de  pression. 

J'ai  pris  mon  thermomètre  à  maximum  à  déversoir  comme  type  de  l'instru- 
ment que  je  propose  d'employer  pour  déterminer  les  profondeurs  de  la  mer, 
parce  que  la  théorie  de  sa  marche  et  de  sa  construction  étant  bien  connue 
maintenant,  il  m'a  paru  faire  concevoir  assez  nettement  l'application  du  prin- 
cipe dont  je  me  sers  pour  la  mesure  des  pressions. 

Ramené  à  une  moins  grande  marche  que  le  thermomètre  à  maximum  qui 
peut  facilement  donner  à  la  lecture  directe  des  centièmes  de  degré,  légèrement 
modifié  dans  sa  partie  supérieure  et  établi  dans  des  proportions  en  rapport 
avec  sa  nouvelle  destination,  cet  instrument  n'est  évidemment  plus  ici  un 
thermomètre  à  maximum  ;  il  n'a  de  commun  avec  ce  dernier  que  le  principe 
du  déversement,  et  sa  cuvette  étant  convenablement  construite,  il  peut  suppor- 
ter, sans  se  briser,  plusieurs  centaines  d'atmosphères.  C'est  un  instrument  en- 
tièrement nouveau,  un  hydrobarùmètre  qui  indique,  de  lui-même, sans  rouage 
et  sans  mécanisme  aucun,  les  profondeurs  dans  l'intérieur  de  la  mer,  conune 
le  baromètre  ou  l'hypsothermomètre  nous  indiquent  les  hauteurs  dans  notre 
atmosphère  (2).  )> 

(1)  Comptes  reiulwt  de$  iéancêt  de  l'Àeadémir  dét^eUncet,  t.  xi,  p.  707.  * 

(2)  Comptes  rendus  des  séances  de  P Académie  des  SeienceSy  i.  xxxil.. 
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M.  Walferdin  répète^  sous  les  yeux  de  la  Sdciété,  l'expérience  dont  il 
a  consigné  les  détails  dans  son  mémoire  de  1S39. 

O  se  sert  d'un  appareil,  rempli  d'eau,  semblable  à  celui  qu'OErstedt 
a  employé  pour  démontrer  la  compressibilité  des  liquides,  mais  dont 
les  parois  ont  une  épaisseur  suffisante  pour  qu'au  lieu  de  6  à  8  atmos- 
phères on  obtienne  des  résultats  appréciables  jusqu'à  25  à  30,  et  il  a 
recours  à  un  tube  de  Mariotte  conyenablement  gradué  pour  me- 
surer la  pression  exercée;  il  place  dans  cet  appareil  un  de  ses  ther* 
momëtres  à  maximum  rempli  de  mercure  jusqu'à  la  pointe.  On  Yoit 
alors,  que  le  déversement  a  lieu  dès  que  la  colonne  liquide  est  com- 
primée, et  qu'il  continue  avec  la  pression.  Lorsque,  au  contraire,  cette 
dernière  diminue,  et  que  l'appareil  se  trouve  ramené  à  la  pression  or- 
dinaire, le  niveau  du  mercure,  au  point  où  il  a  cessé  de  se  déverser 
sous  le  maximum  de  pression,  rentre  dans  la  tige,  et  donne  ainsi  l'in- 
dication précise  delà  pression  à  laquelle  l'instrument  a  été  exposé  (1). 

Une  seconde  expérience,  renouvelée  après  ce  dernier  déversement, 
sans  que  l'instrument  hydrobarométrique  ait  été  déplacé,  fait  apprécier 
d'une  manière  plus  sensible  encore,  l'eflet  de  pression,  par  l'ascen- 
sion du  mercure  dans  la  tige  aussitôt  qu'a  lieu  l'accroissement  de  la 
pression.  . 

Le  mercure  monte  dans  la  tige,  ou  se  déverse  en  suivant  une  pro- 
gression assez  régulière,  mais  qui  diffère  pour  chaque  instrument 
d'après  la  forme,  la  résistance  ou  la  capacité  de  la  cuvette,  et  d'après  le 
diamètre  intérieur  de  la  tige. 

Chaque  hydrobarométre  doit  donc,  préalablement  à  toute  expérience, 
être  soumis  à  l'appareil  d'OErstedt,  ou  à  tout  autre  appareil  analogue, 
afin  de  déterminer  à  l'avance  la  valeur  des  effets  de  pression  de  5  en  5, 
ou  de  iO  en  10  atmosphères,  pour  les  profondeurs  qui  ne  dépassent 
pas  une  centaine  d'atmosphères,  1000  mètres. 

Quant  aux  instruments  hydrobaromélriqucs  destinés  à  mesurer  des 
profondeurs  égales  à  plusieurs  centaines  d'atmosphères,  l'épreuve  doit 
également  en  être  faite  à  l'avance,  mais  avec  des  appareils  spéciaux. 

(I  )  U  Térifictlion  au  moyen  <le  l'appareil  d'OErstedt  démontra  ëvidanmeot  que  rkydrobaromèlrt 
destiné,  par  exemple,  au  soudage  des  baies,  et  pour  lequel  U  pressioo  exercée  par  vue  atmtepbère 
ëg»]e  uu  moins  10  difisions  de  son  échelle  arbitraire,  opère  avec  une  précision  telle  que-  U  diffé- 
rence entre  la  profondeur  réelle  et  la  profondeur  mesurée  ne  peut  pat  t'élefer  à  un  mètrt. 
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M.  Belgrand  communique  le  mémoire  suivant  : 

Influence  des  forêts  sur  l'écoulement  des  eaux  pluviales. 

i.  On  admet  très-généralement  que  les  bois  exercent  une  action  retarda- 
trice considérable  dans  le  phénomène  de  Técoulement  des  eaux  pluviales  à  la 
surface  du  sol,  et  qu'on  doit  arriver  à  une  régularisation  plus  ou  moins  com- 
plète du  régime  des  cours  d'eau  en  reboisant  leurs  bassins. 

Voici  comment  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  ce  sujet  comprennent  ce  phé- 
nomène :  «  Le  sol  hérissé  de  végétaux,  disent-ils,  doit  retarder  le  ruisselle- 
»  ment  des  eaux  pluviales  :  par  suite,  les  crues  doivent  être  moins  pronon- 
»  cées,  quoique  plus  abondantes;  une  plus  grande  partie  des  eaux  ainsi  retenues 
»  profite  aux  sources  en  s'infiltrant  dans  le  sol,  et  vient  elle-même  à  son  tour 
»  à  la  rivière  plus  tardivement  et  plus  intégralement.  L'eau  du  ciel  n'est  pas, 
»  comme  dans  les  terrains  déboisés,  surtout  en  été,  reprise  à  la  terre  presque 
»  aussitôt  que  donnée.  Toutes  ces  circonstances  concourent  à  égaliser  entre 
»  l'hiver  et  l'été  le  tribut  que  la  pluie  apporte  aux  thalwegs.  Enfin,  le  terrain 
»  étant  presque  partout  consolidé,  au  bienfait  d'une  plus  grande  abondance 
»  d'eau  et  de  moindres  variations,  doit  se  joindre  encore  nécessairement  celui 
»  d'une  transparence  à  peu  près  constante  (1).  » 

J'ai  longtemps  partagé  cette  opinion,  qui  est  celle  de  deux  hommes  qui  se 
sont  fait  un  nom  considérable  dans  la  science  de  l'hydrologie,  MM.  les  ingé- 
nieurs Dausse  et  Surell.  Depuis  une  dizaine  d'années,  des  laits  nombreux  ont 
modifié  considérablement  ma  manière  de  voir  sur  l'ensemble  de  ces  phéno- 
mènes. 

En  1844,  je  fus  chargé  du  jaugeage  de  quelques  sources  qu'il  s'agissait  de 
conduire  dans  la  ville  d'A vallon.  Mes  opérations  furent  faites  principalement 
sur  un  petit  ruisseau  nommé  le  ru  d'Aillon,  dont  le  bassin,  à  quelques  hec- 
tares près,  est  entièrement  boisé.  Je  constatai  des  variations  brusques  de  dé- 
bit tout  à  fait  inexplicables,  en  admettant  l'action  retardatrice  des  bois  ; 
par  exemple,  à  la  suite  d'une  sécheresse,  le  débit  tombait  alla  mètres  cubes 
par  24  heures,  une  forte  pluie  le  portait  à  2  200  mètres  et  plus.  Le  dé- 
bit pouvait  donc  varier  en  quelques  heures  dans  le  rapport  de  1  à  20  au 
moins  (2). 

La  vallée  de  la  Cure ,  affluent  de  l'Yonne,  est  extraordinairement  boisée  et 
cependant  son  régime  est  très-irrégulier  ;  voici  un  exemple  de  cette  irrégula- 
rité :  le  mois  d'octobre  1846  fut  très-pluvieux.  Il  est  tombé  en  quati-e  jours, 
sur  lé  Moirvan,  les  hauteurs  de  pluie  suivantes  : 


(1)  Voir  innî,  aa  Jfonittfttf  du  28  joîllet  4851 ,  la  disciutioo  qui  a  eu  lieo  h  rAtsemUée  natîo. 
nafe  sur  le  projet  de  loi  relatif  au  défrichement  des  bois  de  particuliers. 

(2)  Le  jaugeage  était  fait  au  moyen  d'un  déf  erioir  k  minces  parois,  c'ett-k-dire  d'une  écbancruro 
rectangulaire  de0",50  de  largeur  pratiquée  dans  une  feuille  de  t6le.  Liorsque  Teau  remplissait  toute 
l'échancrurc,  le  débit  était  de  2  470  mèlces  cubes  par  24  beures.Mais,  h  la  suite  de  grandes  pluiw 
Teau  passait  toujours  par-dessus  4'tpparei1,  et  toute  appnS:iation  du  débit  devenait  impos«ib!<«. 


I 
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Le  15 16*50 

Le  16 77,50 

Le  17 88,00 

U  18 11,50 


Total 193,50 

environ  le  tiers  de  ce  qui  tombe  annuellement  à  Paris. 

A  cette  époque  je  faisais  exécuter  divers  travaux  sur  la  Cure.  1^  17,  j'étais 
sur  les  ateliers  à  11  heures  du  matin;  Teau  s'élevait  à  0"',40  au-dessus  de  l'é-* 
tiage.  A  8  heures  du  soir,  une  crue  énorme  avait  lieu;  l'eau  montait  à  3"',50 
au-dessus  du  même  niveau  et  inondait  toute  la  plaine;  le  lendemain,  à 
8  heures  du  matin,  la  rivière  était  rentrée  dans  son  lit. 

J'eus  souvent  occasion  de  faire  des  observations  du  même  genre  sur  le  Cou- 
sin, torrent  qui  coulait  sous  les  fenêtres  de  ma  maison  et  dont  le  bassin  est 
trèfr-boisé,  et  sur  beaueoup  d'autres  ruisseaux.  Ainsi  j'ai  étudié  avec  soin  la 
grande  fonte  de  neige  du  26  janvier  1850,  qui  produisit  une  crue  extraordi- 
naire dans  la  Seine.  Une  pluie  chaude  qui  commença  à  tomber  le  26,  dans  la 
matinée,  détermina  brusquement  la  fonte  de  neige.  Le  Cousin  éprouva  une 
crue  extraordinaire  qui  atteignit  son  maximum  à  10  heures  du  soir.  LaBarse 
et  THozain,  torrents  de  la  craie  inférieure  à  versants  très-boisés,  qui  tombent 
dans  la  Seine>  près  de  Troyes,  éprouvaient  également  des  crues  violentes  dont 
la  durée  était  à  peine  de  7  à  8  heures,  etc. 

Je  G<Miclus  de  tous  ces  faits,  et  de  beaucoup  d'autres,  que  les  bois  ne  sont 
point  de  nature  à  retarder  beaucoup  le  ruissellement  des  eaux  pluviales.  La 
question  me  semblait  même  complètement  résolue  au  point  de  vue  pratique. 
Si  des  rivières  comme  la  Cure,  le  Cousin,  l'Hozain,  dont  le  tiers  des  versants 
au  moins  est  couvert  de  bois,  ont  un  régime  si  complètement  irrégulier,  il 
faut  renoncer  à  arriver  à  la  régularisation  des  cours  d'eau  par  le  reboisement  ; 
car  on  devrait,  certainement,  regarder  comme  très-désastreuse  l'opération  qui 
aurait  pour  résultat  la  culture  en  bois  du  tiers  des  bassins  de  nos  fleuves;  non- 
seulement  on  arriverait  ainsi  à  la  dépréciation  complète  des  produits  des  fo- 
rêts^ mai»  encore  on  supprimerait  une  foule  d'autres  cultures  bien  pin»  utiles. 

J'exprimai  cette  opinion  dans  le»  Annales  des  Ponts  et  Cftaussées,  il  y  a  déjà 
plusieurs  années  (septembre  et  octobre  1846  ),  tout  en  reconnaissant  cepen- 
dant que  les  bois  sont  un  des  obstacles  les  plus  puissants  à  opposer  au  ravine- 
ment des  terres. 

Cette  partie  de  mon  travail  fut  remarquée  par  quelques  ingénieurs^  et  no- 
tanmient  par  M.  Minard,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  qui  m'en- 
gagea à  continuer  mes  observations  en  cherchant  à  leur  donner  plus  de  pré- 
cision. 

Il  faut  bien  le  reconnaître,  en  efTet,  mes  premières  observations  donnaient 
lieu  à  beaucoup  d'objections;  on  pouvait  dire  que  la  première  partie,  courte 
et  élevée,  des  crues  de  la  Cure  et  du  Cousin,  était  produite  par  la  partie  dé- 
boisée de  leurs  bassins,  et  qtie  les  eaux  retardées  par  les  bois  formaient  la  crue 
moyenne  très-longue  qui  suit  toujours  la  crue  torrentielle. 
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Ver»  la  fin  de  1850,  j'entrepris  des  observations  hydrométriques  simul- 
tanées sur  le  Cousin,  torrent  dont  les  versants,  de  formation  imperméable 
granitique,  occupent  une  surface  de  336  kilomètres  carrés  et  sont  boisés  au 
tiers,  et  sur  le  ruisseau  de  la  (>renetière,  autre  torrent  granitique,  afBueni  du 
Cousin,  dont  les  versants  sont  entièrement  boisés,  à  un  ou  deux  hectares  près, 
et  occupent  une  superficie  de  2,50  kilomètres  carrés. 

Une  échelle  graduée  en  fonte  fut  placée  contre  une  des  piles  du  pont  du 
Cousin,  à  Avallon. 

Un  petit  déversoir  en  maçonnerie ,  de  i  mètre  de  largeur,  fut  construit  sur 
le  ruisseau  de  la  Grenetière,  un  peu  au-dessus  de  son  confluent  avec  le 
Cousin. 

Des  observations  du  même  genre  furent  faites  plus  tard  sur  le  ruisseau  du 
Bouchât,  petit  torrent  à  versants  liasiques  entièrement  déboisés,  de  17,75  ki- 
lomètres carrés  (1),  qui  tombe  également  dans  le  Cousin  à  quelques  kilomètres 
au-dessous  d'Avallon. 

Enfin ,  j'ai  profité  des  observations  faites  par  M.  l'ingénieur  Ritter,  sur 
rOurce,  rivière  à  versants  presque  entièrement  permé^tbles  et  très-boisés,  pour 
examiner  l'effet  des  bois  sur  les  grandes  régions  de  sources. 

L'Ource  est  un  affluent  de  la  Seine  dans  laquelle  elle  tombe  un  peu  en 
amont  de  Bar-sur-Selne.  Les  observations  de  M.  Ritter  sont  faites  à  l'aval  des 
grandes  sources  de  !a  formation  oxfordienne,  au  village  d'Autricourt;  la  sur- 
face des  versants  d'amont  est  de  460  kilomètres  carrés  ;  ils  sont  boisés  aux 
^deux  tiers  au  moins. 

le  viens  rendre  compte  à  la  Société  des  observations  faites  du  17  novembre 
1850  au  1"  mai  1883,  sur  le  Cousin  et  le  ru  de  Grenetière,  et  du  i^  janvier 
1852  au  1*'  mai  1853,  sur  l'Ource.  Je  ne  puis  parler  de  mes  observations  sur 
le  Bouchât,  n ayant  point  encore  entre  les  mains  les  documents  néces- 
saires. 

J'ai  représenté  par  des  courbes  les  hauteurs  d'eau  quotidiennes  obtenues 
aux  échelles  hydrométriques  du  Cousin  et  de  l'Ource,  et  sur  le  déversoir  de  la 
Grenetière.  Malheureusement  les  figures  ne  sont  pas  exactement  comparables, 
parce  que  j'ai  été  obligé  de  rapporter  à  une  très-grande  échelle,  1/1  ©•,  les 
hauteurs  d'eau  du  petit  ruisseau  de  la  Grenetière,  pour  rendre  les  variations 
sensibles  à  l'œil.  Les  hauteurs  d'eau  de  l'Ource  et  du  Cousin,  rivières  beau- 
coup plus  grandes,  ont  dû  être  rapportées  à  l'échelle  de  1/100%  pour  ne  pas 
occuper  une  trop  grande  place  sur  la  figure.  Pour  comparer  les  ordonnées 
des  trois  rivières,  il  faut  donc,  par  la  pensée,  supposer  celles  du  Cousin  et  de 
l'Ource  multipliées  par  dix. 

J'ai  rapporté  également  sur  la  même  figiire  les  hauteurs  quotidiennes  de 
pluie  obtenueî^à  mon  ombromètre  (2)  d'A vallon. 


(1)  1^  surficedM  TersanU  du  Bouchtl  «st  réellement  de  20,75  kil.  carrés,  oiait  eUe  renferme 
3  kil.  carrés  de  terrains  oolilhiques  qu'on  ne  doit  pas  compter  parce  qu'il  ne  coule  jamais  une  govtle 
d'eau  h  leur  surface. 

(2)  J'adopte  le  mol  ombromètre  proposé  par  divers  météorologistes,  et  qui  me  parait  plaa  eorrect 
q4i?  so»  aynonyroes  udomitri,  pluvûmiire,  «te. 
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Les  figures  sont  rapportées  du  reste  d'après  les  mêmes  principes  que  celles 
de  mon  Mémoire  du  8  mars  1853  (Voir  le  Bulletin  de  la  Société  météerolo^ 
gique). 

Avant  d'aller  plus  loiu^  il  est  bon  de  dire  quelle  portée  je  donne  à 
mes  observations,  et  ce  que  j'entends  par  la  régulaiisation  du  régime  d'un 
cours  d'eau. 

]yabord  il  ne  sera  question  ici  que  de  cours  d'eau  qui  ne  sont  point  ali- 
mentés par  des  glaciers. 

Les  bois  où  mes  expériences  ont  été  faites  sont  tous  ce  que  les  forestiers 
appellent  boU  feuillus  ^  c'est-à-dire  peuplés  d'arbres  couverts  l'été  de  vérita- 
bles feuilles  qui  tombent  l'hiver.  Mes  observations  ne  peuvent  donc  s'appli- 
quer à  des  bois  peuplés  d'arbres  résineux  ou  d'autres  essences  qui  conservent 
leurs  feuilles  en  toute  saison. 

Si  l'on  examine  les  courbes  des  crues  de  tous  les  grands  cours  d'eau  de  la 
France^  qui  ne  sont  pas  alimentés  par  des  glaciers,  on  trouve  : 

Que  le  régime  des  grandes  eaux  a  toujours  lieu  l'hiver,  et  celui  des  plus 
basses  eaux  l'été  ; 

Que,  pour  chaque  année,  la  plus  grande  crue  et  la  plus  grande  tenue  d'eau 
moyenne  ont  toujours  lieu  du  15  octobre  au  15  mai,  et  les  plus  basses  eaux 
et  la  plus  faible  tenue  d'eau,  du  15  mai  au  15  octobre. 
Les  exceptions  à  ces  règles  sont  extrêmement  rares  (1). 
Pour  régulariser  le  régime  d'un  cours  d'eau  il  faut  donc  :  1°  avant  tout, 
augmenter  la  tenue  d'eau  moyenne  d'été  ou  diminuer  celle  d'hiver,  ou,  en 
d'autres  termes,  égaliser  entre  l'hiver  et  l'été  le  tribut  que  les  eaux  pluviales 
donnent  aux  thalwegs  et  aux  sources. 

Cette  condition  serait  remplie  évidemment  de  la  manière  la  plus  utile  en 
pratique,  si  elle  l'était  par  l'augmentation  de  la  tenue  d'eau  d'été;  car  les 
eaux  d'été  sont  aussi  précieuses  que  celles  de  l'hiver  le  sont  peu  ; 

2*  11  faut  ensuite,  dans  chacune  des  deux  saisons,  diminuer  la  hauteur  des 
crues,  et  augmenter  celle  des  basses  eaux,  ou  retarder  le  ruissellement  de  la 
partie  des  eaux  pluviales  qui  doit  atteindre  les  thalwegs.  L'augmentation  de 
la  portion  totale  des  eaux  d'hiver  ne  peut  être,  dans  aucun  cas,  considérée 
comme  une  régularisation  du  régime  d'un  cours  d'eau.  De  plus  cette  modi- 
fication ne  doit  presque  jamais  être  utile  et  dans  beaucoup  de  cas  peut  avoir 


(4)  Dtf  4777  é  4853,  la  Seine  qui,  k  Par»,  a  éproiiTé  des  cruea  de  7"  el  plus  en  hÏTer,  n*a  ja* 
Mtia  attflîat  la  oole  de  8^,00  dans  les  mois  de  juin,  jaillet,  août,  seplembre  et  octobre,  ti  ce  n*ett 
«■  4846  el  4836  où  elle  t'élefa  à  3" ,60  et  à  3*,30.  Sa  tenue  d'eau  d'hifer  est  toujours  incompara- 
blement plus  grande  que  celle  d'été. 

D$  4834  à  1880,  la  Loire  qui,  k  Saumur,  eu  hirer  atteint  la  cote  de  6'',70  et  dépaue  trèi-sou- 
▼ent  la  coté  de 4",  n'a,  du  15  mai  au  4  5  octobre,  dépassé  la  cote  3*y80que  deux  ',foîs,  le  5  juin  4853 
où  elle  atteint  4*,80,  et  le  24  Juin  4845  où  elle  monte  k  4*,90.  La  plus  grande  crue  et  la  plus 
grande  tenue  d'eau  moyenne  ont  toujours  eu  lieu  du  45  octobre  au  15  mai  ;  les  plus  basses  eaui  el 
la  plus  fiible  tenue  d'eau  moyenne  du  4  5  mai  au  45  octobre. 

De  4844  d  ISSU ,  point  d'exception  k  celte  règle  pour  la  Meuse  k  Sedan,  et  pour  la  Saône  k  Cbà- 
l«tts  et  k  Lyon.  Pour  cette  dernière  rivière,  la  plus  grande  crue  de  chaque  hiver  atteint  toujours  U 
cote  de  5*  et  dépasse  souvent  6  mètres.  La  plus  grande  crue  d'été  n'slleint  jamais  5  mèlres. 
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(le  graves  inconvénients^  puisque  c'est  presque  taujourg  dans  cette  wison  (du 
i  5  octobre  au  15  mai)  *qu*ont  lieu  les  grandes  crues  (I). 

J'ai  donc  cherché  à  reconnaître  si  les  bois  peuvent  égaliser  entre  Vite  (4) 
et  V  hiver  y  le  tribut  que  les  eaux  pluviales  donnent  aux  thalwegs  et  aux  sources, 
etj  notamment,  s'ils  augmentent  la  tenue  d'eau  d^été,  et  si,  dam  chacune  de 
deux  saisons,  ils  retardent  le  ruissellement  de  la  partie  des  eaux  pluviales  qui 
doit  arriver  aux  thalwegs, 

fnfhmce  des  bois  sur  les  rivières  torrentielles.  —  Observations  fuites  sur  le 
Cousin  (bassin  boisé  au  tiers),  et  le  ru  de  la  Grenetière  (bassin  entièrement 
boisé). 

En  jetant  les  yeux  sur  les  figures  qui  représentent  les  hauteurs  quotidiennes 
de  Feau  dans  ces  deux  torrents,  on  reconnaît  tout  d'abord  les  faits  sui- 
vants : 

Leur  régime  est  identiquement  le  même,  quoique  leurs  bassins  soient  très- 
inégalement  boisés.  L'eau  suit  la  même  marche  ascendante  ou  descendante, 
dans  lea  pluies  et  les  sécheresses,  en  hiver  et  en  été;  ils  ont  tous  deux  un  ré- 
gime de  basses  eaux  d'hiver  beaucoup  plus  abondant  que  celui  d'été. 

Une  forte  pluie  d'hiver  produit  dans  les  deux  bassins  une  crue  subite  plus 
ou  moins  élevée,  mais  très-courte,  suivie  d'une  longue  crue  moyenne.  La  partie 
courte  et  élevée  correspond  au  même  jour  dans  les  deux  figures. 

Les  deux  torrents  paraissant  être  soumis  aux  mêmes  lois,  je  me  contenterai 
de  discuter  les  résultats  des  observations  faites  sur  le  ruisseau  de  la  Grenetière, 
sur  lequel  j'ai  pu  faire  des  jaugeages  réguliers  au  moyen  du  déversoir  dont 
j'ai  parlé  ci-dessus;  le  jaugeage  du  Ojusin  est  une  opération  à  peu  près  im- 
possible. 

Les  diflërences  entre  les  régimes  d'été  et  d'hiver  sont  bien  plus  mar- 
quée^ si,  au  Ueu  de  se  contenter  d'examiner  les  ligures  qui  représentent  les 
variations  de  niveau,  on  étudie  les  débits  du  ruisseau  dans  les  deux  saisons, 
aux  époques  des  grandes  pluies  ;  c'est  ce  qu'on  peut  faire  dans  le  tableau  sui- 
vant 

Dans  les  colonnes  n**«  i  et  2  j'ai  indiqué  les  dates  et  les  hauteurs  de  ce  que 
j'appelle  les  pluies  préparatoires;  tout  le  monde  sait  qu'un  sol  complètement 
dessiéché  est  toigours  perméable;  il  faut  donc,  après  les  longues  sécheresses, 
un  certain  nombre  de  jours  de  pluies  pour  restituer  au  sol  son  imperméabilité 
naturelle. 

Les  colonnes  n?*  3  et  4  renferment  les  dates  et  les  hatiteurs  des  piuM»,  eau* 
ses  immédiates  des  crues. 

Enfin^  dans  les  colonnes  6,  8  et  9  figurent  les  débits,  par  seconde,  du  ruis- 
seau, qvttlques  jours  avant  la  crue>  au  moment  du  maximum  et  le  tende- 
main  ;  les  dates  sont  indiqiaées  dans  les  eolonnes  qui  piécèdent 

(4)  n  y  a  sans  doute  quelques  exceptions  k  cette  règle,  nian  elle*  Mnk  ti'è»-nre». 

(2)  Dans  t«  lerraÎDs  déboiaés,  comme  1*^  si  bien  dit  M.  Dausse,  rmm  du  ti4,^  M  iUiWrtéU^f  tst 
reptiie  à  ta  terre  presque  Wftitôt  que  ékmnée.  H  s'agit  de  satoir  si,  dtn»  le»  MrraiM  bais4s,  il  •• 
passe  quelque  chose  d'aaalogue. 
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Débits^  par  seconde,  du  ruisseau  de  la  Grenetière,  dans  les  temps  pluvieux,  du 
il  novembre  1850  au  !•'  mai  1853. 


PLÙÏE 


DATES. 
1 


Da  17  au  20  noYtmbrt. 
(  Da  15  au  18  décembre. 

)  19M. 

\T7  mars 

f  Du  18  au  24  avril 

29  avril. 

«8M. 

f  Du  27  mai  au  4  iuio. 
iDul5au2Sfaio..., 
|Du2an$luilUL. ... 

|22julBet. 

|Du19au  29aoAt.  .. 
Du  20  au  21  eeplembrc 

ins. 

^  Du  24  au  26  novembre. 

1 21  et  22  janTier 

|9  février. 

'2man 

r27mai 

Dd  U  au  16  juin 

|Du21  au  22  juin 

'Du  27|uin  au  17  juillet 

.  H  juiMel 

jSirpiambra. 

|l6et  17  septembre. .. . 
\i  etSoetobre. 

185S. 

Du  8  an  2S  octob.  e. 
Do  20ra  ?4  novnnbrc. 

1 17  décembre 

'8  iantiev. 

1 18  janvier 

.  Do  !•' au  4  avril 


ISV- 
TIOES 


PnMsnl  li  tftt. 


TIQBS 

4 


20,60 
20.60 

20.10 
8.10 

Sécber 
Id. 

15,14 
11. Î4 

S«cb( 
12.30 

18.60 
5.55 
2.16 
6,80 
12.00 
17,85 
9.15 
Sécher 
14,45 
6.50 
18.20 
15.50 

Sécbcr 
28.80 
2.70 
11.20 
0.60 
5.20 
15,10 


21  novemb. 
19  décemb. 

28  mai*. 
25  avril. 
le'  mai. 

5  juin. 
28  {uin. 
4iuiUeU 
2SjuilH. 
29aoAt. 

22  septemb 

27  novemb. 

23  janvier. 
10  février. 
8  Mars. 

28  mai. 

17  juin. 
23  juin. 

18  fuillet. 
27  jnUleL 
9sôpt«mb. 
18  septemb 
7  octobre. 


14  oetobre. 
25  novemb. 
18  déeemb. 
9  {anvier. 
14  fanvier. 
8  mars. 
5  avril» 


8.40 
9.70 

3.60 
22.SO 
9,60 

8.00 
89.40 
12.60 
20,00 
16.00 
13.20 

0.50 
1.00 
11.60 
10.60 
7,50 
11.20 
11.10 
42.50 
8.40 
7,66 
8.30 
5,00 

16,20 
8.00 
8.95 
6,10 
7.80 
8.50 
5,00 


OBSERVAT.  HYDROBfÉTBIQlîES. 


At8it  h  irii. 


DATIf 

5 


'20  novemb. 
14  déeemb. 

27  mars. 
24  avril. 
30  avril. 

4  juin. 
22  i«.itt. 
3  juillet. 

!2)uillel. 

28  août. 

21  septemb. 

24  novemb. 

22  janviur* 
8  ftvrier. 
SoMrK 
27  mai. 

16  juin. 

23  juin. 

17  juillet. 
26.  juillet. 
8  ■•ptemb, 
17  seplemb 

5  oololire. 


28  octobre. 
20  novemb. 

17  décemb. 
7  janvier. 

18  janvier. 
5  inars. 
l«r  a\ril. 


DiBIT 

ptr  s«- 


Utrrs. 
135 
30 

136 
109 

177 

26 
2 
7 
» 
0 
7 

19 
90 
142 
68 
9 
12 
30 
0 
2 
12 
18 
80 

9 
43 
53 
26 
115 
88 
80 


Inia.  éê  la  «rot. 


DATES. 
7 


DésiT 

par  sa- 


Ulii 

denaii 

DiBIT 

par  se. 


22  novemb. 
19  déeemb. 

28  mars. 

25  avril. 
2  mai. 

6  juin. 

26  juin, 
juillet. 

18  Juillet. 

29  août. 
22  septemb 

27  novemb. 
18  faatier. 
10  février. 

28  mai. 
i7|uhi. 
24  juin 
18  juillet. 


18  juil 
28  lui! 


18  septemb 
7  octobre. 

aïoolobre. 
25  noTemk 
18  déeemb. 
9  janvier. 
14  janvier. 
9  mars. 
5  avril. 


litres. 
308 
420 


26 
78 
15 
97 
12 
86 

79 
14B 
481 
178 
9 
149 
149 
84 
15 

97 

177 
725 
177 
844 
382 
882 
290 


lilRS. 

148 
207 


OBSERVATIONS. 


10 


Sécher,  du  17  iiot.  «u  14  déc. 


363        844     La  pluie  continue  i  tomber 
750        173  jus«n^  la  fln  da  mars. 

441        108 


22 
9 
9 

16 
7 

11 

68 

97 
326 
185 

«} 

85 
15 
12 
20 
26 
48 

83 

27» 
180 
156 
177 
228 
240 


Février  trds-sec 

Sécher,  du  28  fév.  au  5  mars. 

Sécheresse  du  9  au  81  mars. 


Plut  basses  eaux  d'bifer  pour  It»  3  années.  —  Débit  par  seconde. 
Plu»  btsMs  eam  À'éU,  id, 

Pliu  baslea  eau  d'hivat »  N^   . 

Plus  hautes  eaux  d'été,  id. 


9  Viitm* 
0 

4  49 


Il  est  à  remarquer  que  les  hivers  de  novembre  1850  à  mai  1853,  ont  été 
trèfr-secs,  et  qu'au  contraire  les  deux  étés  de  1851  et  185Î,  ont  été  extraordi- 
nairement  humides  (1).  Le  débit  de  750  litres  ne  représente  donc  pas>  à 

(4^  A  l'ottbromèiM  d'Afallop  m  a  mesuré  : 


Du  4*'  nofvmire  4850  au  i"  mai  4854. 
Du  4*'  mai  an  4*'  novembre^  4851  .  . 
Dm  4*'  iMfeBbffe48M  m  4*'  mai  4ft92. 
Da  \"  mai  au  4«'  uAvaaibre  I8'd2.  .     . 


244,74  de  pluia.  j   ^^^^^^ 


825,48 
154,75       — 
408»05 


0,75. 


-  } 


lU^pMTt,       0^8. 


1S2  BlLLSTin  DES  SÉANCES. 

beaucoup  «prèSy  le  maidmum  des  crues  d'hiver^  tandis  que  celui  de  149  li- 
tres doit  donner  à  très-peu  près  ce  maximum  pour  les  crues  d'été;  le  rap- 

7S0 
port  -—=5^04  qui  existe  entre  ces  deux  nombres  est  donc  beaucoup  trop  fai- 
ble; il  suffit  cependant  pour  faire  voir  Ténonne  différence  qui  existe  entre  les 
crues  d'hiver  et  les  crues  d'été  dans  les  vallées  boisées. 

En  examinant  avec  soin  le  tableau  qui  précède^  on  reconnaît  facilement  les 
lois  suivantes  : 

i""  Le  changement  de  régime  a  lieu  dans  les  mois  de  mai  et  d'octobre; 

^  Pour  qu'une  crue  ait  lieu  en  été^  il  faut  que  la  pluie  qui  la  produit  soit 
précédée  d'une  longue  série  de  temps  pluvieux  qui  préparent  le  sol.  Si  une 
très-forte  pluie  tombe  après  une  longue  sécheresse,  il  n'y  a  que  peu  ou  point 
de  crue. 

Ainsi  le  5  juin  1851,  une  pluie  de  9"'"'  tombée  après  une  sécheresse  ne  pro- 
duit aucune  variation  dans  le  débit  du  ruisseau. 

Le  23  du  même  mois,  une  énorme  pluie  de  33"^,4  précédée  également 
d'une  sécheresse,  ne  produit  qu'une  faible  crue  de  73  litres  par  seconde. 

Le  29  août  [1851,  une  pluie  de  16"^  précédée  de  temps  secs,  ne  donne 
qu'ime  crue  insignifiante  de  12  litres. 

Le  18  juillet  1852,  dans  les  mêmes  circonstances,  une  très-forte  pluie  de 
42"*,50  ne  donne  que  34  litres,  etc.,  etc. 

3''  En  hiver  le  sol  a  beaucoup  moins  besoin  de  pluies  préparatoires. 

Ainsi  on  voit  sur  le  tableau  que  : 

MM  liCrci. 

Lo  34  octobre  'l  853,  une  plato  de  46,20,  précédée  de4  5  jours  de  lécbereiie,  donne  une  crue  de  477. 

mw 

Le  28  «Nn  4854,  —  8,50,  préc.  d'une  pluie  prépent.  de  8,85,  —  863. 

U40féTrier  4852,  —  44,60,                    —                      2,15,  —  481. 

Le    8  mtrt  4852,  —  40,60,                    ->                      5,80,  —  478. 

Le48déc.  1853,  —  3,95,                     —                       2,70,  —  177. 

Dès  que  le  ruisseau  entre  dans  son  régime  d'hiver,  l'eau  commence  à  couler 
à  la  surface  du  sol,  pour  ainsi  dire  presque  aussitôt  que  la  pluie  commence  à 
tomber. 

4''  Si  maintenant  nous  cherchons  à  comparer  les  résultats  des  observations 
dans  des  circonstances  à  peu  près  identiques,  l'été  et  l'hiver,  voici  ce  que  nous 
donne  le  tableau  : 


Bégime 
d'hiver. 


Régime     \ 

) 


d'été. 


mm 

■■ 

litrtf. 

24  noTembre4850, 

pluie  de    8,40, 

précédée 

de  pluies  de  20,60.  Débit, 

308. 

49  décembre  4850. 

—       9,70, 

— 

20,60.     — 

420. 

4"  mii 

1851, 

-       9,50, 

— 

3,40.     - 

444. 

8   mars 

4853, 

-      8,50, 

— 

5,20.     - 

382. 

4  JuiUet 

4851, 

-     42,60, 

— 

45,44.     — 

45. 

27  juiUet 

4852, 

—       8.40, 

— 

14,45.     - 

45. 

9  septembre  4852, 

—       7,65, 

— 

6,50.     - 

43. 

Ces  résultats  sont  fort  remarquables  et  font  voir  très-nettement  l'influence 
des  pluies  moyennes  Tété  et  l'hiver.  On  trouve  les  mêmes  variation»  dans  les 
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grands  cours  d'eau,  qu'ils  soient  boisés  ou  non.  Une  médiocre  pluie  d'hiver 
produit  souvent  de  fort  grandes  crues;  en  été,  une  pluie  de  même  hauteur  est 
absolument  sans  résultat. 

Nous  trouvons  les  mêmes  différences  pour  les  grandes  pluies  dans  ces  deux 
saisons  : 

Régime  d'birer^  25  avril    4851,  pluie  de  22— ,50.  Débit,  750  lilret. 
Régime  d'élé,       23]aiUeH85l,  pluie  de  20.  Débit,  97. 

■"  lilrtf. 

Régime  d'bÎTer,  24  octobre  4853,  pluie  de  16,20,  précédée  de  46  joun  de  sécbereise.  Débit,  477. 
Régime  d'élé,      29  août      4854 ,  pluie  do  46,        précédée  de  40  jourt  de  lécheretse.  Débit.    42. 

On  voit  déjà  par  ce  qui  précède  que^  dans  les  terrains  boisés,  la  partie  des 
eaux  pluviales  qui  arrive  jusqu'aux  ruisseaux  est  fort  insignifiante  l'été  et 
très-considérable  l'hiver.  On  ne  doit  donc  pas  attendre  du  reboisement  tégali^ 
sation  entre  l'été  et  l'hiver  du  tribut  que  la  pluie  apporte  aux  thûlufegs. 

La  figure  fait  très-bien  voir  que  les  crues  d'été  sont  très-courtes  comme 
celles  d'hiver,  et  qu'ainsi  le  peu  d'eau  qui  arrive  jusqu'au  sol  à  travers  les 
feuilles,  est  loin  de  s'écouler  d'une  manière  régulière.  La  comparaison  des 
nombres  inscrits  dans  les  colonnes  n""  8  et  9  prouve  que  le  débit  des  crues 
baisse  rapidement  du  jour  au  lendemain. 

Voici  un  fait  qui  donnera  une  idée  du  rapide  écoulement  des  crueê  d'été. 

Le  23  juillet  1851  la  pluiede  20  millimètres,  indiquée  à  la  figure,  fut  donnée 
par  un  orage  violent  tombé  de  3à  4  heures  du  soir.  Dès  que  la  tempête  fut  cal- 
mée, je  fis  constater  l'état  du  ruisseau  de  la  Grenetière;  avant  l'orage,  le  débit 
était  de  9  litres;  entre  4  et  6  heures,  il  s'éleva  au  maximum,  à  97  litres;  à 
6  heures,  il  était  tombé  à  34  litres.  Les  bois,  soit  en  été  soit  en  hiver,  ne  retar^ 
dent  donc  pas  notablement  le  ruissellement  de  la  partie  des  eaux  pluviales  qui 
doit  atteindre  les  thalwegs. 

Influence  des  bois  sur  le  régime  des  sources.  —  Observations  faites  dans  la 
vallée  d'Owrce  (boisée  aux  deux  tiers  environ). 

Il  était  très-intéressant  aussi  de  déterminer  l'influence  des  bois  sur  le  régime 
des  sources. 

On  a  vu  au  commencement  de  cette  notice  que  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur 
cette  matière  pensent  qu^une  plus  grande  partie  des  eaux  pluviales  doit  profiter 
aux  sources  dans  les  terrains  boisés. 

Les  expériences  faites  en  1852  sur  la  rivière  d'Ouroe  font  voir  ce  qu'il  y  a 
de  fondé  dans  cette  opinion. 

La  forme  même  des  crues  de  cette  rivière  (  Voir  la  fig.  pi.  I V)  prouve  qu'elle 
est  alimentée  à  peu  près  uniquement  par  des  sources.  Son  bassin  est  en  effet 
très-perméable,  et  si  l'on  fait  abstraction  de  quelques  lambeaux  d'argiles  à  bé- 
lemnites  de  la  formation  du  lias,  disséminés  au  fond  des  vallées  dans  la  partie 
supérieure,  on  n'y  trouve  que  des  calcaires  oolithiques  très-absorbants.  D'im- 
menses forêts  en  occupent  au  moins  les  deux  tiers  ou  peut-être  les  trois  quarts. 

lies  sources  qui  alimentent  la  rivière  forment  deux  groupes  très-remarqua- 
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bles.  Le  preoûer  se  trouve  dans  la  partie  supérieure  du  bassin  au  niveau  d'eau 
déterminé  par  le  contact  de  roolithe  inférieure  et  des  marnes  à  bélemnites. 
Il  donne  naissance  à  une  multitude  de  ruisseaux  tributaires  de  TOurce. 

Le  deuxième  groupe  ne  se  trouve  pas  à  un  niveau  déterminé;  il  existe  au 
fond  de  la  vallée  principale  et  d'un  vallon  secondaire,  dans  la  traversée  des 
marnes  d'Oxford  ;  les  autres  vallées  secondaires  très-nombreuses  qui  sillonnent 
le  bassin  dans  cette  formation  restent  habituellement  sèches. 

Cependant,  à  la  suite  des  grandes  pluies  d'hiver,  ainsi  que  je  le  dirai  plus 
bas,  certaines  de  ces  vallées  sèches  donnent  naissance  à  des  sources  considé- 
rables, mais  éphémères,  et  qui  ne  résistent  pas  à  une  longue  sécheresse. 

Les  deux  régions  de  sources  sont  séparées  par  une  étendue  de  i  5  à  20  kilo- 
mètres de  terrains  secs,  correspondant  à  la  grande  oolithe,  dans  lesquels  on  ne 
remarque  que  quelques  sources  correspondant  aux  marnes  de  la  terre  à  foulon.. 
Dans  les  étés  peu  pluvieux,  les  eaux  de  la  rivière  viennent  se  perdre  entière- 
ment dans  ces  terrains,  de  telle  sorte  qu'il  n'est  pas  rare  de  trouver  son  lit  à 
sec  pendant  plusieurs  mois,  sur  3  ou  i  kilomètres  de  longueur. 

Il  n'y  a,  au  contraire,  jamais  absorption  complète  de  la  rivière  à  l'aval  du 
deuxième  groupe  des  sources. 

Ces  premiers  faits  font  voir  déjà  quelle  différence  considérable  il  existe 
entre  le  régime  d'été  et  le  régime  d'hiver  des  sources  du  premier  groupe,  puis- 
que leurs  produits  en  été  peuvent  être  absorbés  entièrement  par  le  lit  même 
de  la  rivière,  tandis  qu'en  hiver  celle-ci  conserve  toigours  un  débit  très-abon- 
dant. 

Cette  irrégularité  est  complètement  démontrée  pour  les  dexix  régions  de 
sources,  par  la  figure  qui  représente  les  variations  du  niveau  de  l'Ource  en 
1852,  et  dans  les  premiers  mois  de  1853. 

En  effet,  bien  que  les  premiers  mois  de  1852  aient  été  peu  pluvieux,  on 
voit  que  l'Ource  s'est  maintenue  à  un  niveau  constamment  assez  élevé  pendant 
la  seconde  quinzaine  de  janvier  et  en  février.  De  très-faibles  pluies  dans  ces 
deux  mois,  et  en  novembre  et  décembre,  ont  toijjours  produit  une  recrudes- 
cence sensible.  Il  n'en  est  plus  de  même  en  été. 

A  la  suite  des  sécheresses  extraordinaires  de  la  fin  de  février,  de  mars,  avril 
et  du  commencement  de  mai,  le  niveau  de  la  rivière  baisse  lentement  et  finit 
par  arriver  au  plus  bas  étiage. 

Des  pluies  très-abondantes,  du  25  au  31  mai,  et  au  commencement  de  juin, 
ne  suffisent  pas  pour  relever  notablement  son  niveau.  Vers  le  milieu  de  juin, 
il  faut  six  jours  de  pluie  abondante  (36"«)  pour  produire  une  crue  assez 
forte. 

Du  27  juin  au  17  juillet,  nouvelle  sécheresse  qui  amène  une  baisse  des 
eaux.  Une  énorme  pluie  de  42"»~,5,  tombée  le  18,  ne  produit  pas  de  recrudeff- 
cence. 

U  en  est  de  même  des  pluies  de  la  fin  de  juillet,  du  commencement  d'août. 
Du  26  juillet  au  13  août  il  tombe  82'»"',6  d'eau,  sans  que  le  niveau  de  la  ri- 
vière change  sensiblement;  seulement  ces  pluies  continuelles  empêchent  ce 
niveau  de  tomber  très-bas,  comme  en  avril. 

Enfin,  une  pluie  de  35  millimètres,  tombée  le  18  août,  et  suivie  de  plu- 
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sieurs  jours  pluvieux^  détermine  une  forte  crue  qui^  de  même  que  toutes 
celles  de  la  même  rivière^  dore  un  mois  environ.  Il  n'a  pas  fallu  moins 
de  143  millimètres  de  pluie  pour  produire  cette  crue  qui  est  fort  extraordi- 
naire, car,  de  mémoire  d'homme,  on  n'en  avait  pas  vu  de  semblable  dans  la 
saison  chaude. 

Dès  que  le  régime  d*hiver  est  établi,  de  très-faibles  pluies  produisent  des 
effets  considérables.  Ainsi,  du  30  octobre  au  6  novembre,  une  série  de  petites 
pluies  de  jl6'''°,(>0  relève  sensiblement  le  niveau  de  la  rivière.  Des  pluies 
de  3°"",80,  6*^,20,  tombées  du  13  au  14,  du  i  6  au  17  du  même  mois,  amè* 
nent  des  variations  de  niveau  encore  plus  marquées;  enfin  une  série  de  pluies 
de  31™"»,8,  tombée  du  20  au  25  novembre,  détermine  une  crue  plus  forte 
qiie  celle  du  mois  d'août. 

Nous  venons  de  dire  que  la  crue  d'août  avait  été  produite  par  une  série  de 
{duies  de  1 43  millimètres  ;  celle  de  novembre  qui  a  été  i^us  élevée  a  été  déter- 
minée par  une  série  de  pluies  de  58"»",40  seulement.  Ces  deux  nombres  font 
voir  très-nettement  la  différence  d'influence  des  pluies  d'hiver  et  d'été  sur  le 
régime  des  sources  dans  les  terrains  IXHsés. 

On  doit  conclure  de  là  que  rOurce  doit  avoir  des  crues  périodiques  d'hiver 
dues  au  gonflement  des  sources,  et  que  les  crues  d'été  doivent  y  être  excessive- 
ment rares,  ou,  en  d'autues  termes,  que  les  pluies  d*été,  malgré  la  grande 
étendue  des  bois  du  bassin,  ne  profitent,  pour  ainsi  dire  y  pas  aux  sources, 
tandis  que  celles  d'hiver  et  de  printemps  y  arrivent  en  telle  abondance  ^ 
qu'elles  produis&U  tous  les  ans  de  véritables  inondations,  et  c'est  en  effet  ce 
qui  a  lieu;  et  l'cnigine  de  ces  crues  ne  saurait  être  douteuse,  car  si  dans  les 
premiers  jours  elles  roulent  des  eaux  un  peu  troubles  (1),  dies  ne  tardent  pas 
•  à  devenir  complètement  limpides  ;  elles  sont  d<Hic  dues  au  gonflement  des 
sources,  ear  les  etmx  torrentielles  Simt  toujours  boueuses. 

Les  sources  de  la  formation  oolithique  ont  donc  des  variations  de  débit 
coofidérabies,  quoique  ees  terrains  soient  très-boisés;  M.  l'ingénieur  Tarbé  a 
constaté  que  la  fontaine  d'Arlot,  située  entre  Montbard  et  Tonnerre ,  dans  la 
vallée  d'Armançon,  au  pied  de  coteaux  très-boisés,  débitait  de  30,000  à 
800,000  mètres  cubes  d'eau  par  24  heures,  c'est-à-dire  que  sa  portée  pouvait 
varier  dans  le  rapport  de  1  à  27. 

Outre  les  sources  pérennes,  les  terrains  oolithiques  renferment  un  grand 
nombre  de  sources  éphémères  qui  ne  coulent  que  l'hiver  et  souvent  même 
pendant  quelques  jours  seulement  aux  époques  de  grandes  pluies. 

J'ai  fait  voir  à  notre  confrère,  M.  Michelot,  une  de  ces  régions  de  sources, 
dite  de  la  Maison-Neuve,  située  dans  la  vallée  d'Ource. 

Au  fond  de  la  vallée,  à  quelques  mètres  de  l'Ource,  se  trouvent  des  sources 
pérennes. 

i  A  200  mètres  environ,  en  marchant  perpendiculairement  à  la  rive  gauche 

I  de  la  rivière,  et  à  un  niveau  de  1  à  2  mètres  plus  élevé,  autre  source  cou- 

lant abondamment  Thiver,  mais  tarissant  souvent  l'été. 

(4)  La  forme  des  eraes  (foir  U  igure,  ftl,  JY)  fait  roir  ^n  effet  que,  dam  les  première  jours,  il 
1  s*y  mèU  u»  pe«  d'eaa  tM-rmlieUa.  Nous  avM»  to  qu'il  eiiste  quelques  lambeaux  de  lerrains  imper- 

méables, priocipalement  des  argiles  do  lias,  èans  le  bassin  de  f'Ouree. 

TOME    I.  24 
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A  300  mètres  plus  loin^  et  à  5  à  6  mètres  plus  haut,  source  très-abondante 
dans  les  hivers  pluvieux,  mais  toujours  à  sec  l'été. 

Enfin,  à  2,500  mètres  plus  loin,  au  fond  d'une  vallée  secondaire,  dite  leVal- 
du-Puits,  source  éphémère  qui  ne  coule  que  pendant  quelques  jours  dans  les 
hivers  très-pluvieux. 

On  retrouve  cette  disposition  dans  presque  toutes  les  formations  marneuses 
des  terrains  ôolithiques,  c'est-à-dire  que  chaque  région  de  source  se  compose 
d'un  petit  nombre  de  sources  pérennes  situées  au  fond  de  la  vallée  princi- 
pale, et  d'un  beaucoup  plus  grand  nombre  de  sources  éphémères  étagées  les 
unes  au-dessus  des  autres  au  fond  des  vallées  secondaires  habituellement  sè- 
ches, et  qui  tarissent  successivement  en  été.  Ce  qu'il  y  a  de  singulier,  c'est 
que  les  sources  éphémères,  lorsqu'elles  coulent,  sont  très-souvent  les  plus 
abondantes.  La  source  de  la  Peute-Gueule,  à  Chamoux,  près  Vézelay  (affluent 
d'Yonne),  celle  de  Ghampreau,  vallée  du  Serain,  qui  coulent  rarement  plus 
de  4  à  9  Jours,  produisent  de  véritables  inondations. 

Tous  ces  faits  font  comprendre  comment  le  débit  de  certaines  rivières 
comme  TOurce,  alimentées  uniquement  par  des  sources,  peut  varier  dans  le 
rapport  de  4  à  30  et  plus,  de  l'été  à  l'hiver,  et  à  peu  près  périodiquement. 

Les  terrains  dont  il  vient'  d'être  question  sont  très-boisés;  les  bois  sont 
donc  loin  de  régulariser  le  régime  des  sources,  et,  chose  singulière,  ces  grandes 
variations  de  débit  n'existent  pas  dans  les  terrains  déboisés,  ou  relativement 
peu  boisés. 

Les  crues  éprouvées  par  les  ruisseaux  de  la  Champagne  Pouilleuse,  terrains 
déboisés,  sont  insignifiantes.  Suivant  M.  Doré,  le  niveau  des  eaux  de  l'Ardus- 
son,  principal  affluent  de  la  rive  gauche  de  la  Seine,  en  Champagne,  ne  varie 
que  de  0"»,20  dans  les  plus  fortes  crues. 

Suivant  M.  Vaissière,  l'Essonne  et  l'Orge,  qui  descendent  des  plateaux  dé- 
boisés de  la  Beauce,  n'éprouvent,  pour  ainsi  dire,  point  de  crues. 

Suivant  les  ingénieurs  du  département  de  l'Eure,  le  débit  d'étiage  de  l'Eure 
est  de  12  mètres  par  seconde,  celui  des  plus  grandes  crues  de  5S  mètres,  rap- 

KK 

port  -^  =  ^,68. 
Suivant  M.  l'ingénieur  Cambuzat,  ce  rapport,  pour  la  Somme,  est  de 

20 

Les  bassins  de  toutes  ces  rivières  sont  déboisés  ou  très-peu  boisés. 

Ce  qui  n'est  pas  moins  remarquable ,  c'est  la  grande  étendue  des  bassins 
de  ces  rivières  qui  ont  de  si  faibles  crues. 

Le  bassin  de  l'Eure  a  5,700,  celui  de  la  Somme,  6,700  kilomètres  carrés  de 
superficie.  Leurs  plus  grandes  crues,  on  vient  de  le  voir,  sont  de  55  mètres 
par  seconde,  soit  un  peu  moins  de  1  mètre  par  100  kilomètres  carrés  (1). 

(4)  La  Loire,  en  amoat  èe  Roanne,  a  un  l>auin  de  6,400  kil.  carrés  de  taperficie,  c'est-k-dir»  k 
peu  près  égal  k  ceui  de  FEure  e4  de  la  Somme  ;  elle  éprouve  des  crnes  de  7,290  mètres  par  seconde, 
c'est-à-dire  plus  de  100  Tois  plus  fortes  que  les  pins  grandes  crues  de  ces  deai  rivières.  On  nous  par- 
donnera ce  cnrieui  rapproclienicnt,  liien  qu'il  soit  un  bors-d'ceuvre. 
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Bien  que  je  n'aie  pas  de  jaugeages  certains  de  rOurce^  je  crois  pouvoir  af- 
tirmer  que  son  débit,  dans  les  plus  fortes  crues,  dépasse  30  mètres  par  seconde 
à  Autricourt;  son  bassin  a  460  kilom.  carrés  de  superficie;  le  débit,  par  se- 
conde et  par  100  kilom.  carrés,  est  donc  de  4  à  5  mètres  cubes,  c'estrà-dire 
•4  à  5  fois  plus  grand  que  celui  de  la  Somme  et  de  TEure. 

Les  débits  d'étiage  se  rapprochent  beaucoup  plus.  On  a  en  effet,  pour  cha- 
cune des  trois  rïTières,  par  seconde  et  par  100  kilomètres  carrés,  les  débits 
suivants  : 

12 
Pour  l'Eure  (bassin  très-peu  boisé),  --~  =  0,211. 

20 
Pour  la  Somme,  id.  —-  =  0,300. 

67 

1 

Pour  l'Ource  (bassin  très-bwsé),     —-  ==  0,219. 

Si  les  terrains  qui  couvrent  ces  bassins  n'étaient  pas  d'on^....  wjixi  â  fait 
différente,  il  faudrait  conclure,  des  faits  qui  précèdent,  que  les  bois  n'augmen- 
tent pas  sensiblement  en  été  la  quantité  d'eau  pluviale  qui  profite  aux  sources, 
et  que  le  contraire  a  lieu  en  hiver. 

Tout  ce  que  nous  avons  dit  jusqu'ici  peut  s'expliquer  très-simplement 
par  l'état  très-différent  où  se  trouvent  les  bois  l'été  et  l'hiver. 

On  a  vu  que  les  passages  du  régime  d'hiver  au  régime  d'été,  et  du  régime 
d*été  à  celui  d'hiver  avaient  lieu  en  mai  et  en  octobre,  c'estnà-dire  aux  époques 
où  les  bois  achèvent  de  se  couvrir  de  feuilles,  et  où  les  feuilles  tombent.  De 
mai  en  octobre,  les  bois  sont  couverts  de  feuilles;  ils  abritent  complètement 
ie  terrain  et  ne  laissent  arriver  jusqu'au  sol  qu'une  quantité  d'eau  pluviale  in- 
signifiante, et  qui  suffit  à  peine  à  entretenir  l'humidité  nécessaire  à  la  couche 
de  terre  végétale. 

De  la  fin  d'octobre  au  commencement  de  mai,  au  contraire,  les  arbres,  dé- 
pouillés de  feuilles,  n'opposent  plus  aucun  obstacle  au  passage  de  la  pluie  ; 
mais  ils  diminuent  énormément  l'action  de  l'évaporation.  11  n'est  pas  un  in- 
génieur qui  n'ait  constaté  combien  une  simple  ligne  d'arbres  rend  une  route 
humide,  même  après  la  chute  des  feuilles. 

L'hiver,  la  totalité  de  la  pluie  arrive  donc  jusqu'au  sol,  qu'il  soit  boisé  ou 
non,  et,  dans  les  terrains  boisés,  l'action  de  l'évaporation  est  moindre.  Dans 
ces  derniers,  une  fraction  plus  grande  des  eaux  pluviales  peut  donc  arriver  aux 
thalwegs.  Toutefois .  cette  action  des  bois  en  hiver  est  bien  plus  sensible  sur 
les  cours  d'eau  à  versants  perméables  que  sur  ceux  dont  les  versants  sont 
imperméables,  parce  que,  dans  cette  saison,  les  terrains  imperméables  sont 
presque  toiyours  extrêmement  humides,  même  lorsqu'ils  sont  déboisés,  et 
qu'ainsi  les  eaux  pluviales  s'écoulent  à  leur  siu'face  avec  une  égale  abon- 
dance, qu'ils  soient  boisés  ou  déboisés. 

L'égalité  d'appauvrissement  de  tous  les  cours  d'eau  en  été,  dans  tous  les 
terrains  perméables  ou  imperméables,  boisés  ou  déboisés ,  s'explique  aussi 
très-simplement. 

Dans  les  terrains  boisés,  comme  nous  l'avons  dit,  l'eau  de  pluie  reste  sur 


188  BULLKTIN   D«9  SÉANCES. 

les  feuilieB  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  einlevée  par  révaporatioa  ou  la  Tégétation; 
dans  les  terrains  déboisés,  elle  reste  dans  la  oouche  superficielle  du  sol,  qui, 
dans  les  temps  sees,  se  gerce,  se  fendille,  devient  «^«orbante  même  dans  les 
terrains  les  plus  imperméables ,  et  se  dessèche  si  rapidement  dans  les  tenrains 
perméables,  que  les  eaux  pluviales  descendent  rarement  en  été  à  plus  de  20 
à  dO  centimètres  de  profondeur.  11  faut  donc  en  été  des  pluies  continues  et 
très-longues,  conmie  celles  de  Tannée  dernière,  pour  que  Feau  commence  à 
glisser  à  la  surface  du  sol,  ou  pour  rétablir  la  communication  entre  les  eaux 
qui  se  trouvent  à  la  surface  du  sol  et  les  sources. 

Je  ne  voudrais  cependant  pas  tirer  de  mes  premières  observations  des  con- 
clusions trop  absolues.  Je  me  réserve  de  revenir  sur  cette  question  lorsque  des 
jaugeages  positifs  m'auront  permis  d'apprécier,  à  la  suite  de  chaque  pluie,  le 
débit  par  seconde  et  par  kilomètre  carré  correspondant  à  la  hauteur  maximum 
de  la  crue,  dans  deux  ruisseaux,  l'un  à  versants  boisés,  et  l'autre  à  versants 
déboisés. 

Si  les  bois  sont  peu  propies  à  régulariser  le  régime  des  cours  d'eau,  ils 
forment,  au  contraire,  un  des  meilleurs  obstacles  à  opposer  au  ravinement  des 
terres. 

J'ai  parcouru  bien  souvent  les  coteaux  boisés  les  [dus  rapides  du  Morvan, 
iptès  les  grandes  pluies,  sans  j  trouver  un  seul  ravin.  Les  eaux  pluviales  sui- 
vent les  lignes  de  plus  grande  pente  sans  laisser  trace  de  leur  passage  (1). 

A  la  suite  des  grandes  pluies  les  ruisseaux  à  versants  boisés  deviennent  très- 
promptement  limpides. 

{{)  Il  en  est  de  même  Juif  les  prairie»  nalurolltt  ea  cole»u  :  jamais  ellat  oe  aanl  ravÎDéea.  UXin 
furnicul  mfimo  souvenl  uu  assez  bon  préserralif  pour  les  lerres  labourables  voÎMoes,  parce  <}tt*ou  dé- 
lourne  les  eanx  qui  pruTicnnent  des  champs  pour  les  jeter  dans  les  rigoles  d'irrigation  des  prairies, 
et  qu'ainsi  on  empêche  leur  accumulation  dans  les  plis  du  sol. 

Les  p&lures  couTerles  de  genéls  et  les  landes  de  bruyères  des  terrains  siliceut  produisent  un  effet 
Ueati4pie.  Tontefois,  il  «iiste  d'assci  aMobreitsai  esetptioM  Jans  let  pâtures  itrtém  au  mowton  , 
par«c  que  cet  animal  détruit  Vberbe  e»  l'arrMbftnt  o«  la  mMfvunt  jiaqo'à  la  radaa,  et  aneabUt  le 
sol  jusqu'à  un  certain  point  par  son  piétinement. 

Les  prairies  artificielles  consolident  également  le  sol;  mais,  comme  elles  ne  pcuteot  suhaister  daas 
le  même  terrain,  le  trèfle  qu'une  année  sur  6,  le  sainfoin  que  3  ou  4  années  sur  8  ou  40,   la  lit- 
'   xerne  que  6  à  40  années  sur  42  ou  20,  on  ne  peut  considérer  ces  cultures  comme  un  moyen  per- 
manent de  consolidation  du  sol. 

Enfin  ta  culture  de  la  vigne  peut  aussi  empécbcr  la  rat itement  daa  terres  imperméables,  parée 
qu'elle  se  fait  à  la  houe  et  non  à  la  charrue,  et  que,  par  coasé^ant,  ea  peut  y  psatiquer,  de  diaiaDoa 
eu  dibisnce,  des  fossés  à  peu  près  horizontaux  oU  vieanant  s'emmagasiner  lea  eaox  de  pUia.  C'cat 
ainsi  que  soûl  dispotées  toutes  les  vignes  du  liss  aux  environs  d' Avalloa.  Les  (osséa  borixonlaus  nom- 
més gardes  sont  espacés  de  4  0  à  20  mètres. 

En  général,  tontes  les  cultures  qui  n'eiigent  pas  un  ameublissement  fréquent  du  sol,  ou  qui  s'ap- 
pliquent k  des  plantes  assez  précieuses  ou  prodoctires  pour  que  les  propriétaires  fassent  les  dépensée 
nécessaires  poar  se  défendre,  soit  en  eoupant  de  dislanee  à  autre  les  lignes  de  plus  grande  pente  par 
des  fossés  horizontaux,  soit  en  changeant  le  sens  des  Ubows,  loil  enfla  par  la  drainage,  aent  de  botte 
préservatifs  à  opposer  au  isvinement  des  terres  imperméable»^ 

De  toutes  ces  cultures,  celle  qui  peut  recevoir  le  plus  grand  développement,  c'est,  sans  conlsvd&l, 
ci'llc  dos  bois,  n  faut,  pour  établir  une  nouvelle  prairie,  ou  planter  une  vigne,  certaines  qualités 
de  terrains,  certaines  expositions  qu'on  ne  trouve  pas  partout  ;  le  reboisement,  au  contraire,  peut 
être  pratiqué  dans  tous  les  terrains,  même  les  plus  infertiles. 
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Les  terres  imperméables,  lorsqu'elles  sont  soumises  à  de  fréquents  labmirs^ 
sont,  au  contraire,  très-facilement  ravinées.  Les  eaux  des  ruisseaux  qui  les 
traversent  sont  toujours  nébuleuses. 

En  général,  les  labours  y  BOJài  dirigés  suivant  des  lignes  de  plus  grande 
pente;  très-probableo^nt,  dans  Torigine,  on  a  cherché  à  se  débarrasser  ainsi 
plus  complètement  des  nombreux  inconvénients  qui  résultent  du  séjour  des 
eaux  i^viales;  mais  on  en  a  créé  un  autre  qui  n'est  guère  moins  grave. 

Si,  à  la  suite  d'une  forie  pluie,  on  examine  un  champ  imperméable,  fraî- 
chement labouré,  on  trouve  le  fond  des  raies  fortement  raviné  dans  la  partie 
supérieure,  et  rempli  de  la  terre  charriée  par  les  eaux  dans  la  partie  inférieure; 
les  eaux  pluviales  eutraiuent  doue  incessamment  les  tenues  du  haut  en  bas 
des  coteaux,  et  le  fond  de  la  vallée  prend  une  forme  concave,  au  lieu  de  rester 
plat,  comme  cela  a  lieu  presque  toujours  dans  les  terrains  qui  sont  perméables 
ou  boisés  depuis  longtemps. 

Dans  les  montagnes  d'une  faible  élévation  et  où  les  cultures  sont  soignées, 
ce  ravinement  ccHitinuel  des  terrains  en  pente  a  sans  doute  l'inconvénient 
d'appauvrir  incessamment  les  coteaux,  mais  ne  porte  atteinte  qu'à  des  intérêts 
privés. 

11  est  même  à  remarquer  que  les  désastres  les  plus  réels  sont  plutôt  dus  à 
l'action  leate  et  incessante  des  pluies  ordinaires  qu'aux  grandes  pluies  d'o- 
rage qui,  en  définitive,  se^renouvellent  trop  rarement  pour  altérer  d'une 
manière  notable  et  irrémédiable  le  relief  du  sol.  Or,  il  est  presque  toujours 
facile  d'atténuer  presque  entièrement  l'effet  des  pluies  ordinaires,  soit  en 
drainant  les  terres,  soit  en  ehangeant  le  sens  des  labours. 

En  somme,  il  n'y  a  pas  à  se  préoccuper  de  l'action  des  eaux  pluviales  sur 
les  pays  de  plaines  ou  couverts  de  montagnes  peu  élevées,  et  le  reboisement 
n'y  peut  jamais  être  considéré  comme  question  d'utililé  publique. 

Mais  il  n'en  est  plus  de  même  dans  les  régions  de  hautes  montagnes;  les 
eaux  pluviales,  surtout  à  la  suite  des  grands  orages  si  fréquents  dans  les  pays 
montueux,  ont  un  efiei  bien  autrement  désastreux;  les  lignes  de  plus  grande 
pente  étant  très-longues,  un  filet  d'eau  pluviale,  très-petit  à  Torigine,  grossit 
dans  sa  marche,  et  creuse  un  ravin  qui  s'approfondit  incessamment,  parce  que 
le  sol  a  trop  peu  de  valeur  pour  que  le  propriétaire  fasse  de  grandes  dépenses 
pour  le  défendre.  Bientôt  ce  ravin  devient  un  cours  d'eau  vers  lequel  conver- 
gent les  lignes  de  plus  grande  pente  voisines.  De  là  d'autres  ravins  secondaires 
qui  se  réunissent  au  premier  et  y  jettent  des  eaux  qui,  dans  l'état  primitif  du 
sol,  se  seraient  écoulées  par  des  lignes  de  plus  grande  pente  très-éloignées. 
Peu  à  peu,  toute  la  siu*face  du  sol  est  entraînée,  et  le  torrent  et  ses  ramifications 
occupent  dans  le  flanc  de  la  montagne  une  immense  surface  complètement 
improductive,  menacent  des  villages  entiers  d'une  ruine  imminente,  encom- 
brent les  grandes  vallées  de  d^ections  infertiles,  etc. 

Nous  renvoyons  ceux  qui  s'intéressent  à  ces  questions  à  l'excellent  ouvrage 
de  M.  l'ingénieur  Surell,  sur  les  torrents  des  Hautes-Alpes  (1). 

.      (I)  Efttda  sur  Us  tarrwtê  des  Ifaii/«-iff)il,  par  AUxandra  StireU,  iD);éniciir  dc«  ponts  et  chaus- 
sée». Cbei  Carilian  G«ury  et  Victor  Dalmont,  <|uaidcs  Augustins,  99  et  41. 
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La  conservation  des  bois  et  le  reboisement  peuvent  donc^  dans  certains  cas^ 
et  notamment  dans  les  pays  montagneux^  s'élever  à  la  hauteur  d'une  question 
d'utilité  publique^  surtout  quand  les  races  de  bétail  adoptées  par  les  cultiva- 
teurs peuvent  amener  la  destruction  des  pâturages  (1). 

Dans  ces  contrées  le  reboisement  est  presque  toujours  une  bonne  opération 
financière,  parce  qu'elles  sont  impropres  à  toute  autre  culture. 

Conclusions,  —  Il  nous  semble  qu'on  peut  déduire  de  ce  qui  précède,  les 
conclusions  suivantes,  au  moins  pour  les  régions  tempérées  delà  France  : 

1<»  Le  reboisement  par  les  arbres  feuillus  n'est  pas  propre  à  retarder  l'écou- 
lement des  eaux  pluviales  à  la  surface  du  sol  des  formations  imperméables  et 
n'égalise  pas  entre  l'hiver  et  l'été  le  tribut  que  ces  eaux  apportent  aux  thal- 
wegs; 

S""  Dans  les  terrains  boisés  comme  dans  les  terrains  déboisés,  les  cours  d'eau 
torrentiels  ont  un  régime  d'hiver  très-dififérent  de  celui  d'été;  dans  les  ter- 
rains boisés,  le  passage  d'un  régime  à  l'autre  est  même  plus  marqué  que  dans 
ceux  qui  ne  le  sont  pas,  parce  qu'il  correspond  toujours  à  la  pousse  et  à  la 
chute  des  feuilles; 

3**  Les  crues  des  torrents  à  versants  boisés  sont  de  courte  durée  aussi  bien 
l'hiver  que  l'été.  Seulement,  dans  cette  dernière  saison,  elles  sont  très-faibles, 
parce  que  le  tribut  que  les  eaux  pluviales  apportent  alors  aux  thalwegs  est 
presque  nul,  tandis  qu'il  est  très-considérable  ep  hiver.  Les  bois  ne  retardent 
pas  en  réalité  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  ; 

4°  Dans  les  terrains  perméables  boisés,  le  volume  des  sources  augmente 
très-notablement  l'hiver  par  les  temps  pluvieux  et  va  presque  toujours  en  dé- 
croissant du  commencement  à  la  fin  de  l'été,  quoique  cette  saison  soit  plus 
pluvieuse  que  l'hiver; 

S*"  On  ne  doit  donc  pas  attendre  du  reboisement  une  régularisation  quelcon- 
que du  régime  des  cours  d'eau  ; 

6""  Les  bois,  comme  les  prairies  naturelles  et  artificielles,  les  pâturages  des- 
tinés aux  animaux  de  race  bovine,  les  vignes  protégées  par  des  fossés  horizon- 
taux, le  drainage,  etc.,  défendent  très-bien  les  terrains  eh  pente  contre  les 


(1)  M.  SureU  fait  très-bien  voir  que  l'immense  dévatlation  causée  par  les  torrents  dans  les  Alpes 
Trançaîses  tient  k  deux  causes  :  le  déboisement  et  la  destruction  de  toute  végétation  berbease  par 
l'abus  du  pâturage. 

En  crfet,  ces  montagnes  servent  en  été  de  refuge  aux  innombrables  troupeaux  de  moutons  qui  pas- 
sent l'hiver  dans  les  plaines  de  la  Grau.  Comme  nous  l'avons  dit  plus  baul,  le  mouton  détruit  toola 
végétation  eu  arrachant  la  plante  ou  en  la  rongeant  jusqu'aux  racines,  et  laisse  ainsi  le  sol  nu  exposé 
à  l'action  des  eaux  torrentielles. 

Les  pâturages  livrél  aux  animaux  de  raee  bovine  n'ont  presque  rien  k  craindre  du  passage  des 
eaux  pluviales.  Les  hautes  montagnes  volcaniques  d'Auvergne  se  couvrent  d'une  épaisse  pelouse  ci 
sont  rarement  ravinées.  Elles  servent  surtout  de  pâturage  aux  vaches  laitières. 

M.  Surell  a  oonsUlé  que  le  reboisement  éUit  très-propre  à  éitindr$  les  torrenU.  «  Im  torrents 
»  éteifUs,  dit-il,  sont  plus  multipliés  qu'on  ne  le  pense.  D'abord,  on  en  découvre  un  grand  nombre 
»  dès  qu'on  a  une  fois  la  clef  de  cette  recbercbe  et  qu'on  y  dirige  son  attention.... 

»  Dans  le  fond  s'élève  la  monUgne  qai  recèle  le  lit  de  réception  (du  torrent)  enseveli  maintenant 
>  tous  de  noires  forets  de  sapins,   a 
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ravages  des  eaux  pluviales,  et,  suivant  Theureuse  expression  de  M.  Surell,  peu- 
vent même  servir  à  éteindre  d'anciens  torrents; 

V  Les  ravages  que  les  eaux  pluviales  exercent  dans  les  terrains  délx)i8és, 
peu  accidentés,  rife  doivent  être  considérés  que  comme  des  calamités  privées; 
ce  n'est  que  dans  les  hautes  montagnes  que  les  désastres  causés  par  les  tor- 
rents sur  les  sols  déboisés  deviennent  de  véritables  calamïiés  publiques  ; 

8*  On  ne  comprend  donc  pas  les  entraves  dont  la  législation  entoure  la  pro- 
priété des  forêts;  il  semble  que  cette  propriété  devrait  être  libre  comme  les  au- 
tres. Dans  les  cas  assez  rares  où  les  bois  protègent  réellement  le  sol  d'une 
grande  contrée  et  où  l'État  croirait  devoir  s'opposer  à  leur  défrichement,  cette 
opposition  devrait  être  précédée  d'une  enquête  et  d'une  déclaration  d'utilité 
publique; 

9**  Dans  la  plupart  des  cas,  le  reboisement  n'est  qu'une  opération  d'utilité 
privée,  bonne  ou  mauvaise,  suivant  les  résultats  financiers  qu'elle  doit  donner, 
et  qui,  pas  plus  que  les  autres  entreprises  agricoles^  ne  doit  être  encouragée, 
soit  par  des  primes,  soit  par  des  exemptions  d'impùt. 

M.  le  docteur  Guérard  fait  observer  que  M.  Belgrand  a  parlé  de 
sources  sortant  à  divers  niveaux,  et  dont  quelques-unes  peuvent  de- 
venir assez  abondantes  pour  inonder  une  vallée.  Ne  serait-il  pas  pos- 
sible que  ces  eaux  provinssent,  par  des  canaux  inconnus,  de  localités 
non  boisées? 

M.  Belgrand  répond  : 

11  existe  deux  genres  de  sources;  celles  du  premier  genre  se  trouvent  à  un 
niveau  déterminé  par  le  contact  de  deux  formations,  l'une  perméable,  l'autre 
imperméable;  il  est  presque  toujours  facile  d'indiquer  l'étendue  de  la  surface 
qui  alimente  les  sources  de  ce  genre  en  étudiant  la  disposition  de  la  formation 
imperméable. 

Les  sources  du  deuxième  genre,  qui  sont  souvent  beaucoup  plus  abondantes 
que  les  premières,  se  font  jour  au  travers  des  masses  perméables;  il  est  alors 
beaucoup  plus  difficile  de  dire  d'où  proviennent  leurs  eaux,  puisque  les  dis- 
positions intérieures  du  terrain  qui  les  guide  jusqu'au  point  où  elles  parais- 
sent au  jour  ne  peuvent  être  connues. 

Je  dois  dire  que  plusieurs  des  sources  de  la  rivière  d'Ource,  dont  il  est  ques- 
tion ci-dessus,  sent  dans  ce  cas.  Cependant,  les  forêts  qui  les  entourent  sont  si 
étendues,  qu'il  me  parait  difficile  d'admettre  que  leurs  eaux  proviennent  de 
terrains  déboisés. 

Je  dois  faire  observer  que  l'objection  de,  M.  Guérard  ne  porte  pas  sur  celles 
de  mes  observations  qui  concernent  les  terrains  impermé2d)les  et  qui  sont  de 
beaucoup  les  plus  importantes  à  mes  yeux. 

M.  Ch.  S.-C.  DeviUe  insiste  sur  l'intéressante  remarque  due  à  M.  Bel- 
grand^  que,  dans  les  terrains  boisés,  Técoulement  des  eaux  est  tout  à 
fait  différent  pendant  les  naoïs  de  mai  à  octobre,  épo(|ue  où  les  arbres 
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sont  couverte  de  feuilles,  de  ce  qu'il  est  pendant  les  mois  d'hiver,  d'oc- 
tobre à  mai.  U  demande  à  M.  Belgrand  s'il  n'a  pas  remarqué  que  leB 
effets  diÉférasseot  suivant  que  les  pluies  sont  légères  ou  proviennent 
de  grosses  averses.  Les  pays  de  montagnes,  où  les  pluies  prennent  habi- 
tuellement ce  dernier  caractère,  ])ourraîent  être,  par  cela  même,  dans 
des  conditions  difTérenlcs  des  pays  de  plaines.  Il  en  serait  de  même 
des  versants  recouverts  d'essences  résineuses  ou  toiyours  garnis  de 
bois  feuillus,  comme  il  arrive  dans  les  régions  intertropicales. 

Le  problème  semble  donc  très-complexe  et  les  résultats  varier  beau- 
coup suivant  les  circonstances  locales. 

M.  Belgrand  fait  U  réponse  suivante  : 

Je  pourrais  me  contenter  de  répondre  à  M.  Deville  que  mes  observations 
ont  été  faites  dans  une  région  tempérée  où  les  pluies  trojHcakB  sont  inconnues 
et  où  les  arbres  qui  perdent  leurs  feuilles  l'hiver  occupent  la  plus  grande 
partie  des  forêts,  et  ne  pourraient  être  remplacés  utilement  par  aueune  autre 
essence  conservant  ses  feuilles  l'hiver.  Mais  la  question  de  M.  Deviik  feil 
voir  trop  nettement  la  lacune  qui  existe  dans  mon  travail,  même  iM)ur  aotre 
climat  tempéré,  pour  que  je  n'y  attache  pas  une  grande  importance. 

Personne  ne  doit  songer  à  changer  les  essences  d'arbres  qui  peuplent  les 
forêts  actuellement  existantes;  mais  il  est  certain  que  le  reboisement  de  nos 
mauvaises  terres  calcaires,  et  même  de  beaucoup  de  pentes  rapides  dans  les 
terrains  siliceux ,  ne  peut  se  faire  qu'au  moyen  des  ai'bres  résineux.  Il  est 
donc  probable  que,  dans  un  avenir  qui  n'est  peut^re  pas  très-^bigné,  le  sol 
de  la  France  sera  couvert  de  trè&-grandes  Ibràts  peuplées  d'arbres  qui  conser- 
vent leurs  feuilles  l'hiver  comme  Tété,  et  qui,  par  conséquent,  doivent  exeuccr 
sur  l'écoulement  des  eaux  pluviales  une  action  toute  différente  de  celle  qu'exer- 
cent les  arbres  feuillus.  11  serait  donc  à  désirer  qu'on  pût  répéter,  dans  des 
forêts  d'arbres  résineux,  les  exp^iences  que  j'ai  faites  dans  les  bois  fenil- 
lus(l). 


.1  -    • 


M.  Maille  présente  les  réflexions  suivantes  : 

Dans  son  intéressante  commumcation,  M.  Belgrand  pense  que  ks  forêts, 
pendant  la  saison  où  elles  sont  couvertes  de  feuilles,  diminuent  plutôt  qu'elles 
n'augmentent  le  débit  des  ruisseaux  et  empêchent  les  crues,  à  eau»  de  la 
portion  d'eau  pluviale  qui  s'arrête  sur  leiu*  feuillage,  et  qm,  s'évapoiant,  est 
perdue  pour  le  sol. 

(I)  n  est  probable  que  les  résineux  diminueraienl  les  crue»  d'iiirer.  —  Voici  oequ«  M.  Sumll 
dit  des  torrents  des  Alpes  éteints  par  des  reboîscments  d'arbres  résineux  :  •  On  est  souvent  frappé, 
•  en  parcourant  le  déparlement  (des  Hautet-Alpes),  par  Vaspcct  d'un  monticule  aplati  placé  à  U 
»  sortie  d'une  gorge  ,  et  dont  la  surfaca  «st  dressée  en  éventail  soivant  des  pentes  très-régulières  : 
:.  c'est  le  lit  de  déjection  d'un  ancien  torrent.  La  long  du  monticule,  découle  an  petit  misieaa  q«î 
»  sort  de  la  gorge  et  Iravorso  paisiblement  les  champs.  C'est  lui  qui  formait  l'ancien  terrent.  • 
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Il  ne  parle  pas  de  Teau  que  les  arbres  tirent  du  sol  par  leurs  racines  pour 
servir  de  véhicule  aux  matières  dont  ils  se  nourrissent^  et  qui  vient  s'évaporer 
à  la  surface  des  feuilles.  Cependant  beaucoup  de  faits  prouvent  que  Teau, 
ainsi  évaporée  chaque  jour^  est  très-considérable^  surtout  quand  le  temps  est 
chaud  et  sec>  et  doit  enlever  au  sol  une  forte  partie  de  Teau  dont  il  s'abreuve 
liarlei  pluies. 
Voici  un  fait  à  Tappui  de  ce  que  Je  dis  ; 

En  septembre  1849^  à  Enghien^  Je  creusais  des  trous  pour  connaître  la 
température  à  diverses  profondeurs  dans  des  terrains  les  uns  nus,  les  autres 
couverts  d'herbes,  les  autres  d'arbres.  Je  ûis  surpris  de  trouver  au  pied  d'un 
gros  pommier  dont  les  branches  basses  et  serrées  donnaient  au-dessous  une 
ombre  épaiese,  rinténeur  du  »1  plus  see  qm  pirtout  aiUeui^  ce  Qui  s'explique 
par  ia  grande  quantité  d'east  qua  1»  séva  soutire  du  sol. 

Pour  m'asurer  de  cette  propriété  des  arbres,  je  fis  un  autre  trou  au  milieu 
du  bois  Jacques^  situé,  comme  on  sait,  dans  le  fond  d'une  vallée  naturelle- 
ment humide,  puisque  ce  bois  est  entouré  d'eaux  pérennes;  eh  bien!  au  pied 
d'un  grand  chêne  entouré  d'autres  grands  aitres,  lieu  très-ombragé,  après, 
avoir  creusé  de  60  centimètres  le  sable  doHt  se  compose  ia  superficie  du  sol , 
J'arrivai  fc  une  couche  d'argile  d'une  sédieresse  et  d'une  dureté  extrêmes ,  cf 
cependant  dans  les  trois  mois  précédants  les  i^uies  avaient  été  d'une  abon* 
daôice  ordinaire. 

Il  parait  donc  établi  que  les  arbres  soutirent  ainsi  au  sol  une  grande  quan- 
tité d'eau  dans  la  saison  où  ils  sont  couverts  de  leurs  feuilles,  surtout  au  mo- 
ment de  la  pousse;  car,  dans  les  deux  derniers  mois  où  les  arbres  les  conser- 
vent encore.  Je  crois  que  l'eau  enlevée  au  sol  est  faible. 

M.  le  docteur  Foissac  fait  remarquer  qu'on  retrouve  dans  Tantiquité 
des  preuves  citées  de  l'influence  des  bois  sar  la  distribution  des  eaux. 
Suivant  Pline,  lorsqu'on  abat  les  forêts,  on  voit  jaillir  l'eau  que  les  ar- 
bres employaient  à  leur  alimentation.  C'est  oe  qui  arriva  sur  le  mont 
Uemus  (le  Baikan),  dit  ce  naturaliste,  lorsque  Cassandre,  fils  d'Antipater, 
vice-roi  de  Macédoine  en  l'absence  d'Alexandre,  assiégeant  lés  Gaulois^ 
fil  abattre  les  (orèts  pour  construire  un  retranchement.  Souvent,  ajoute 
Pline,  des  torrents  dévastateurs  se  forment  par  la  réunion  des  eaux  sur 
les  collines  déponiOées  de  leurs  arbres  dont  la  cime  retenait  et  divisait 
les  nuages. 

M.  Foissac  syoute  ensuite  quelques  résultats  de  ses  recherehes  sur  une 
question  qui  a  des  rapports  avec  celle  traitée  dans  lé  mémoire  de  M.  Bel- 
grand,  savoir  l'mflueDce  des  forêts  sur  les  quantités  d'eau  pluviale 
reçue  par  les  diverses  contrées. 


TOUE  I.  is 
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^  Séance  du  8  novembre  1853. 

Présidence  de  M.   BRATAIS. 

M.  Ch.  S.-C.  Deville,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de 
la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

ACTES  DB  LA  SOCIÉTÉ. 

>f .  le  président  annonce  la  perte  que  viennent  de  faire  la  Société  mé* 
téorologique  et  la  science  elle-même,  en  la'personne  de  M.  J.  Haeghens, 
secrétaire  pour  l'étranger,  qui  a  succombé,  le  31  octobre  dernier,  à  une 
longue  et  douloureuse  affection,  qu'avaient  aggravée  son  zèle  et  son 
exactitude  à  remplir,  malgré  les  progrès  de  la  maladie,  ses  fonctions  à 
robservatoire  météorologique  de  l'Institut  agronomique  de  Versailles. 
Un  grand  nombre  de  nos  conirères  ont  pu  se  rendre  à  la  touchante  cé- 
rémonie de  ses  funérailles  qui  ont  eu  lieu  le  2  novembre,  à  Versailles. 

Arrivé  à  Paris  le  matin  même,  et  ne  pouvant  rendre,  ainsi  qu'il  l'eût 
voulu,  à  M.  Haeghens  les  derniers  devoirs  comme  ami  et  comme  se- 
crétaire de  la  Société,  M.  Deville  dit,  néanmoins,  quelques  mots  sur  sa 
tombe,  et  exprima  le  regret  que  M.  Bravais  éprouvait  d'être  forcé  de 
repartir  pour  Paris  avant  d'avoir  payé  à  M.  Haeghens  le  tribut  de  son 
amitié. 

Les  deux  discours  qui  suivent  ont  ensuite  été  prononcés  par  MM.  Wal- 
,  ferdin  et  Bérigny. 

M.  Walferdin  s'exprima  ainsi  : 

A  Paris,  il  y  a  un  mois  (1),  la  tombe  s'ouvrait  pour  une  des  phis  grande 
illustrations  scientifiques  de  notre  époque,  pour  une  des  véritables  gloires  de 
la  France.  A  Versailles,  elle  s'ouvre  aujourd'hui  pour  un  savant  modeste 
qui  fut  un  des  fondateurs  les  plus  actifs  de  notre  Société  météorologique, 
un  de  ceux  qu'elle  a  comptés  parmi  ses  membres  les  plus  éclairés. 

Mais,  avant  de  contribuer  aussi  puissamment  qu'il  l'a  fait  à  former  notre 
Association,  avant  de  lui  consacrer  exclusivement  son  temps,  son  activité, 
son  repos,  ses  ressources,  son  intelligence,  Haeghens  avait  déjà  débuté  dans 
la  vie  par  d'autres  sacrifices. 

Il  est  le  fils  de  ses  œuvres  :  son  éducation,  son  instruction,  il  ne  les  doit 
qu'à  lui-même. 

Quand  vient  l'époque  funeste,  pour  lui  comme  pour  tout  travailleur  sé- 
rieux, du  tirage  pour  la  conscription,  sans  fortime  il  est  condamné  par  le 

[{)  Fiaiiçuii  Avago  cit  mort  le  2  octobre. 
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8orl  au  service  militaii'e  et  forcé  de  renoncer  à  ce  qui  fait  l'objet  de  ses  études 
chéries;  mais  il  y  reviendra  bientôt. 

L'arme  qu'il  choisit  est  celle  du  génie^  paix»  qu'elle  est  la  plus  intelli- 
gente^ et  ce  choix  il  ne  le  fait  que  pour  être  plus  à  portée  d'obéir  à  ses  goûts, 
à  ses  tendances  scientifiques. 

Aussi  devient-il  promptement  sous-officier,  et  commence-t-il  à  se  livrer,  en 
Afrique,  à  travers  les  hasards  et  les  dangers  de  la  guerre,  aux  travaux  météo- 
rologiques qui  doivent  plus  tard  lui  assigner  un  des  rangs  les  plus  élevés  dans 
la  science;  il  les  fait  habilement  marcher  de  front  avec  les  exigences  dû 
service  militaire. 

A  l'expiration  de  son  temps  de  service,  il  vient  se  fixer  à  Versailles,  et  c'est 
dans  l'exercice  de  l'humble  profession  d'architecte-vérificateur  qu'il  cherche  à 
s'assurer  des  moyens  d'existence.  Encore  ici,  il  continue  ses  études  sur  les  di- 
verses branches  de  la  physique  du  globe,  et  consacre  à  ses  travaux  de  météoro- 
logie tout  le  temps  que  ne  réclament  pas  impérieusement  ceux  de  sa  profession. 

11  ne  tarde  pas  à  entrer  dans  la  Société  des  sciences  naturelles  de  Seine-et- 

Oise,  où  il  se  fait  remarquer  par  son  ardeur  pour  le  travail,  par  son  esprit 

d'observation  et  par  la  profondeur  de  ses  connaissances  positives;  il  fait  sentir 

le  premier  la  nécessité  d'établir  à  Versailles  un  observatoire  de  météorologie> 

,  et  trouve  parmi  ses  confrères  un  assentiment  unanime. 

Il  est  bientôt  autorisé  à  fonder,  avec  MM.  Bérigny  et  Lacroix,  l'établisse^ 
ment  où  leivs  observations  ont  commencé. 

C'est  à  la  création  de  cet  établissement  qu'est  due  ensuite  la  publication  de 
V Annuaire  météorologique  de  la  France,  ouvrage  assez  important  pour  provo- 
quer, dès  son  apparition,  des  séries  d'observations  simultanées  sur  plusieurs 
points  de  la  France,  et  appeler  ensuite,  après  des  sacrifices  auxquels  les  efforts 
personnels  d'Haeghens,  des  docteurs  Bérigny  et  Charles  Martins,  ne  pouvaient 
suffire,  l'attention  des  météorologistes  et  leur  concours  pour  assurer  définitif 
vement  cette  utile  publication. 

Telle  est.  Messieurs,  l'origine  de  la  Société  météorologique  qui,  dès  son  dé-- 
but,  compte  déjà  près  de  deux  cents  membres. 

Tels  sont  aussi  les  premiers  travaux  d'Haeghens,  de  l'habile  météorologiste 
dont  le  talent  ne  provenait  pas  seulement  d'une  érudition  scientifique  très- 
variée,  mais  d'une  de  ces  rares  aptitudes  pour  l'observation,  trop  peu  appré- 
ciées aujourd'hui;  car  on  semble  souvent  perdre  de  vue  qu'en  météorologie 
surtout,  le  mode  d'expérimentation,  la  manière  dont  les  observations  sont 
ordonnées  et  obtenues  ont  plus  d'importance  encore  que  la  suite  et  la  multi- 
plicité des  observations  elles-mêmes. 

Le  nom  d'Haeghens^  vous  le  savez,  ne  peut  être  prononcé  sans  qu'on  n'y 
associe  le  nom  de  son  ami,  le  docteur  Bérigny,  de  celui  qui  n'a  cessé  d'être 
son  coUaborateur,  qui  lui  tendit  une  main  fraternelle  jusqu'au  dernier  mo^ 
meiit  de  la  vie,  et  chez  qui  le  dévouement  à  la  science  ne  peut  être  comparé 
qu'au  dévouement  à  l'amitié. 

Qu'il  me  soit  permis  de  rappeler  ici  ce  qui  a  le  plus  contribué  à  abréger  le- 
cours  de  l'existence  d'Haeghens,  d'une  existence  si  courte  et  pourtant  si  utile- 
ment employée. 
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La  position  au  nord,  comme  on  le  sait,  est  la  plus  favorable  aux  obserration» 
météorologiques,  mais  elle  est  aussi  la  plus  meurtrière;  elle  ne  pardonnera  pas 
au  savant  infatigable  qui  a  déjà  puisé  dans  ses  travaux  antérieurs  le  germe 
d'une  maladie  souvent  mortelle. 

Haeghens  n'hésite  pas  :  c'est  au  nord,  dans  les  mansardes  désigûées  sous  le 
nom  des  Grandes-Écuries,  qu'il  établit  cet  observatoire  qui  lui  tut  disputé 
quelques  mois  avant  qu'il  ne  rendit  le  demiet  soupir!...  Parmi  ses  confi[ières 
devenus  ses  amis,  qui  ne  se  rappelle,  avec  un  sentiment  d'attendrissement 
mêlé  d'admiration,  de  l'y  avoir  vu  se  reprendre  à  trois  ou  quatre  fois,  puis 
s'arrêter  haletant,  avant  d'arriver  au  haut  de  la  petite  échelle  de  quelques 
marches  seulement^  qui  devait  le  conduire  sur  les  toits  où  il  recueillait  scru- 
puleusement les  observations  qu'il  ne  lui  était  pas  possible  de  fkire  de  mm 
cabinet? 

Grâce  à  Haeghens,  grâce  à  son  collaborateur  Bérigny,  nous  possédons,  pour 
Versailles,  une  série  complète,  à  partir  de  septembre  1846,  d'observations  tri^ 
horaires. 

Et  qu'on  songe  bien  à  ce  que  commande  de  travail  consciencieuflemene 
incessant,  à  ce  qu'impose  de  soins,  de  privations  de  chaque  jour  la  mise  à  exéeu- 
tion  régulière  et  continue  de  ces  deux  mots  :  observaiians  tri^horaires,  observa- 
tions dont  les  résultats  iraient  peut-être  s'enregistrer  froidement  dans  nos  ta- 
bleaux météorologiques,  si  le  souvenir  des  sacrifices  qu'elles  ont  nécessiM,  jour 
et  nuit,  ne  venait  en  ce  moment  nous  frapper  plus  douloureusement  que  Jamais. 

C'est  surtout  quand  de  pareils  travaux  sont  achetés  au  prix  d'une  vie  dont 
chaque  observation  de  nuit  a  accéléré  le  terme;  c'est  en  prince  des  rentes  ina- 
nimés d'Haeghens,  mort  avant  le  temp6,  victime  de  son  ardeur,  de  son  amour 
pour  la  science,  que  nous  pouvons  nous  écrier  : 

((  Non>  non,  il  ne  faut  pas  désespérer  d'une  génération  qui,  sans  espoir  de 
»  récompense  aucune,  sans  autre  but  que  celui  d'être  utile,  donne  encore  au* 
»  jourd'hui  l'exemple  d'aussi  nobles  dévouements.  » 

Après  M.  Walferdin,  M.  Bérigny  prononça  les  partdes  suivantes  : 
Messieurs, 

C'est  une  noble  vie  que  celle  qui  vient  de  finir  et  dont  nous  déposons  au- 
jourd'hui la  dépouille. 

Il  y  aurait  trop  à  dire  ici  pour  faire  connaître  cette  vie  si  pleine  d'intérêt, 
comme  elle  le  mérite  ;  et  n'en  citer  que  quelques  traits  serait  insuffisant. 

Les  amis  d'Haeghens,  les  amis  de  la  science,  aimeront  mieux  attendre  un 
tableau  fidèle  de  cette  existence,  retracé  avec  le  sang-froid  que  comporte  une 
si  belle  tâche. 

Et  d'ailleurs,  vous  venez  d'entendre  M.  Walferdin,  un  des  hommes  les  plus 
compétents  que  la  science  vénère,  vous  faire  apprécier  le  talent  de  celui  que 
nous  pleurons  aujourd'hui,  et  qui  laisse  incontestablement  un  vide  irréparable 
dans  la  météorologie. 

Ah!  Messieurs,  la  science  vient  de  faire  deux  pertes  bien  regrettables  en  trop 
peu  de  temps. 
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Qu'il  me  suffise  aujourdliui^  à  moi  qui  ai  vécudans  llntîmité  de  ce  cher 
ami^  de  vous  assurer  que  son  apparence  froide  et  réservée  cachait  une  sensibi- 
lité exquise  «et  les  sentiments  les  plus  élevés^  et  que^  s'il  fuyait  le  monde, 
c'était  pour  éviter  les  distractions  souvent  futiles  dont  nous  avons  tous  besoin. 
Ce  qu'il  préférait,  c'était  la  vie  de  famille  et  le  travail.  Gomme  tous  les  vrais 
savants,  il  était  aussi  modeste  que  laborieux.  Aussi,  qu'il  me  suffise  encore 
d'affirmer  que  ses  travaux  reposent  sur  une  instruction  consciencieuse  et  une 
intelligence  raie. 

Je  serais  un  ingrat  envefs  toi,  eber  Haeghena,  et  je  manquerais  de  bonne 
foi,  si  je  ne  le  payais  pas  ici,  à  la  demièare  heure>  lé  tribut  de  ma  reconnaissance 
pour  le  bonheur  que  tu  as  fait  naître  en  moi,  lorsque  tu  m'as  honoré  de  ton 
ailection  comme  quand  tu  m'as  appelé  à  escorter'tes  travaux. 

Tu  succombes  à  la  peine,  cher  ami,  depuis  qu'une  cruelle  perte  est  venue 
aggraver  encore  en  toi  la  maladie  qui  te  ravit  à  tes  amis,  à  la  science  ;  et  les 
labeurs  de  jour  et  de  nuit  que  nécessitent  nos  travaux  continuaient  l'œuvre 
terrible  de  la  mort,  lorsque  la  suppression  d'une  position  à  simple  et  si  mo- 
deste, mais  si  utile  à  la  science,  est  venue  donner  le  dernier  coup  à  ton  corps 
et  à  ton  esprit  d^à  brisés. 

Que  de  fois  j'ai  gémi  seul  sur  les  80u£Grances  profondes  qui  te  minaient,  dont 
tu  ne  parlais  jamais,  mais  que  tout  en  toi  trahissait! 

Repose  maintenant  en  paix,  cher  et  excellent  Haeghens,  tu  as  trop  bien  mé- 
rité de  tes  amis  et  de  la  science  ;  et  si  la  science  a  été  ingrate  envers  toi,  nous, 
nous  ne  t'oublierons  jamais;  nous  nous  efforcerons  de  verser  sur  l'objet  de  tes 
plus  chères  affections,  tes  pauvres  enfants  que  tu  as  «  bien  élevés,  l'amitié 
que  tu  leur  portais* 

Adieu,  cher  ami,  les  hommes  de  science  te  vouent  un  deuil  général  et  ta 
tombe  esi  oouverte  de  pleura  sincères,  car  tu  emportes  avec  toi  lea  regrets  de 
tous  ceux  qui  t'ont  connu. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  précédente  téance,  le  PrA* 
sident  proclame  membres  de  la  Société  : 

MM* 

Le  conseiUar  d'Etat  FoKHHAifiaui,  secrétaire  perpétuel  de  la  Société 
royale  des  sciences,  à  Copenhague  (Danemark);  présenté  par  MM« 
B.  Lewy  et  Ch.  S.-G.  DeviUe; 

Don  Manuhl  Rico  y  Soiobas^  professeur  de  physique  à  VaUadolid (Es- 
pagne); présenté  par  VM.  Bravais  et  de  Vemeuil; 

BLAvm^  inspecteur  des  télégraphes,  à  Paris^  rue  de  Grenelle  Saint- 
Germain,  28;  présenté  par  MM.  Gounelle  et  Triger. 

DONS  FAITS  A  LA  SOCIÉTÉ. 

Delà  part  de  M.  Achille  Adam  :V  Drainage;  in-8%  7  pages }  Boulogne, 
1 853,  chez  Berger  frères  ; 
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—  *»  BuUetin  agricole  de  la  Société  d'Agriculture  des  sciences  et  arts  de 
Bùulogne-sur-Mer,  novembre  et  décembre  iSSS,  mai  et  juin  i853.. 

De  la  part  de  M.  Bravais  :  Note  sur  Vaction  qu'exerce  un  courant  ctr- 
culaire  formant  la  base  d'un  cane  sur  une  aiguille  aimantée  placée  au- 
sommet  de  ce  cône;  in-8»,  li  pages;  Paris,  chez  Mallet-Bachelier. 

De  la  part  de  M.  Adolphe  Brongniart  :  Rapport  sur  les  plantations 
forestières  dans  la  Sologne,  et  sur  leur  importance  pour  l'avenir  de  cette 
contrée;  in-8%  49  pages;  Saint-ijermain  en  Laye,  chez  Beau. 

De  la  part  de  M.  le  professeur  A.  Colla  :  VSuUe  seoperte  di  tre  nuwi 
pianeti  Terni,  Phocea  et  Proserpina,  fatte  nelV  anno  i  M3,  negli  osservaiori 
di  Napoli,  di  Marsiglia  et  di  Bilk,  dagli  astronomi  de  Gasparis,  Chacomac 
e  Luther,  et  sulle  seoperte  di  tre  comète  fatte  in  questo  stesso  anno  dagli 
astronomi  Secchi,  Schweizer  et  Klinkerfues  negli  osservatori  del  colUgio 
Romano,  di  lUosca e  di  Gottiriga;  in-8%  20  pages;  Parma^  1853. 

—  S^  SuUa  nuova  cometa  seoperta  ail'  osservatorio  di  Berlino  daU'  as- 
tronomo  C.  Bruhns  nelsettembre  1853;  in-S*",  8  pages;  Parma^  1853. 

De  la  part  de  M.  J.  Fournet  :  Première  notice  sur  la  thermométrie  des 
eaux  courantes  du  bassin  du  ïthûne;  in-:8%  21  pages;  Versailles^  1852, 
chez  Beau  jeune. 

De  la  part  de  M.  Lortet  :  i"*  Origine  et  extension  de  la  vigne;  in-8',, 
13  pages;  Lyon,  1846. 

—  2«»  Notice  sur  l'extension  de  la  culture  des  céréakê;  in-8*»,  6  p.; 
Lyon, 1847; 

—  3""  Rapport  sur  un  ouvrage  intitulé  :  Attérissements  artifieieU  dans  la 
vallée  de  l'Isère  supérieure;  causes  des  fièvres  endémiques  et  périodiques  de 
cette  vallée,  et  les  moyens  de  les  prévenir,  par  Ant.  Chiron;  in-8%  8  p.  ; 
Lyon,  1847; 

—  4»  Calendrier  cophte  traduit  de  l'arabe;  in-8%  27  p.;  Lyon,  1852,. 
chez  Dumoulin  et  Ronet; 

—  S^"  De  la  superstition  dans  les  sciences;  in-8%  10  p.  ;  Lyon,  1853,  chez 
Dumoulin; 

—  6""  Rapport  des  travaux  de  la  commission  des  soies  de  la  Société  impé- 
riale d'agriculture,  d'histoire  naturelle,  et  des  arts  utiles  de  Lyon,  pendant 
l'année  1852;  in-8°,  34  pages,  2  pi.  ;  Lyon,  1853,  £hez  Barret. 

De  la  part  de  M.  Alexis  Perrey  :  Note  sur  les  tremblements  dé  terre 
en  1851  ;  in-8%  65  p.;  Dijon,  1852, chez Loiseau-Feuchot. 

De  la  part  de  M.  Quetelet  :  l""  Instructions  sur^  l'électricité  atmosphé- 
rique; mS"*,  24  pages;  Versailles,  1850,  chez  Beau  jeune. 

—  2*»  Maritime  conférence  held  al  Brussels  for  devising  an  uniforme 
System  of  meteorological  ohaerx  niions  at  sea,  Augustand  september  1853. 
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(Le  texte  français  est  en  regard  du  texte  anglais)  in-4*,  125  pages,  4  ta- 
bleaux; Bruxelles^  1853^  chez  Hayez. 

De  la  part  de  don  Manuel  Rico  y  Sinobas  :  Memoria  sobre  las  causas 
metearologieo'fisicas  que  productn  las  constantes  sequias  de  Murcia  y  Al- 
meria,  senalando  los  tnedios  de  atemiar  sus  efectos;  in-8*,  392  pages,  6  plan- 
ches; Madrid,  1851. 

De  la  part  de  M.  le  docteur  Bulard  :  Observations  on  meteors  in  the 
years  1848^  1849^  1850, 1851  ;  2  in-folio;  London,  Nissen  and  Parker, 
Irth. 

De  la  part  de  M.  le  docteur  Martin  de  Moussy  :  1*  Estatutos  y  régla- 
mento  de  la sœiedad  de  medicina Montevideana ;  in-8%  8  pages;  1853; 

f  Annales  de  la  sœiedad  dt  medicina  Montevideana;  in-4*^  tome  i, 
n*  i.  Abril  1853. 

De  la  part  de  M.  John  Welsh  :  An  account  of  meteorological  observa- 
tions  in  four  bàlloon  ascents,  made  under  the  direction  of  the  Kew  obser- 
vatory  committee  of  the  British  Association  for  the  advancement  of 
science;  in-4%  36  pages»  4  planches;  London,  1853; 

BuUetin  de  la  Société  géologique  de  France,  2*  série»  tome  x,  ff.  12-16  ; 

Société  nationale  et  centrale  d'agricuUure.  —  BuUetin  des  séances, 
2*  série,  tome  vin;  n~  1  à  6; 

Annuaire  de  la  Société  impériale  et  centrale  d'agriculture.  Année  1853, 
in-18; 

Le  Musée  agricole,  bulletin  de  la  Société  d'agriculture  de  l'arrondisse- 
ment de  Clermont  (Oise);  n<^  15  et  16,  mai  à  août  1853. 

M.  Bravais,  en  othrant  de  la  part  de  M.  Glaisher,  secrétaire  de  la  So- 
ciété météorologique  d'Angleterre,  les  ouvrages  suivants  : 

I""  The  Institutes  of  the  British  meteorological  Society;  in-a"",  16  pages. 
London,  1851  ; 

2*  Address  of  the  British  meteorological  Society,  explanatory  of  iheir 
objecte;  in-8%  4  pages;         '  ' 

3*  Report  of  the  council  of  the  British  meteorological  Society,  read  at 
the  first  anmuû  gênerai  meeting,  may  27, 1851;  in-8%  4  pages; 

4''  Report  of  the  councU  of  the  British  meteorological  Society,  read  at 
the  second  annual  gênerai  meeting,  may  25, 1852;  in-8%  12  pages; 

donne  verbalement  quelques  détaris  sur  cette  Société,  fondée  en  1850, 
et  fait  connaître  les  principales  bases  de  ses  statuts,  son  but  et  ses 
moyens.  M.  Bravais  pense  qu'il  serait  d'un  grand  intérêt  pour  la  Société 
météorologique  de  France  d'établir  des  relations  amicales  avec  la  JSo- 
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ciété  britannique^  et  propose  do  décider  qu'elle  lui  enyerra  ses  publica- 
tions. (Cette  proposition  est  renvoyée  au  Conseil.) 

M.  Bravais  présente  en  outre^  de  la  part  de  M.  Glaisber  : 

i'^  On  thê  Meteorology  of  England,  sauih  of  Scoûand,  md  paris  of  Irs- 
land,  by  Januê  Glaùher,  4  cabiers  contenant  cbacun  un  résumé  tri* 
mestriel,  pour  toute  Tannée  1851,  des  observations  météorok^ques 
faites  en  quarante-quatre  stations  du  Royaume4Jni;  in-8%  3%  pages. 
Loodon,  IWî. 

2^"  Additional  observations  on  the  meteor  of  february  11,  1850,  onddf* 
duetion  of  the  resuUs  from  ail  the  observations,  by  James  Glaisber;  in^*, 
U  pages.  London,  1850. 

Ce  météore  a  éclaté  à  une  élévation  d'environ  37,000  mètres  au-dessus 
de  la  terre,  et  le  bruit  de  son  explosion  a  été  entendu  sur  une  surCaice  de 
plus  de  50  milles  anglais. 

3^Mot»$re$ortsforinvalids:ontlieolimaieûf  Guemesey^by  S.  ElMt 
HosUns;  in*8^,  20  pages*  London,  I85t;  avec  les  moyennes  mensuelles 
d'observations  météorologiques  faites  dans  cette  Ue  pendant  une  période 
de  onze  années. 

Enfin  M.  Bravais  cite  l'annonce  faite  par  MM.  Negretti  et  Zamba,  con- 
structeurs d'instruments  à  Londres,  d'un  nouveau  tbermomètre  à 
maxima,  sans  index.  «  Ce  thermomètre,  ajoute  M.  Bravais,  sur  lequel 
»  M.  Glaisber  a  fait  un  rapport  favorable,  me  parait  avoir  beaucoup  de 
»  rapports  avec  le  thermomètre  à  maxima  de  M.  WaUerdin;  la  princi- 
»  pale  différence  consiste  en  ce  cfue  le  rétrécissement  qui  produit  la 
»  séparation  du  mercure  en  deux  parties  est,  dans  le  tbermomètre  an- 
»  glais^  placée  près  de  la  boule,  taudis  que,  dans  celui  4^  M.  Walferdin, 
»  elle  est  située  i  Teitrémité  du  tube.  » 

COBRfSPONDATICB. 

M.  Ch.  &«C*  DeviUe^  secrétaire,  communique  la  lettre  suivante,  que 
M.  A.  Delamarche,  ingénieur  hydrographe  de  la  marine,  désigné  par 
M.  le  ministre  de  ta  marine  pour  roprésenter  ta  météorologie  maritime 
à  la  Maritime  conférence  de  Bruxelles,  lui  adresse  en  transmettant  un 
exemplaire  du  compte-readu  de  ceti  conférences,  dé^jà  communiqué  par 
M.  Quetelet  (voir  aïKx  dons  faits  à  la  SociiUl. 

J'ai  rhonneur  de  vous  adresser  ci-jointe,  pour  être  communiquée  à  ta  So- 
ciété météorologique,  si  vous  le  jugez  convenable,  la  brochure  contenant  le 
résumé  des  travaux  de  la  conférence  tenue  à  Bruxelles,  il  y  a  deux  mois, 
dans  le  but  de  déterminer  le  mode  d'observations  météorologiques  à  la  mer, 
conféMuce  dans  laquelle,  par  ordre  du  ministre  de  la  maiine.  Je  repcéKOtiia 
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la  France.  Le  rapport  qui  a  olos  cette  oonféieuce  est  dû  à  M.  te  lieutenant 
Maury^  à  qiii  Ton  doit  l'initiative  de  cette  mesure  et  qui  en  a  poursuivi  Texé- 
culion  avec  persévérance.  Les  procès-vwbaux  rendent  compte  de  resprit  qui 
animait  les  membres  de  la  conférence,  et  peuvent  éclairer  sur  les  idées  actuelles 
des  diverses  nations  relativement  aux  nombreuses  questions  de  la  météorologie 
maritime. 

Le  tableau  type  adopté  parla  conférence,  et  la  note  qui  raccompagne,  for- 
ment la  partie  eseentielle  de  cette  brochure. 

11  n'y  a  lieu  de  considérer  ces  conclusiona  que  comme  indiquant  provisoi- 
rement la  marche  qu'on  pourrait  suivre  pour  réglementer  les  observations  à  la 
mer.  Pour  mon  compte,  je  suis  loin  de  les  approuver  entièrement,  comme,  du 
reste,  cela  est  établi  par  les  procès-verbaux.  J'ai  trouvé  que  la  conférence 
avait  trop  empiété  sur  le  domaine  de  la  science,  que  ses  instructions  sur  la 
I»atique  même  des  observations  étaient  incomplètes,  et  quelquefois  intempes» 
tives. 

La  Société  météorologique  ferait  un  travail  utite,  et  qui  serait  certainement 
pris  en  considération,  si  elle  donnait  le  tableau  des  instructions  sonunaires 
qui,  suivant  son  opinion,  devraient  être  substituées  à  ceux  de  la  conférence. 

Je  ne  puis  néanmoins,  malgré  les  imperfections  que  je  reconnais  exister 
dans  les  travaux  de  la  conférence,  ne  pas  être  convaincu  qu'elle  a  rendu  un 
service  réel  en  prouvant  que  toutes  les  nations  attachent  un  intérêt  sérieux  aux 
observations  météorologiques,  et  sont  disposées  à  contribuer  avec  zèle  à  l'a- 
vancement d'une  science  aussi  incontestablement  utile;  et  ses  conclusions, 
toutes  défectueuses  qu'elles  puissent  être,  arrêtent  un  point  de  départ  sur 
lequel  la  discussion  peut  s'appuyer  pour  formuler  en  chaque  pays,  suivant 
Tinstruction  des  officiers  et  les  exigences  du  service,  les  mesures  pratiques  que 
doivent  imposer  les  gouvernements. 

M.  L.  Leclerc,  docteur  au  54*  de  ligne,  écrit  pour  mettre  à  la  dispo- 
sition de  la  Société  une  copie  des  Observations  météorologiques  fai- 
tes, depuis  plus  de  cinq  ans,  par  lui  ou  ses  prédécesseurs,  à  Tenielelhad 
(province  d'Alger). 

M.  le  docteur  Bérigny  présente,  de  la  part  de  M.  le  docteur  Martin  de 
Moussy,  les  résumés  de  dix  années  d'Observations  météorologiques  faites 
à  Montevideo.  Ces  observations  ont  été  faites  trois  fois  par  jour  :  au  le- 
ver du  soleil,  à  deux  heures  du  soir  et  au  coucher  du  soleil,  et  compren- 
nent la  pression  atmosphérique,  la  température  et  l'état  hygrométrique 
de  l'air.  Voici  un  extrait  de  la  lettre  adressée  par  le  docteur  Martin  de 


J'accepte  avec  reconnaissance  l'offre  que  vous  me  faites  de  me  mettre  en 
rapport  avec  la  Société  météorologique.  Je  vous  communiquerai  annuel- 
lement les  résultats  des  observations  que  je  continue  sans  interruption  de- 
puis le  i~  septembre  t84î;  vous  voyez  qu'il  y  a  bientôt  onze  années.  Ce 
travail  pourra,  je  l'espère,  contribuer  à  éclairer  l'histoire  physique  de  l'A- 
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mérique  du  Sud^  car  il  n'a  pas  été  fait  d'une  manière  suivie  sur  aucun 
point  de  ce  continent^  au  sud  de  Téquateur.  Pour  le  moment^  je  tous  envoie 
le  résumé  de  dix  années  complètes^  de  1843  à  i852  (inclusivement).  Ce  ré- 
siuné  est  extrait  d'un  travail  m  extenso^  terminé  aigourd'hui^  dont  je  vous 
adresse  également  la  table  analytique  et  que  je  compte  faire  imprimer  pro- 
chainement. 

Une  note  vous  donne  tous  les  détails  nécessaires  sur  les  instruments  dont 
je  me  suis  servie  la  manière  dont  ils  étaient  placés^  leur  altitude.  Je  crois  avoir 
pris  toutes  les  précautions  indispensables  pour  que  les  indications  qu'ils  m'ont 
données  soient  exemptes  d'erreur.  Je  n'ai  pas  réduit  le  baromètre  à  zéro^  mon 
travail  nmnérique  étant  fini  lorsque  j'ai  reçu  de  France  la  première  année  de 
V Annuaire  météorologique  de  la  France.  Je  ferai  cette  réduction  pour  une  se- 
conde série  d'observations  qui  commence  au  1*'  janvier  de  cette  année  1853.  Le 
climat  dans  lequel  je  vis  est  beau^  ni  très-chaud^  ni  très-froid^  à  peu  près  in- 
sulaire^  puisque  la  température  moyenne  du  mois  le  plus  froid  est  de  10^^  et 
celle  du  mois  le  plus  chaud  de  âO^'a.  Il  est  remarqu2d)le  par  le  grand  nombre 
de  jours  dans  lesquels  l'électricité  atmosphérique  se  manifeste  par  des  signes 
sensibles^  remarquable  aussi  par  les  chutes  d'eau  peu  nombreuses^  mais  par- 
fois très-fortes. 

M.  Viquesnel  présente^  de  la  part  de  M.  le  commandant  Delcros^  un 
modèle  manuscrit  de  Tableaux  météorographiques. 

Ce  tableau,  dit  l'auteur^  est  fondé  sur  deux  principes  extrêmement  simples 
de  mnémonique.  • 

i®  Chaque  genre  de  phénomène  est  exprimé  par  la  lettre  initiale  de  son 
nom,  ce  qui  n'exige  que  dix  caractères  environ,  très-faciles  à  retenir. 

2"  L'intensité,  ou  l'étendue  des  phénomènes,  est  désignée,  pour  tous,  par 
des  accents,  dont  le  nombre,  de  I  à  IIII,  exprime  tous  les  degrés  d'intensité 
compris  entre  le  minima  et  le  maxima.  Dans  des  approximations  où  n'inter- 
viennent point  les  instruments,  il  est  illusoire  de  pousser  l'estimation  au  delà 
du  cinquième  de  l'étendue  totale  du  phénomène.  Ce  système  d'accentuation  a, 
sur  celui  des  exposants  numériques ,  l'avantage  de  peindre  à  l'œil  le  degré 
d'intensité  du  phénomène ,  ce  qui  rend  plus  promptes  et  moins  ennuyeuses 
l'étude  et  l'inspection  des  tableaux  météorologiques. 

Ce  tableau  est  renvoyé  à  la  Commission  chargée  de  rédiger  des  ins- 
tructions générales  pour  les  observateurs. 

M.  le  docteur  Kreil  transmet  le  résumé  des  observations  faites  en 
mars,  avril,  mai  et  juin  1853,  dans  les  divers  Observatoires  météorologi- 
ques de  l'empire  autrichien.  Voici  un  extrait  de  la  lettre  qui  accom- 
pagne cet  envoi  : 

Vienne,  Saoul  1853. 

Je  reçois  dans  ce  moment  le  troisième  cahier  (feuilles  9-12)  de  votre  inté- 
ressant Bulletin  des  Séances,  et  je  vois  que  vous  y  parlez  de  la  publication 
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de  nos  Anruile$.  11  faudra  encore  quelques  mois  Jusqu'à  ce  que  les  deux  pre- 
miers Yolumes  soient  finis.  En  attendant^  Je  tous  prie  de  me  permettre  de 
vous  présenter  les  tableaux  ci-Joints  qui  font  partie  des  coipptes- rendus 
(Sitxungsberiehtungs)  de  notre  Académie. 

M.  le  professeur  Colla,  en  transmettant  le  détail  des  observations 
faites  pendant  les  mois  de  juin,  juillet,  août,  septembre  et  octobre  i853, 
à  robservatoire  royal  de  TUniversité  de  Parme,  annonce  qu'il  se  pro- 
pose de  concourir  aux  progrès  de  la  météorologie  et  de  la  physique 
terrestre,  but  de  la  Société  météorologique,  en  envoyant  quelques  mé- 
moires et  en  prenant  part  aux  travaux  que  la  Société  croira  utile  de  re- 
conmiander  aux  membres,  directeurs  d'Observatoires  météorologiques. 

M.  Salmean  envoie  le  détail  des  observations  faites  en  mai,  juin  et 
juillet  1853,  dans  le  cabinet  de  physique  de  l'Université  d'Oviedo,  et, 
en  outre,  deux  années  complètes  d'observations  (i85l  et  i852]. 

M.  Ch.  Bulard,  membre  de  la  Société  météorologique  d'Angleterre, 
adresse  un  cahier  d'Observations  de  météores  faites  pendant  les  années 
1848,  1849, 1850  et  1851,  avec  une  carte  représentant  les  positions  des 
irsûectoires  ei  ras))ect  présenté  par  les  plus  remarquables  d'entre  eux 

GOMMUNICATIOnS. 

M.  Maille  fait  la  communication  suivante  : 

Essais  à  tenter  pour  prévenir,  sur  certains  points,  la  gelée  blanche,  par 

l'enfumage  de  l'atr. 

Tout  le  monde  sait  que,  lorsqu'après  un  temps  humide,  le  ciel,  s'étant  dé- 
barrassé de  nuages,  conserve  pendant  toute  la  nuit  sa  pureté,  et  que  l'air  est 
parfaitement  cahne,  le  refroidissement  nocturne  est  alors,  dans  les  lieux  bas 
surtout,  beaucoup  plus  grand  que  d'ordinaire,  et  il  se  produit  ce  qu'on  appelle 
une  gelée  blanche.  Si  c'est  au  printemps,  les  jeunes  pousses  de  certains  végé- 
taux, celles  de  la  vigne  particulièrement,  sont  gravement  endommagées,  et  il 
arrive  souvent  que  les  produits  de  la  récolte  future  sont  fortement  diminués. 

On  petit,  je  pense,  admettre  sans  crainte  d'exagération  que  dans  les  vigno- 
bles de  France,  sur  3  années,  il  s'en  trouve  une  dont  la  récolte  est,  par  ce 
fait,  diminuée  de  moitié. 

Pour  évaluer  l'importance  de  ce  dommage,  considérons  que,  sur  53  millions 
d'hectares  qui  composent  le  territoire  français,  tout  près  de  2  millions  sont 
consacrés*à  la  culture  de  la  vigne;  que,  dans  une  année  moyenne,  la  produc- 
tion'.vinicole  a^une  valeur  qui  monte  bien  à  500  millions  de  francs,  auxquels 
on  peut  joindre  une  autre  centaine  de  millions  pour  le  produit  des  autres 
arbres  fruitiers,  et  qu'enfin  l'impôt  direct  sur  le  vin  s'élève  à  200  milUons. 
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Ainsi  une  gelée  blanche  peut,  de  800  millions,  année  forte,  réduire  la  ré- 
colte future  à  400  millions,  année  faible,  et  causer  une  perte  de  400  mil- 
lions. 

Ne  pourrait-on  pas  conjurer  un  pareil  fléau?  Au  premier  abord,  il  semble 
qu'on  doive  rejeter  bien  loin  toute  idée  de  remède  à  ce  mal,  conime  à  tous 
ceux  qui  nous  viennent  des  agents  météoriques;  cependant ,  des  faits 
déjà  connus,  une  longue  pratique  dans  ce  but,  perpétuée  chez  un  peuple 
lointain,  et  qui,  sans  doute,  ne  s'est  continuée  que  par  le  succès,  paraissent 
autoriser  à  examiner  la  question,  et  faire  concevoir  l'espérance  de  réussir,  à  la 
condition  que  la  foi  en  ce  remède  faisant  adopter  cette  mesure  par  tous  les 
intéressés,  opposera  la  puissance  de  Fassociation  à  la  puissance  des  agents 
météoriques. 

M.  Boussingault,  aussi  connu  du  monde  savant  par  ses  travaux  sur  la  mé- 
téorologie et  la  physique  du  globe ,  et  par  ses  connaissances  pratiques  en 
agriculture,  rapporte,  à  la  suite  d'un  article  sur  le  rayonnement  nocturne  (1), 
cet  usage  antique  et  bien  établi  des  habitants  indigènes  du  haut  Pérou,  de 
faire,  par  le  moyen  de  la  fumée,  un  nuage  artificiel  dans  le  but  de  préserver 
leurs  champs  contre  le  ûroid  des  nuits  calmes  et  sereines,  pratique  établie  au- 
trefois aussi  dans  d'autres  localités,  suivant  Pline  le  naturaliste. 

Cette  efficacité  de  la  fumée  s'explique  fort  bien,  d'ailleurs,  par  l'énergie 
avec  laquelle  l'air  enfumé,  comme  l'air  brumeux,  intercepte  et  absorbe  les 
rayons  calorifiques,  tandis,  qu'au  contraire,  l'air  pur  leur  laisse  un  libre  pas- 
sage (2),  ce  qui  fait  que  le  moindre  nuage  pendant  la  nuit,  quand  il  vient  à 
passer  au  zénith,  élève  très-sensiblement  les  thermomètres,  et  que  le  plus  lé- 
ger écran  (3),  un  mouchoir  de  batiste  très-ûne,  par  exemple,  tendu  à  distance 
et  horizontalement  dans  l'air,  maintient  à  6  degrés  le  terrain  .situé  au- 
dessous. 

«  Je  ne  doute  nijdlement,  dit  le  savant  éminent  que  je  viens  de  citer,  que  ce 
»  procédé  ne  soit  applicable  sur  les  plateaux  cultivés  de  Bogota  et  de  Quito,  et 
D  je  laisserai  aux  agriculteurs  à  décider  si,  en  Europe,  il  pourrait  être  avan- 
K)  tageux,  dans  certaines  circonstances,  d'imitor  l'exemple  donné  par  les  Indiens 
»  de  Cusoo.  » 

Il  me  semble  que  le  moyen  le  plus  simple  de  résoudre  cette  question  est  de 
faire  l'essai,  d'autant  plus  qu'il  est  très-facile  et  qu'il  a  plus  de  chances  de 
réussir  en  France  que  partout  ailleurs,  à  cause  du  groupement  des  vignobles 
et  de  leur  situation  dans  des  parties  du  territoire  où  la  population,  autre  point 
essentiel,  est  la. plus  nombreuse. 

Supposons  donc  que  dans  chaque  ménage,  depuis  1 1  heures  du  soir  jusqu'au 
lever  du  soleil,  on  entretienne  un  feu  fumant  continuel,  et  voyons  quelle 
peut  être  l'épaisseur  de  la  couche  enfumée  qui  se  répandra  dans  la  campagne. 

Les  vingt-cinq  départements  où  la  prochietion  du  vin  a  le  plus  de  valeur 
ont,  en  moyenne,  une  population  de  70  habitants  par  kilomètre  carré,  et  en 

(4)  Annalfs  de  Chimie  et  PhyiiqWy  t.  Lii,  p.  2«4  clsuîv. 

(2)  Voir  ma  Théorie  ite  Oy4rm4tiofes,  p.  414  à  130. 

(3)  Ai-ago.  i4iiiiiMiif>9  do  I82S,  p.  165  et  tuiv. 
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supposant  Â,  5  individus  par  chaque  ménage,  on  a  i5,5  feux  pour  une  surface 
d'un  kilomètre. 

Mais  il  faut  (^Merver  que  la  culture  de  la  vigne,  dans  chaque  département, 
n'est  pas  uniformément  répandue  sur  tous  ses  points;  iJ  y  a  d'abord  dans 
beaucoup  de  départements  des  sommités  incultes  qui  couvrent  une  certaine 
étendue  ;  autour  de  ces  espaces  les  parties  les  plus  élevées  ensuite  sont  plan- 
tées en  bois  ;  puis  viennent  les  plateaux  qui  forment  généralement  la  m^geure 
partie  du  territoire  :  là  les  argiles  dominent  et  le  terrain  convient  mieux  à  la 
culture  des  forêts  et  des  céréales;  de  sorte  que  la  vigne,  ordinairement,  se 
trouve  presque  exclusivement  confinée  sur  les  fortes  pentes  qui  bordent  les 
vallées  des  grandes  rivières,  et  sur  le  terrain  d'alluvion  qui  couvre  les  plaines 
basses  et  qui  ont  pour  ceinture  les  pentes  ou  côtes  dont  nous  venons  de 
parler. 

Les  cours  d'eau,  en  creusant  à  la  longue  ces  grandes  vallées,  ont  emporté  à 
la  mer  les  parties  argileuses  et  ont  laissé  les  parties  sableuses  et  pierreuses 
formant  un  sol  plus  sec,  mieux  approprié  à  la  culture  viticole.  Il  en  résulte  que 
les  vignes  sont  rassemblées  en  groupes  considérables,  occupant  les  parties 
basses  du  territoire.  D'une  autre  part,  il  est  à  remarquer  que,  dans  ces  der- 
nières locahtési  soit  parce  que  la  culture  de  la  vigne  demande  plus  de  main- 
d'œuvre,  soit  par  toute  autre  cause,  la  population  y  est  plus  pressée  que  sur 
le  resie  du  territoire.  Ainsi,  pour  le  département  de  l'Yonne,  que  je  connais 
le  mieux,  sa  population  spécifique  est  de  52  habitants  par  kilomètre  carré;  si, 
dans  cette  étendue,  on  choisit  la  vallée  de  l'Yonne  depuis  Gravant  et  Gou- 
Iange4a-Vineuse  jusqu'au  delà  de  Sens,  dans  une  largeur  moyenne  de  4  à 
5  kilomètres,  là  où  se  trouve  la  masse  des  vignes,  on  a  une  surface  de  364  ki- 
lomètres carrés  dans  laquelle  se  trouve  répartie  une  population  de  77,500  ha- 
bitants environ,  soit  213  habitants  par  kilomètre,  ou  47,3  soit,  en  nombre 
rond,  50  feux  pour  un  kilomètre  carré  ou  pour  100  hectares;  en  d'autres 
tenues,  c'est  une  cheminée  pour  enfumer  une  surface  de  2  hectares. 

Ces  364  kilomètres,  ou  36,400  hectares,  composant  la  portion  ci-dessus  de 
la  vallée  d'Yonne,  approchent  beaucoup  de  37,000,  quantité  d'hectares  de 
vigne  de  tout  le  département;  quoique  ces  36,000  hectares  ne  s'élèvent  pas 
au  vingtième  de  la  surface  du  département,  ils  peuvent  bien  renfermer  un 
ti^s  de  la  quantité  totale  des  vignes,  ou  12^500  hectares  auxquels  correspon- 
dent 17,222  feux,  ce  qui  donne  un  feu  à  entretenir,  dans  une  nuit  de  gelée, 
pour  protéger  73  ares  de  vigne  donnant  annuellement  un  produit  tel  que  la 
gelée  peut  lui  occasionner  une  perte  de  200  francs  qu'on  peut  espérer  de  pré- 
venir par  une  tâche  équivalant,  en  argent,  à  2  francs. 

En  estimant  à  6  heures  la  durée  du  feu  fuligineux^  à  4  décimètres  carrés  la 
section  des  cheminées  à  leur  sommet,  à  un  mètre  de  vitesse  par  seconde  l'as^ 
cension  de  la  fumée  quand  elle  passe  par  cette  section,  on  a  un  débit  de 
864  mètres  cubes  qui,  réparUs  sur  les  deux  ci-dessus,  donnerait  une  épaisseiu* 
uniforme  de  4,32  centimètres  d'une  fumée  très-épaisse,  comme  celle  qui  sort 
de  la  cheminée. 

Autrement,  si  l'on  se  fait  une  juste  idée  du  trouble  que  cause  dans  la  trans- 
parence de  l'air  environnant  le  débit  d'une  heure  d'une  cheminée  donnant 
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beaucoup  de  fumée^  telle  que  celle  des  sal)otiers  quand  ils  enfument  leurs 
sabots^  l'air  reposant  sur  les  2  hectares  en  serait  fortement  troublé  sur  une 
épaisseur  de  10  à  15  mètres^  et  la  vue  des  objets  à  travers  une  pareille  couche 
moyennement  enfumée  serait  sensiblement  obscurcie^  et  comme  les  rayons  de 
chaleur  obscure  qui  partent  du  sol  sont  plus  facilement  absorbés  ou  réfléchis 
que  les  rayons  lumineux  (voir  ma  Théorie  des  Hydrométéores  y  p.  113  à  126^ 
et  le  mémoire  de  MM.  de  îjaprovostaye  et  Desains^  AnnaL  de  Chim.  et  Phys., 
3'  série^  t.  30^  p.  276)^  il  en  résulte  que  ce  débit  d'une  heure  aurait  déjà  une 
action  sensible  sur  les  échanges  de  chaleur  qui  se  font  entre  le  sol  et  la  voûte 
céleste,  et  que  celui  de  toutes  les  cheminées  dans  un  pays  viticole  pourrait 
probablement  atteindre  le  but  que  nous  indiquons. 

Reste  à  savoir  si  cet  air  enfumé  s'élevant  dans  chaque  commune  doit  s'é- 
tendre sur  toutes  les  vignes  de  son  territoire,  et  ne  pas  se  répandre  au  delà. 
Pour  cela  examinons  ce  qui  se  passe  dans  l'atmosphère  pendant  ces  nuits  re- 
doutables. 

Au  coucher  du  soleil,  lorsque  l'atmosphère  est  calme,  et  le  ciel  sans  nua- 
ges, les  corps  terrestres  se  refroidissent  et  acquièrent  bientôt  une  température 
inférieure  à  celle  de  l'air  qui  les  environne,  parce  que  celui-ci,  quand  il  est 
pur,  c'est-à-dire  exempt  de  brume  ou  d'eau  condensée,  peut  être  regardé 
comme  étant  complètement  insensible  aux  rayonnements  calorifiques,  inca- 
pable d'en  recevoir  une  augmentation  ou  une  diminution  dans  sa  température; 
c'est  donc  par  le  contact  seul  de  ces  corps  plus  froids  que  sa  température  s'a- 
baisse :  les  parties  ainsi  refroidies  et  devenues  plus  pesantes  descendent  dans 
les  plis  du  terrain,  s'y  amassent,  et,  suivant  la  pente  du  sol,  gagnent  le  fond 
des  vallons  et  s'écoulent  ensuite  dans  des  vallées  d'un  ordre  supérieur,  absolu- 
ment comme  le  fait  l'eau  elle-même  (1). 

Il  en  résulte  que  l'air,  qui  a  subi  en  dernier  lieu  le  contact  des  corps  solides, 
dont  la  température  s'abaisse  de  plus  en  plus,  à  mesure  que  la  nuit  s'avance, 
étant,  par  cette  raison,  le  plus  froid  aussi  et  le  plus  pesant,  se  répand  en  cou- 
che horizontale  dans  la  partie  la  plus  basse  des  vallées;  des  parties  d'air  moins 
froid,  refroidi  antérieurement,  forment  une  couche  immédiatement  au-dessus 
de  la  première;  au-dessus  de  cette  seconde  régnent  encore  d'autres  couches  ou 
tranches  refroidies  dans  les  premières  heures  de  la  nuit,  et  toutes  s'étendant 
indéfiniment  dans  le  sens  horizontal.  Cette  disposition  de  l'air  fait  voir  pour- 
quoi les  lieux  bas  sont  frappés  d'un  plus  grand  froid,  comme  on  l'observe 
pour  les  vignes  basses,  tandis,  qu'au  contraire,  les  plus  élevés  en  souffrent 
le  moins. 

Au-dessus  des  plateaux  et  des  corps  terrestres  les  plus  élevés,  l'air,  qui  est 
alors  pur,  ne  doit  presque  pas  se  refroidir  la  nuit,  et  forme  une  couche  dis- 
tincte de  la  série  de  celles  dont  je  viens  de  parler. 

Celles-ci  étant  plus  ou  moins  refroidies  dans  leurs  diverses  tranches,  restent 
ordinairement,  surtout  dans  les  nuits  calmes,  confinées,  par  leur  poids  plus 

(4)  Voir  mon  livre  déjkcité,  p.  430  el  suif.  ;  le  mémoire  de  M.  Fournel  sur  les  fenis  noclurDes 
des  paye  de  montagnes.  ÂnwU,  de  Ckim.  et  Pkys,^  2*  série,  t.  74,  p.  S3,  el  celui  de  M.  Mtrœt  sur 
les  varialions  thermométriques  suivant  une  ligne  Terticalc.  BibUoI,  univ,  de  Genèvef  année  1 838, 
tome  XV. 
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grande  dans  les  mêmes  vallées  où  elles  se  trouvent  enfermées^  sans  autre  mou- 
vement que  celui  qui  s'opère  pour  gagner  les  lieux  plus  bas;  mais  il  est  rare 
que  la  couche  au-dessus>  non  refroidie^  conserve  la  même  immobilité;  elle 
prend  presque  toujours  part  au  mouv^nent  général  de  l'atmosphère  ou  du 
vent  qui  règne  jusqu'alors  ou  qui  commence  à  s'établir;  tandis  que  les  cou- 
ches inférieures,  refroidies,  résistent,  par  leur  excès  de  poids,  à  cette  impul- 
sion qui  tend  à  les  entraîner  en  les  soulevant  au-dessus  de  lieux  plus  élevés. 

L'existence  de  ces  diverses  couches,  dans  les  nuits  calmes  et  -sereines,  se 
révèle  surtout  à  la  naissance  du  jour  par  les  fumées  d'origine  différente  qui 
se  répandent  alors.  Celle  des  foyers  domestiques  qu'on  allume  ordinairement 
à  cette  heure,  épaisse  et  peu  chaude,  possède  peu  de  force  ascensionnelle; 
elle  se  refroidit  bien  vite,  traverse  assez  lentement  la  couche  la  plus  basse, 
atteint  une  autre  couche  moins  froide,  et  par  conséquent  plus  légère;  elle  ne 
peut  la  traverser  et  se  répand  horizontalement  en  vaste  nappe  entre  celle-ci 
et  celle  inférieure;  pour  bien  voir  cette  disposition  que  prend  la  fumée,  il 
fout  que  l'observateur  soit  sur  un  lieu  dominant  et  voisin,  de  niveau  avec 
cette  nappe. 

Quand  la  fumée  des  grands  fourneaux  industriels  s'élève  en  grande  masse 
et  avec  une  forte  chaleur,  elle  monte  rapidement  et  ne  s'arrête  pour  former 
une  nappe  horizontale  qu'entre  la  plus  haute  couche  refroidie  et  la  couche  su- 
périeure aux  corps  terrestres  dont  il  vient  d'être  question  ;  comme  celle-ci 
n'est  pas  immobile  comme  celles  refroidies,  elle  entraine  un  peu  dans  son 
mouvement  la  nappe  enfumée,  de  sorte  que,  vue  de  loin,  la  fumée  de  ces 
fourneaux  parait  d'abord  montant  verticalement,  puis  s'allongeant  en  traînée 
horizontale  dans  le  sens  du  vent  qui  règne  dans  cette  couche  supérieure. 

La  fumée  des  feux  étouffés  des  charbonniers  se  produisant  toute  la  nuit,  se 
refroidit  directement  par  le  rayonnement  de  la  voûte  céleste,  s'abaisse  et  suit 
l'air  le  plus  froid  dans  son  écoulement  vers  les  lieux  bas,  où  elle  se  manifeste 
au  loin  par  son  odeur  pyroligneuse. 

Si  la  mesure  que  je  propose  était  adoptée,  il  s'élèverait  au-dessus  de  chaque 
commune  un  vaste  nuage  artificiel  sur  lequel  le  froid  de  la  nuit,  agissant 
comme  sur  les  nuages  véritables,  l'aplatirait  de  plus  en  plus  en  augmentant 
ses  dimensions  horizontales  (Voir  mon  livre  déjà  cité,  p.  169).  Il  est  facile  de 
s'assurer,  dans  la  belle  saison,  de  cet  effet  du  froid  nocturne  sur  les  nuages, 
si,  au  coucher  du  soleil,  il  se  trouve  à  l'ouest  une  masse  de  nuages  isolés  au 
mOieu  de  l'atmosphère  à  peu  près  pure,  et  présentant  l'aspect  de  montagnes 
élevées  ;  on  n'a  qu'à  le  suivre  des  yeux  pendant  une  petite  heure,  on  voit  les 
sommités  s'affaisser  peu  à  peu  et  le  nuage  gagner  dans  le  sens  horizontal  ce 
qu'il  perd  en  hauteur,  de  manière  à  finir  par  former  une  nappe,  ou  strate,  ou 
bande  de  plus  en  plus  allongée.  Ainsi  doit  s'étendre  le  nuage  de  fumée  de 
chaque  commune,  en  couvrant  toute  la  surface  de  la  vallée;  à  cause  de  son 
peu  d'élévation,  il  ne  peut  s'étendre  au  delà  des  .pentes  ou  versants  qui  la 
terminent. 

Cependant  il  pourrait  arriver  que  ce  nuage  artificiel  n'allât  pas  jusqu'à 
couvrir  des  parties  éloignées;  dans  ce  cas,  on  pourrait  faire  des  feux  dans 
les  champs,  là  on  il  serait  jugé  le  pins  convenable. 
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Les  circonstances  actuelles  sont,  pour  cet  essaie  on  ne  peut  plus  favorables^ 
puisque^  d'après  le  faible  produit  des  récoltes  précédentes,  le  prix  des  Tins  est 
aussi  élevé  que  possible,  et  que  la  maladie  de  la  vigne  pourra  entretenir  en- 
core des  années  cette  cherté  qui  doit  donner  une  valeur  bien  plus  forte  à 
la  récolte  qu'il  s'agit  de  préserver. 

Puisque,  sur  trois  années,  nous  avons  admis  que  la  gelée  blanche  ne  sévis- 
sait fortement  qu'une  seule,  dans  la  généralité  des  vignobles,  il  y  aurait  des 
années  où  il  n'y  aurait  pas  lieu  à  remplir  la  tâche  que  je  propose  :  d'une  autre 
part,  il  est  rare  que  dans  le  même  printemps  la  vigne  soit  deux  fois  frappée 
par  la  gelée,  on  peut  donc  en  conclure  qu'il  y  aurait  liau^ment  lieu  de  cher- 
cher à  le  prévenir  par  le  moyen  que  j'indique;  dans  certaines  années,  aucune- 
ment, dans  d'autres  années  une  fois,  dans  d'autres  encore  deux  fois,  peut- 
être  jusqu'à  trois  dans  quelques-unes. 

Le  feu  à  entretenir  devrait  produire  le  plus  de  fumée  possible;  pour  cela  il 
conviendrait  de  brûler  de  préférence  de  la  houille,  de  la  tourï)e,  de  la  tannée, 
de  la  suie,  de  la  sciure,  des  matières  végétales  non  desséchées  et  très-divisées, 
telles  que  des  feuilles,  des  herbes,  de  la  paille  humide,  des  balayures  de  toute 
nature ,  et  qu'on  pourra  réserver  pour  cet  usage,  le  tout  à  petit  feu  et  en  com- 
primant la  flamme. 

Plus  les  feux  alimentés  ainsi  seraient  multipliés,  plus  les  communes  qui 
s'imposeraient  cette  charge  seraient  nombreuses,  plus  il  y  aurait  de  chance» 
d'atteindre  le  but  proposé. 

C'est  donc  dans  les  départements  où  la  culture  de  la  vigne  occupe 
le  plus  d'espace,  et  où  la  population  est  agglomérée  en  plus  grand  nombre, 
qu'il  conviendra  d'abord  de  faire  ces  essais;  s'ils  réussissaient,  les  autres  dé^ 
partements  suivraient  cet  exemple. 

Tout  simple  et  facile  que  soit  ce  remède,  quelque  rares  que  soient  les  jours 
où  il  devra  être  appliqué,  on  ne  doit  pas  trop  espérer  qu'il  sera  adopté  aussitôt 
par  la  majeure  partie  des  ménages  qui  composent  une  agglomération  de  com- 
munes viticoles,  et  il  pourrait  bien  être  imprudent  de  chercher  à  obtenir  d'a- 
bord ce  concours  unanime,  et,  par  suite,  d'indiquer  les  moyens  les  plus  pro- 
pres à  opérer  un  concert  suffisant  dans  les  jours  et  dans  la  durée  de  l'enfu- 
mage de  l'air. 

U  serait  donc  préférable,  je  crois,  que  dans  quelques  communes,  là  où  se 
trouvent  des  gens  instruits  et  intelligents,  si  la  majeure  partie  des  ménages 
consentait  à  s'imposer  cette  tâche,  on  s'entendit  à  l'avance  pour  exécuter  cet 
enfumage  de  l'air.  Le  temps  ferait  voir  ensuite  quel  serait  l'effet  de  cet  enfu- 
mage plus  ou  moins  généralement  exécuté.  11  est  à  croire  que  cette  initiative 
recevrait  une  belle  récompense,  quoique  moins  certaine  que  si  la  mesure 
était  plus  généralement  adoptée. 

J'engage  les  savants  qui  partageront  mon  opinion  à  me  faire  connaître  leur 
adhésion,  et  les  autres  personnes  à  manifester  aussi  leur  opinion  et  à  se  con- 
certer pour  l'exécution 
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M.  Th.  du  Moncel  communique  le  Mémoire  suivant  : 
Animose(^f$$  et  Anémographes  électriques,  par  M.  Th.  du  Moncel. 

La  qtsestion  des  vente  est  une  des  plus  importantes  de  la  météorologie^  et 
pourtant  c'est  peutrètre  celle  qui  est  le  moins  connue  et  le  moins  étudiée. 
Doit-on  attribuer  oe  peu  de  connaissances  qu'on  a  acquises  sur  un  phéno- 
mène qui  nous  touché  de  si  près  à  la  difficulté  des  obsôrvations  ou  aux  réac- 
tions trop  multipliées  des  diverses  causes  perturbatrices  de  ^équilibre  atmo- 
sphérique? 11  est  probable  que  ces  deux  motib  ont  agi  de  concert  pour 
décoinragOT  les  météord(^stes  les  plus  intr^des.  Pourtant,  sans  préjuger  en- 
tièrement de.  la  réussite  des  recherches  qu'on  pourra  entreprendre  ultérieure- 
ment sur  cette  matière ,  Je  crois  néanmoins  qu'au  moyen  d'instruments 
4'un  usage  tacûe,  et  surtout  de  nombreuses  observations  &ites  simultané- 
nent  dans  un  grand  nombre  de  lieux^  on  pourrait  arriver  à  quelques 
résultats  susceptibles  de  mettre  sur  la  voie  d'importantes  découvertes^  surtout 
en  accompagnant  ces  observations  de  celles  du  baromètre^  de  l'hygrcmiètre^  du 
thermomètre  et  même  de  l'électromètre. 

Pour  faire  des  observations  sérieuses,  il  est  évident  que  la  girouette  ne 
peut  suffire;  quand  bien  même  on  l'observerait  quatre  fois  par  jour^  elle  ne 
pourrait  pas  même  donner  une  idée  exacte  de  la  direction  du  vent.  Depuis 
que  Je  fais  des  observations^  J'ai  toujours  vu  que  les  vents  les  plus  fixes  souf- 
flaient dans  un  angle  de  9(^,  et  que  leurs  variations,  d'un  azimut  de  4^""  à 
Vautre,  étaient  quelquefois  si  nombreuses,  que  j'en  ai  compté  Jusqu'à  4800 
pour  une  même  directionen  U  heures. 

On  a  bien  cherché,  à  plusieurs  reprises,  le  moyen  d'obtenir  des  observations 
continues  à  l'aide  de  certains  mécanismes  ingénieux  qui  fournissaient,  au 
moyen  de  traits  tracés  sur  du  papier,  non-seulement  la  direction  de  tous  les 
vents,  mais  encore  leur  durée.  De  ce  nombre  était  celui  de  M.  d'Onsembray, 
sur  l'efficacité  duquel  d'Alembert  semble  exprimer  un  doute.  Depuis  lui, 
M.  Chazallon,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  en  a  installé  un  à  Alger;  d'au- 
tres ont  été  construits  en  Angleterre.  Mais,  de  tous  ces  instruments,  pas  un 
n^a  pu  donner  des  renseignements  utiles  pour  la  météorologie.  Ce  ne  sont  pas, 
en  ^et,  les  indications  précises  de  l'azimut  de  la  rose  des  vents  selon  lequel 
(Aaque  vent  a  souffté,  qui  sont  imp(^tantes  à  connaître  pour  déduire  des  lois  ; 
c'est  bien  iAut6t  un  ensemble  d'c^servatiims  se  rapportant  aux  huit  vents 
principaux.  Ce  qu'il  faudrait  connaître,  et  cela  dans  un  grand  nombre  de  lieux 
difii^nts,  .ce  serait  la  durée  moyenne,  mensuelle  et  annuelle  de  chacun  de 
ees  huit  vents,  leur  vitesse  moyenne  réciproque,  leurs  variations ,  le  sens  de 
leur  succession,  leur  inclinaison,  leur  force  aux  différentes  heures  du  jour, 
enfin  la  quantité  de  pluie  tombée  sous  l'influence  de  chacun  d'eux.  Aucun 
des  instruments  dont  je  viens  de  parler  ne  fournit  le  moyen  de  résoudre  ce 
problème,  et  on  le  comprend  facilement  si  l'on  réfléchit  que  souvent,  quand 
les  vents  varient  beaucoup  dans  la  journée,  les  indications  de  ces  instruments 
se  confondent  dans  le  même  trait  ou  forment  une  série  de  traits  tellement 
rapprochés  les  uns  des  autres,  qu'il  est  non-seuJement  impossible  de  les  me- 
surer, mais  encore  difficile  de  savoir  où  l'un  finit  et  où  l'autre  commence. 
TOME   I.  27 
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J'avais^  il  y  a  trois  ans^  imaginé  un  aoémomètre  à  depsydre  qui  remf^aBait 
à  peu  près  toutes  les  conditions  dont  je  viens  de  parler,  mais  je  me  suis  as- 
suré, par  Texpérience,  que  bien  que  les  indications  fournies  par  cet  instrument 
fussent  consignées  pour  un  intervalle  de  24  heures  entre  diaque  otoer- 
vation,  le  relevé  de  ces  indications  et  les  af^rèts  nécessaires  pour  en  ob- 
tenir de  nouvelles  exigeaient  un  si  grand  zèle  de  la  part  de  Tc^Mervateur,  que 
peu  de  personnes  en  sont  susceptibles.  D'ailleurs,  la  position  élevée  qu'on  est 
obligé  de  donner  à  l'instrument,  et  la  nécessité  de  l'aborder  facilement,  condi- 
tions qui,  dans  la  plupart  des  cas,  ne  pouvaient  être  remplies  qu'en  le  fdaçant 
sur  une  tour  ou  sur  une  terrasse-belvédère,  rendent  son  emploi  assez  difficile 
et  son  observation  très-gênante  et  très^nible,  surtout  par  les  mauvais  temps. 
Je  me  suis  mis  alors  à  rechercher  s'il  n'y  aurait  pas  moyen  d'obtenir,  dans  le 
cabinet  de  l'observateur,  et  par  l'intermédiaire  de  l'électhcité,  les  indications 
de  mon  anémomètre,  et  voici  comment  j'ai  résolu  définitivement  le  problème 
dans  l'anémographe  installé  à  l'Obsenratoire  de  Paris. 

Supposez  qu'un  anémomètre,  dont  nous  indiquecpns  plus  tard  la  disposi- 
tion, soit  placé  au  sommet  d'un  toit,  d'une  tour  ou  d'une  montagne,  et  que 
des  fils  métalliques  établis  en  conséquence  unissent  cet  instrument  à  un  autre 
appareU  que  j'appellerai  appareil  récepteur  ou  indicateur^  qui  sera  placé  dans 
le  cabinet  de  l'observateur.  On  comprendra  déjà  qu'un  courant  électrique 
passant  à  propos  par  ces  fils  et  les  deux  appareils  pourra,  à  l'aide  de  certains 
mécanismes  adaptés  à  l'anémomètre,  se  trouver  interrompu  ou  rétabli,  suivant 
la  vitesse  et  la  direction  du  vent;  or,  ces  interruptions  pouvant  faire  agir  des 
organes  sensibles  électro-magnétiques  disposés  sur  l'appareil  récepteur,  il 
suflit  d'adapter  à  celui-ci  un  mécanisme  marquant  le  temps  pour  obtenir  des 
indications  continues  inscrit^  sous  l'influence  du  vent  par  le  seul  intermé- 
diaire de  l'électricité.  Tel  est  le  principe  de  mon  anémographe  qui,  en  raison 
des  renseignements  qu'il  doit  fournir,  se  compose  de  trois  syst^nes  ayant 
des  fanctions  diflTérentes  à  remplir  :  i"*  P anémomètre  proprement  dit;  2*  /'191- 
pareil  récepteur;  3*  les  calculateurs. 

Anémomètre.  —  L'anémomètre  se  compose,  conune  tout  le  monde  le  sait, 
d'une  girouette  accompagnée  d'un  moulinet,  le  tout  monté  sur  un  axe  mo- 
bile; mais  comme  il  doit  fournir  la  durée  des  différents  vents,  la  vitesse 
moyenne  de  chacun  d'eux  pendant  la  journée,  et  leur  vitesse  aux  différantes 
heures  du  jour,  cette  girouette  doit  agir  :  i«  sur  un  commutateur  azimmtal; 
2®  sur  un  système  de  rouages  disposé  de  telle  manière,  que,  suivant  sa  direc- 
tion, le  moulinet  puisse  laisser  un  indice  des  tours  qu'il  a  accomplis;  y*  enfin 
sur  un  compteur  intermédiaire  entre  le  moulinet  et  le  compteur  de  l'appareil 
récepteur. 

Le  commutateur  azimutal  se  compose  d'une  circonférence  métallique  in- 
crustée dans  le  plancher  du  bâtis  de  Tappareil,  et  divisée  en  huit  secteurs  isolés 
métalliquement  les  uns  des  autres.  Sur  cette  circonférence,  appuie  sans  cesse 
un  frotteur  porté  par  l'axe  de  la  girouette,  qui  établit  le  courant  à  travers  l'un 
ou  Tautre  des  secteurs  et  des  huit  fils  qui  y  aboutissent,  suivant  la  direction 
du  vent.  La  figure  2  ci-après  peut  donner  une  idée  de  cette  disposition.  IlII  sont 
les  secteurs  auxquels  aboutissent  les  fils  qui  relient  l'anémconètre  à  l'appareil 
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récepteur.  P  est  le  firotteur^  sollicité  toujours  à  appuyer  sur  la  circonférence 
métallique  par  un  ressort  boudin  T^  comme  on  le  voit  dans  la  coupe  de  ce 


Fig.  I. 

frotlenr  à  gauche  de  la  tigure  2.  ULQ  est  le  levier  qui  sert  à  ûxer  le  frot- 
teur  sur  l'axe  de  la  girouette;  enfin  RS  sont  des  ressorts  Trotteurs  fixés  sur 
fat  colonne  K^  qui  conduisent  au  frotteur  P^  l'une  des  branches  du  courant^ 
tandis  que  l'autre  branche  est  en  rapport  avec  les  secteurs. 

Le  système  pour  l'indication  des  tours  que  le  moulinet  a  accomplis  dans 
chaque  direction  du  vent  est  plus  compliqué;  il  se  compose  de  deux  systèmes 
mécaniques  distincts  :  l'un  qui^  étant  monté  sur  l'axe  de  la  girouette,  est  mo- 
bile avec  die  ;  l'autro,  qui  est  fixe^  et  reçoit,  suivant  la  direction  du  vent^ 
reflet  mécanique- du  premier  (fig.  I). 

Le  i^remier  de  ces  systèmes  est  un  mécanisme  d'horlogerie  qui  a  pour  but 
de  ratenlir  considérablement  le  mouvement  communiqué  par  le  moulinet,  de 
le  transformer  en  mouvement  horizontal,  et  de  le  tranonettre^  en  dernier  lieu, 
à  une  lanterne  à  dents  coupantes  A  (fig.  3),  qui  laisse  passer  par  son  centre 
Taxe  de  la  girouette  en  pivotant  sur  le  noyau  d'attache  d'un  levier  ÀK  muai 
d'une  excentrique  à  rebord  EGIDF. 
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Le  système  liie  se  compose  de  8  roues  à  drats  pointues  placées  dans  les  huit 
azimuts  du  veut.  Ces  roues  devant  être  mobiles  pour  être  engrenées  suivant 


Fig.  2. 

rinfluence  du  vent  sont  montées  sur  un  pivot  à  pied  mobile  dans  une  cou- 
lisse horizontale.  Chacun  de  ces  pivots  porte  un  ctochet  SO ,  qui  doit 
être  rencontré  par  Texcentrique  ËQDF^  et  se  trouve  rappelé  constamment 
dans  une  position  fixe  par  une  lame  de  ressort  R. 

L'excentrique  ECIDF^  dont  nous  avons  parlée  et  qui  appartient  au  premier 
système^  est  la  pièce  importante  de  cette  partie  de  la  machine^  car  c'est  elle 
qui^  suivant  Tinfluence  du  vent,  doit  faire  engrener,  avec  la  lantrâie  A,  les 
roues  azimutales;  c'est  elle  aussi  qui  doit  régler  cet  engrènement  de  manière 
à  ce  qu'il  ne  s'eflectue  que  sur  l'étendue  de  chaque  ang^e  de  45<>.  A  cet  eflet 
le  rebord  EF  dont  elle  est  munie>  et  qui  doit  saisir  les  crochets  SO  des  pivots 
pour  les  entraîner  vers  la  lanterne ,  est  aplati  à  partir  des  pointe  C  et  D,  où 
commence  l'engrènement ,  et  qui  représentent  les  deux  extrémités  de  la 
corde  sous-tendant,  pour  cette  longueur  du  rayon,  l'arc  de  45*.  De  cette  ma- 
nière, les  dents  de  la  roue  aamutale  engrenée  sont  plus  ou  moins  engagées 
dans  la  lanterne;  mai8>  que  l'engrènement  se  fasse  avec  trois  dents  ou  par  la 
pointe  d'une  seule  dent,  oomme  cela  arrive  quand  le  crochet  SO  se  trouve 
aux  points  C  et  D^  il  ne  s'en  eflectue  pas  moins,  et  Vbn  conçoit  qu'un  butoir 
fixé  en  un  point  de  la  suriiace  de  chacune  des  roues  azimutales  peut  entraîner 
un  levier  T  montée  à  frottement  dur,  sur  leur  pivot,  et  agir,  par  Tintermédiaire 
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de  G6lui-ei^  sur  un  interrupteur  qui  fermera,  tou6  les  400  tours  du  moulinet, 
circuit  toltalque  établi  en  conséque&ee;  car  le  rapport  du  mouYement  de 


un 


ces  roues  au  moulinet  est  de  I  à  400. 


*1  fivl 


i'i-'':sB'\ 


FIg.  ^ 


L'interrupteur  en  (piestion  est  une  des  parties  les  plus  délicates  de  Fappa- 
reU;  j'en  ai  bit  construire  de  plusieurs  sortes  avant  d'en  avoir  un  qui  pàt 
s'accommoder  des  exigences  des  roues  en  mouvanent  longitudinal,  et  des 
soubresauts  occasionnés  par  l'impétuosité  du  vent.  Celui  qui  m'a  le  mieux 
réussi  est  |dacé  sur  un  petit  chariot  en  bois,  fixé  lui-même  sur  le  pivot  des 
roues  atimutales;  il  se  compose  d'un  levi^  en  cuivre  rappelé  dans  une  po- 
sition fixe  par  un  ressort  avec  butoir  d'arrêt,  et  d'une  lame  de  ressort  mu- 
nie d'une  plaque  de  platine  contre  laquelle  vient  appuyer,  au  moment  de 
l'échappement  du  levier,  une  cheville  de  platine  rivée  sur  celui-ci.  I^  levier 
indépendante,  qui  se  trouve  entminé  Jiar  le  butoir  ded  roues  azimutales  opère 
alors  lui-même  la  flexion  du  levier  de  l'interrupteur,  et  détermine  son  échap^ 
pement  ;  inutile  de  dire  que  ce  levier  et  le  resswt  fixe  contre  lequd  il  vient 
appuyer  sont  chacun  en  rapport  avec  une  branche  du  courant  par  l'intermé- 
diaire de  fils  roulés  en  sfHcale. 

Td  que  nous  venons  de  lé  décrire,  cet  interrupteur  peut  satisfadre  à  toutes 
les  conditions  exigées  par  les  mouvements  des  roues  anmutales;  mais  il  n'en 
est  pas  de  même  à  f  ^;ard  de  ta  circulation  du  cowrant  électrique,  et  on  le 
comprendra  Esicilement  si  l'on  réfléchit  que  lé  levier  interrupteur  peut  être 
abttidcmné,  par  suite  du  changement  du  vent,  au  moment  où  il  appuie  sur  le 
ressort  qui  ferme  le  courant.  Alf^rs,  une  autre  roue  étant  en  prise  réagit  sur 
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un  nouvel  interrupteur^  et  le  oourant  doit  se  bifurquer.  Quand  les  appareils 
sont  réglés  pour  une  œrtaine  force  de  oourant,  ces  bifurcations  ne  peuvent 
se  manifester  (pi'au  préjudice  de  la  marche  des  appareils.  J'ai  donc  été  obligé 
d'ajouter  à  mes  interrupteurs  un  système  particulier  pour  déterminer  l'échap- 
pement dans  le  cas  cité; «et  le  recul  des  roues  azimutales,  sous  l'action  de 
leur  ressort  antagoniste,  m'a  fourni  le  moyen  simple  de  résoudre  le  problème. 

En  effet,  admettons  que  sur  l'anneau  du  levier  des  roues  azimutales  soit 
soudé  un  autre  levier  à  90^  du  premier,  et  que  sur  le  plancher  de  l'appareil 
soient  fixées  des  lames  de  ressort  faisant  arc-boutant  à  ce  dernier  levier  au 
moment  du  désengrènement  des  roues;  supposons  encore  qu'au  moment  où 
le  levier  interrupteur  est  sur  le  point  d'échapper,  le  ressort  en  question  vienne 
d'échapper  :  on  comprendra  que  la  roue  azimutale,  étant  ramenée  à  sa  posi- 
tion normale,  laissera  le  levier  additionnel  en  prise  avec  le  ressort  en  arc- 
boutant,  et  le  recul  déterminera  l'échappement  du  levier  interrupteur. 

Pour  terminer  avec  cette  partie  de  l'appareil,  il  me  reste  à  ayouter  que 
pour  prévenir  l'effet  de  l'usure  de  l'excentrique,  et  en  même  temps  pour  ré- 
gler son  écartement,  une  vis  de  rappel  a  dû  être  ajoutée  au  levier  AK,  de  sorte 
qu'il  suffit  de  la  tourner  plus  ou  moins  pour  maintenir  toujours  constant 
l'engrènement  des  roues  azimutales. 

Si  l'on  considère  maintenant  que  les  fermetures  temporaires  du  courant 
sont  d'autant  plus  nombreuses  que  le  vent  a  persisté  plus  longtemps  dans 
chaque  direction,  et  a  été  plus  fort,  on  en  conclura  que,  connaissant  le  nom- 
bre de  ces  fermetures  par  des  compteurs  spéciaux  dont  nous  parlerons,  ainsi 
que  la  somme  totale  des  instants  pendant  lesquels  le  vent  a  soufflé  dans  une 
même  direction,  dans  un  temps  donné,  on  pourra  connaître  sa  vitesse 
moyenne  pendant  ce  temps  et  suivant  cette  direction.  Dans  l'appareil  de  l'Ob- 
servatoire, le  moulinet  est  gradué  de  manière  à  ce  qu'un  tour  des  roues  azimu- 
tales, fait  en  une  minute,  correspond  à  une  vitesse  de  60  kilomètres  à  l'heure; 
chaque  tour  de  roue  représente  donc  un  kilomètre;  dès  lors  rien  de  plus  fa- 
cile de  rapporter  à  Tuoité  de  temps  les  indicaticms  constatées* 

Pour  obtenir,  avec  ce  système  d'appareil  transmetteur,  les  indications  rela- 
tives aux  variations  diurnes  de  l'intensité  du  vent,  j'ai  adapté  au  support  de 
la  roue  qui  communique  le  mouvement  du  moulinet  à  la  lanterna,  un  res- 
sort de  platine  isolé  sur  de  l'ivoire  et  en  rapport  avec  un  collier  métallique 
également  fixé  sur  l'axe  de  la  girouette,  au-dessous  de  l'excentrique.  Le  coi^ 
'nint  parvient  à  ce  collier  par  un  frotteur  et  se  trouve  fermé  par  le  ressort  de 
platine  toutes  les  fois  qu'il  est  rencontré  par  un  butoir  rivé  sur  la  petite  roue 
horizontale  eorreqK>ndanto.  Gomme  le  rapport  du  mouvement  de  cette  roue  à 
celui  du  moulinet  est  de  1  à  150,  le  courant  est  fermé  tous  les  i50  tours  du 
moulinet. 

Appareil  réeeptew.  —  Cet  appareil  se  compose  de  quatre  systèmes  parfai- 
tement distincts  les  uns  des  autres  :  1"*  d'un  système  pour  l'enregistrement 
des  vents  dans  l'ordre  de  leur  succession,  et  avec  leur  durée  partielle;  9^  d'un 
système  au  moyen  duquel  on  peut  voir  immédiatement  la  somme  totale  des 
instants  pendant  lesquels  chaque  vent  a  soufflé;  3"*  d'un  système  de  comp- 
teurs pour  l'enregistrement  des  tours  accomplis  par  les  roues  azimutales; 
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4^  d'un  compteur  pour  rindication  des  tours  aceoinpiis  par  le  moulinet  aux 

diflérentes  heures  du  jour. 

Nous  avons  vu  que  ranémomètre^  par  son  commutateur  azimutal^  pouvait^ 
suivant  Finfluence  du  vent^  distribuer  successivement  le  courant  électrique 
dans  huit  circuits  diflérents  ayant  un  fil  commun  pour  le  retour  à  la  pile. 
11  ne  s'agit^  par  conséquent^  pour  obtenir  des  indications  en  rapport  avec  les 
fermetures  temporaires  de  ces  différents  circuits^  que  dHnterposer^  dans  les 
huit  fils  qui  unissent  Tanémomètre  à  Tappareil  récepteur^  un  organe  sensible 
à  l'action  électrique.  Cet  organe  sensible  aurait  pu  être  une  aiguille  de  fer 
agissant  sur  du  papier  recouvert  de  cyanure  de  potassium;  mais^  pour  plu- 
sieurs motifs  qu'il  est  facile  de  deviner^  j'ai  dû  choisir  de  préférence  les  électro- 
aimants. 

J'ai  donc  disposé  parallèlement  les  uns  à  côté  des  autres  8  élecUxHaimants, 
en  a3rant  soin  d'interposer  leur  fil  conducteur  dans  le  circuit  auquel  ils  de- 
vaient correspondre^  et^  pour  relier  au  temps  les  indications  fournies  par  ces 
organes  sensibles^  je  les  ai  échelonnés  devant  un  cylindre  mu  d'une  vitesse 
uniforme  par  un  mouvement  d'horlogerie.  De  cette  manière  leur  armature^ 
en  s'abaissant  sous  l'influence  du  courant  électrique^  pouvait  entraîner  un 
crayon  et  faire  laisser  à  celui-ci  sur  le  cylindre^  une  trace  d'autant  plus  longue 
que  la  fermeture  du  courant  avait  duré  plus  longtemps.. 

Le  cylindre^  qui  devient  alors  l'appareil  récepteur  proprement  dit^  est  relié 
au  mouvement  d'horlogerie  (qui  n'est  autre  qu'une  horloge  ordinaire)^  de  telle 
manière  qu'il  exécute  une  révolution  sur  lui-même  en  i2  heures.  Mais  en 
même  temps  que  s'accomplit  ce  mouvement^  une  vis  sans  fin^  dont  l'axe 
de  ce  cylindre  est  muni^  le  fait  avancer  d'une  quantité  constante^  deux  milli- 
mètres environ  par  révolution. 

On  comprend  aisément  qu'avec  cette  disposition^  chacun  des  crayons  des 
électro-aimants  appuyant  constamment  sur  le  papier  dont  le  cylindre  doit 
être  revêtu^  y  décrira  une  hélice  dont  les  spires  seront  distantes  de  deux  mil- 
limètres les  unes  des  autres^  et  en  nombre  égal  à  celui  des  tours  du  cylindre^ 
c'est  à  dire  à  celui  des  demi-journées  pendant  lesquelles  aura  duré  le  mouve- 
ment. De  plus^  comme  on  peut  tracera  l'avance^  à  la  surface  du  cylindre  et  pa- 
rallèlement à  son  axe^  douze  droites  équidistantes^  on  connaîtra  à  quelle 
heure  de  la  journée  correspond  une  impression  donnée  des  crayons^  par  la 
seule  inspection  de  l'espace  où  elle  se  trouve  marquée.  Des  divisions  intermé- 
diaires donneraient  encore  plus  d'exactitude  à  l'observation. 

Âinsi^  suivant  que  le  courant  circule  plus  ou  moins  longtemps  dans  tel  ou 
tel  électro-aimant^  un  trait  est  laissé  sur  le  cylindre^  et  la  longueur  de  ce  trait, 
ainsi  que  sa  fonction,  indiquent  non-seulement  la  durée  et  la  nature  du  vent 
qui  a  agi  sur  le  commutateur,  mais  encore  le  moment  de  la  journée  où  il  a 
soutQé. 

Dans  la  figure  4  ci-contre,  les  armatures  des  8  électro-aimants  sont  figurées 
en  OQO;  elles  sont  à  bascule  et  disposées  au-dessus  du  cylindre  récepteur  T, 
de  manière  à  ce  que  les  crayons  le  touchent  selon  leur  génératrice,  dans  le 
plan  vertical,  comme  on  peut  le  voir  dans  la  figure  5  qui  représente  l'un  de 
ces  électro-aimants  vu  de  profil. 
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Le  cylindre  récepteur  est  figuré  en  T;  il  est  traversé  par  un  axe  de  fer  ter- 
miné par  une  roue  B^  qui  le  relie  au  mouvement  de  l'horloge  Q.  Cet 
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axe  pivote  d'un  c6té  sur  un  coussinet^  de  l'autre  sur  un  trou  taraudé  dans 
lequel  est  engagée  la  vis  sans  fin  Y^  qui  sert  au  mouvemement  de  trans- 
lation. 

Au  moyen  du  système  précédent^  on  peut  suivre  en  quelque  sorte  la  marche 
du  v^t^  heure  par  heure^  minute  par  minute;  mais  pour  les  récapitulations 
mensuelles^  si  nécessaires  pour  le  calcul  des  moyennes  météorologiques,  un 
tel  mode  de  notation  entraine  tant  de  travail,  à  cause  des  variations  du  vent, 
qu'onserait  bien  vite  découragé,  si  à  Taide  de  compteurs  spéciaux  cette  récapi- 
tulation n'était  faite  elle-même  par  Tinstrument.  Aussi,  le  mécanisme'que  nous 
allons  décrire  peut-il  être  regardé  conune  un  complément  du  premier,  bien 


Fig.  s. 

qif  on  puisse,  néanmoins,  en  faire  un  appareil  tout  à  fait  indép^dant.  Cette 
partie  de  l'appareil  récepteur  n'a  pas  d'autre  mécanisme  tnmsmetleur  que 
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celui  qui  agit  sur  les  électro-aimants  portant  les  ciayons.  Il  est  complètement 
lié  aux  mouvements 'de  ceux-ci,  bien  qu'il  fonne  sur  Tappareil  récepteur  un 
mécanisme  indépendant. 

Ce  mécanisme  connste  dans  un  arbre  horizontal  sur  lequel  sont  montées 
huit  roues  d'angle  dont  Técartement  représente  exactement  l'intervalle  qui 
sépare  les  électro-aimants  les  uns  des  autres.  Cet  arbre  est  placé  à  Fopposite  du 
cylindre  récepteur  et  parallèlement  à  lui ,  c'est-à-dire  derrière  les  électro- 
aimants. Il  reçoit  son  mouvement  de  rotation  de  l'horloge,  par  l'intermédiaire 
d'une  chaîne  de  Vauçanson,  dont  les  roues  «ont  tellement  disposées  et  combi- 
nées, qu'il  accomplit  un  tour  sur  lui-même  toutes  les  deux  heures.  Au-dessus 
de  ces  roues  d'angle  et  s'engrenant  avec  elles  à  angle  droit,  se  trouvent  huit 
autres  roues  d'angle  horizontales,  d'un  diamètre  deux  fois  plus  petit,  et  dont 
l'axe  creux  pivote  sus  une  platine  fixée  au  bâtis  du  mécanisme.  Ces  roues,  qui 
font  un  tour  en  une  heure,  sont  toutes  constamment  engrenées  et  marchent 
avec  l'horloge. 

A  une  certaine  hauteur,  au-dessus  de  chacune  de  ces  roues  que  nous  appel- 
lerons roues  nwtricesy  est  disposée  une  minuterie  de  pendule  dont  le  pivot  de 
la  roue  des  minutes  traverse  l'axe  creux  de  la  roue  motrice,  ainsi  que  la  platine 
qui  la  supporte,  et  vient  s'appuyer  au-dessous  de  cette  platine  sur  une  lame  de 
ressort  très-flexible. 

Cette  roue  des  minutes  porte  au-dessous  d'elle  un  ressort  arqué  dont  les 
extrémités  sont  distantes  à  peine  d'un  demi-millimètre  de  la  surface  horizon- 
tale de  la  roue  motrice,  en  temps  ordinaire,  mais  qui  viennent  appuyer  sur 
elle  quand  le  pivot  de  la  roue  des  minutes  se  trouve  abaissé  sur  le  ressort  qui 
leur  sert  de  support.  Alors  la  minuterie  participe  au  mouvement  de  la  roué 
motrice  et  se  trouve  engrenée  jusqu'à  ce  que  la  pression  qui  a  fait  abaisser  le 
pivot  de  la  roue  des  minutes  ait  cessé. 

Un  cadran  de  montre  et  des  aiguilles  étant  adaptés  à  chaque  minuterie,  on 
comprend  que  la  durée  de  la  pression,  qui  a  pour  effet  son  engrènement,  peut 
être  facilement  constatée,  et  que,  si  ces  pressions  sont  alternatives,  leur  durée 
totale  ou  la  somme  de  leurs  durées  partielles  sera  exprimée  par  le  nombre 
d'heures  et  de  minutes  marquées  sur  le  cadran. 

Pour  obtenir  la  somme  totale  des  persistances  du  vent  dans  une  même  di- 
rection, il  ne  s'agira  donc  que  de  faire  réagir  l'électro-aimant  correspondant  à 
cette  direction,  sur  celle  de  ces  minuteries  qui  sera  à  sa  portée. 

Pour  cela  j'ai  fait  l'armature  de  ces  électro-aimants  à  bascule,  et  en  l'un  des 
points  (')  du  bras  de  la  bascule  opposé  à  celui  qui  porte  le  crayon,  j*ai  articulé 
une  tige  métallique  à  vis  de  rallonge,  descendîant  verticalement.  Cette  tige  a 
été  ensuite  articulée  à  l'extrémité  d'un  levier  basculant  dont  le  bras  libre  allait 
appuyer  sur  le  pivot  de  l'aiguille  des  minutes  du  compteur  correspondant. 
Ainsi  disposée,  l'armature  de  l'électro^imant,  en  s'abaissant,  soulève  la  tige 
articulée,  et  celle-ci,  en  soulevant  à  son  tour  le  levier-bascule^  lui  fait  engrener 
la  minuterie*  Tant  que  le  courant  circule  dans  l'électro-aimant,  l'engrènement 
subsiste;  mais  aussitôt  qu'il  est  rompu,  la  minuterie  devient  libre. 

Dans  la^ftgure  5,  Télectro^imant  est  indiqué  en  A,  son  armature  en  ËB, 
la  tige  à  vis  de  rallonge  en  D,  le  levier  à  bascule  en  T,  la  minuterie  en  L, 
Ton  I.  28 
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les  aiguilles  en  Ky  et  les  roues  motrices  ea  H  et  en  i»;  seulement  le  sjrsténie  est 
un  peu  diiférent.  Ainsi^  dans  cette  figure,  le  levier  à  bascule  est  figuré  aii-des- 
sous  «lu  compteur  et  agit  par  traction,  tandis  que  dans  mon  nouveau  système 
il  est  au-dessus  descadranS';  d'un  autre  côté,  le  ressortaïqoé  est  remplacé  par 
un  barillet  dans  lequel  est  lenlermé  un  reaort  boudin. 

Le  troisiènie  sjrstème  de  l'appareil  récepteur  comprend  les  compteurs  en 
rapport  avec  les  vitesses  des^  différents  vents.  Ils  consistent  dans  huit  électro- 
aimants  spéciam  à  une  seule  bobine,  qui  portent  sur  leur  iHranche  sans  bobine 
une  platine  en  cuivre  smr  laquelle  sont  disposées  une  roue  à  rochet  de 
100  dents  avec  ses  crochet»  d'encHquetage,  et  une  autre  roue  à  dents  droites, 
également  de  100  dents,  engrenant  avec  un  pignon  que  porte  la  roue  à  rochet. 
L'armature  de  ces  électro-aimants  porte  le  cliquet  d'impulsion  de  tells  ma- 
nière, que  chaque  fois  qu'elle  s'abaisse  elle  fait  sauter  une  dent  du  rochet. 
Deux  flèches  de  repère  sont  fixées  sur  la  platine,  et  les  divisions  sont  gravées  et 
numérotées  de  iO  en  10  sur  les  roues  elles-mêmes.  Ainsi  disposés,  les  comp- 
teurs sont  placés  verticalement  les  uns  vis-à-vis  des  autres  au  nombre  de 
quatre  de  chaque  côté,  et  rangés  de  manière  que  les  ressorts  antagonistes  des 
armatures  et  les  vis  de  rappel  pour  le  règlement  de  leur  écart  soient  placés  sur 
un  bâtis  de  cuivre  commun. 


Fig.  a. 


La  figin*e  ci-dessus  peut  donner  une  idée  de  ce  genre  de  compteurs,  en  mp- 
posant  le  crayon  supprimé. 

Is  quatrième  système,  celui  en  rapport  avec  les  indications  de  la  vitesse  iki 
vent  aux  différentes  heures  de  la  journée,  est  le  plus  simple  de  tous;  il  consiste 
uniquement  dans  un  électro-aimant  faisant  agir  un  crayon  sur  une  partie  du 
cylindre  récepteur  à  lui  réservé.  Cet  éiectro-aimant  est  placé  horizontalement 
et  transversalement  à  l'extrémité  du  cylindre  ;  conséquemment,  les  traits  four- 
nis par  le  crayon  que  porte  son  armature  sont  dans  le  sens  de  la  génératrice 
de  ce  cylindre.  Autant  de  fois  <]onc  que  le  moulinet  de  l'anémomètre  aura 
£enné  le  courant  en  rapport  avec  cet  électro-aimant,  autant  de  traits  seront 
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lra<^  surle  cylindre,  et  ces  traits  seront  distincts^  puisque  dans  l'intervalle  des 
fermetures  du  courant  le  cylindre  aura  tourné  sur  lui-même.  Plus  le  veut 
sera  fert^  plus  les  traits  seront  rapprochés,  et  si  l'on  connaît  la  relation  qui 
existe  entne  un  krlomètue  et  le  fiombre  de  tours  du  moulinet  que  eom|K)rte 
ckaqm  iermeture  <du  courant,  il  -suffira  de  compter  les  traits  marqués  dans 
^aque  intervalle  -d'une  beure,  pour  suivre  les  variations  diurnes  de  la  vitesse 
chi  P0nt. 

Cependant,  comme,  dans  les  vents  \m  peu  forts,  les  traits  ainsi  marqués  sur 
le  cylindre  pourraient  être  tellement  rapprochés  qu'ils  se  confondraient,  force 
a  été  à  moi  d'établir  un  compteur  spécial  pour  les  grands  vents  ;  ce  compteur, 
d'ailleurs,  permet  \m  compte  plus  facile  et  plus  prompt  de  tous  les  traits  cor- 
respondants à  une  vitesse  moindre.  Cette  partie  de  l'appareil,  placée  entre  les 
branches  de  Téleclro-aimant  des  vitesses,  consiste  dans  une  roue  à  rochet 
de  50  dents  R,  sur  laquelle  agit  un  cliquet  H,  fixé  à  l'armature  de  l'électro- 


Rg, 


;Rimant,  et  qui  porte  en  l'un  des  points  de  sa  circonférence  un  doigt  E,  dispose 
de  telle  façon,  qu'à  chaque  révolution  de  la  roue  un  petit  levier  coudé  BPC, 
portant  un  crayon,  se  trouve  mis  en  jeu.  Comme  ce  dernier  crayon  correspond 
au  crayon  A  des  petites  vitesses,  on  comprend  que  les  traits  laissés  par  lui 
correspondent  à  tous  les  50  traits  laissés  par  Fautif  crayon,  et  que  pour  un 
même  intervalle  de  traits  on  puisse  avoir  l'indication  d'une  vitesse  50  fois 
plus  grande. 

Malgré  isa  complication,  l'appareil,  tel  qu'il  vient  d'être  décrit,  forme  un 
très^oli  meuble,  qui  peut  servir  en  même  temps  d'horloge  et  même  de  régu- 
lateur ^ur  des  compteurs  électro-chronométriques.  De  plus,  un  réveil  a  été 
«^outé  à  l'horloge  pour  prévenir,  en  cas  d'oubli,  du  moment  où  l'on  doit  re- 
lever les  observations.  11  suffit  alors  de  retirer  la  feuille  de  papier  de  dessus  le 
cylindre,  d'en  remettre  luie  autre,  de  noter  les  indications  des  compteurs  et 
de  remonter  les  mécanismes  pour  remettre  l'appareil  en  état  de  fournir  une 
nouvelle  série  d'observations.  Duc  pile  de  Dauiell  de  dix  cléments  suffit  pour 
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faire  mutlier  ee  quadruple  appareil,  et  la  dépenae  de  son  eoUetien  ne  s'élèTe 
pas  à  IS  francs  par  an. 

Dans  ranémographe  de  l'Obsenratoire,  les  mécanijanes  sont  eombinés  de 
manière  à  ce  que  Fenregistrement  au  crayon  s'effectue  pendant  huit  joun» 
consécutifisy  et  que  le  relevé  des  indications  des  compteurs  se  lasse  toutes  les 
douze  heures,  par  exemple  à  9  heures  du  soir  et  à  9  heures  du  matin*  Mais 
Ton  comprend  facilement  qu'eu  compliquant  les  mécanismes  et  en  augmen- 
tant les  dimensions  de  l'appareil,  on  pourrait  reculer  aussi  longtemps  qu'on 
le  voudrait  les  époques  du  relevé  des  observations.  Cependant  il  vaut  noueux, 
en  général,  que  ee  relevé  se  fasse  à  des  périodes  de  temps  asees  rapprochées 
pour  empêcher  les  erreurs  de  s'accumuler. 

Pour  terminer  avec  l'anémographe,  il  me  reste  à  parier  de  certains  aooss- 
soires,  sur  lesquels  l'expérience  m'a  fourni  de  nombreux  eoseignemaits  :  je 
veux  parier  des  fils  conducteurs  et  de  l'étaUissement  du  cireuit. 

L'appareil,  tel  que  nous  venons  de  le  décrire,  exige  18  fils.  Or,  s'il  £edlait 
s'occuper  de  chacun  d'eux  en  particulier  pour  leur  isolement  et  leiur  intro-  . 
duction  dans  le  cabinet  de  l'observateur,  le  travail  s^ait  gigantesque  et  ne 
fournirait  rien  de  bon  comme  résultat.  Il  faut  donc  nécessairement  les  réunir 
et  en  faire  un  câble  du  plus  petit  volume  possible  :  tel  est  le  problème  à  ré- 
soudre, et  ce  n'est  pas  chose  aussi  facile  qu'on  peut  le  croire  tout  d'abord.  La 
première  idée  qui  vient  à  l'esprit  est  de  prendre  18  fils  recouverts  de  coton 
et  de  les  envelopper  d'une  couche  épaisse  de  gutta-percha;  mais  la  gutta- 
percha  se  fend  à  l'air  et  coûte  fort  cher;  les  enveloppes  goudronnées  sont  fort 
mauvaises,  et  celles  en  caout-chouc  hors  de  prix.  Il  m'est  venu  alors  à  l'idée 
d'introduire  mon  câble  dans  un  tuyau  de  plomb,  pensant  que  de  cette  manière 
il  serait  parfaitement  à  l'abri.  Ce  procédé  m'a  très-bien  réussi,  grâce  à  l'habi-» 
leté  de  M.  Herkeman,  qui  est  parvenu,  en  faisant  passer  le  câble  et  son  enve- 
loppe dans  une  filière,  à  rendre  la  couche  de  plonîb  complètement  adhérente 
au  câble.  Ainsi  préparés,  les  18  fils,  ou  plutôt  les  90  fils,  car  il  y  en  a  2  de 
rechange,  n'en  forment  qu'un  de  la  grosseur  ordinaire  des  fils  télégraphiques. 
On  a  de  plus  l'avantage  que  l'enveloppe  elle-même  peut  servir  de  conducteur 
et  faire  ainsi  un  troisième  fil  de  rechange.  Le  prix  d'ailleurs  du  câble  ainsi 
établi  n'est  guère  plus  cher  qu'avec  une  enveloppe  de  gutta-percha.  Quant  au 
circuit,  l'expérience  m'a  démontré  qu'il  valait  mieux  diviser  la  pile  de  40  élé- 
ments en  deux  piles  distinctes  de  5  éléments  chacune  :  l'une  est  en  rapport 
avec  les  deux  systèmes  pour  l'enregistrement  de  la  durée  et  de  la  direction 
du  vent;  l'autre  correspond  aux  compteurs  de  la  vitesse  du  vent.  Sans  doute, 
en  prenant  des  dérivations,  on  pourrait  faire  marcher  tous  les  appareils  avec 
la  même  pile,  mais  les  piles  de  Daniell  fournissent  si  peu  d'électricité  que  les 
dérivations  les  épuisent  promptement. 

Bien  que  les  données  anéraométriques  fournies  par  l'appareil,  tel  que  nous 
Tavons  décrit,  Isolent  les  plus  nécessaires  à  connaître,  il  en  est  encore  une 
dont  on  ne  s'est  jamais  préoccupé,  et  qu'il  serait  pourtant  bien  important 
d'étudier  :  c'est  l'inclinaison  du  vent  aux  différentes  heures  de  la  journée,  et 
suivant  sa  direction.  Voici  un  appareil  que  je  proposerais  dans  ce  but,  et  qui 
pourrait  parfaitement  ^'adapter  aux  précédents.  C'est  une  palette  métallique. 
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qui  serait  placée  perpendieulaifemmit  au  plan  <te  la  giioueite,  el  qui  aérait 
nubile  autour  d'un  axe  horizontal  sur  lequel  elle  serait  maintenue  en  équi* 
lilire.  Cet  axe^  toutefois,  devrait  être  isolé  métalliqueanent  de  la  girouette,  et 
la  palette  elle-mènie  ne  devrait  la  toueher  que  par  un  iq[^ndice  qui  servirait 
de  oommutateur.  Le  vent,  en  soufOant,  dirigerait  la  palette  suivant  son  indi- 
naisoQ,  et  Tappendice,  en  décrivant  un  arc  de  cercle,  pourrait  réagir  sur  trois 
plaques  conductrioes  iscdiées,  correspondant  aux  trois  principaux  azimuts  de 
rmdiaaison  du  vent  ;  car  il  pourrait  établir  un  courant  électoque  dans  Tune 
ou  Tautre  d'entre  eUes,  ou  plutôt  dans  Tun  ou  l'autre  des  circuits  auxquels 
appartiendraient  ces  plaques*  Il  suffirait  donc  de  trois  électro^ôEOiants  annés 
de  crayons,  pour  marquer  sur  le  cylindre  récepteur  les  diflérentea  indinaisoiis 
du  vent 

Gomme  complément  à  Taii^nographe  de  l'Olnervatoire,  jelui  ai  adapté  ua 
pluviomètre  anémométrique,  qui  donne  la  quantité  de  pluie  tombée  sous  Fin- 
fiuenee  de  chaque  vent.  11  consiste  dans  une  bassine  oiveulaire  de  siae,  diviaée 
suivant  le  rayon,  «i  8  compartiments.  Un  entonnoir,  soudé  sur  l'axe  de  k 
girouette,  et  dont  le  tube  de  déversement  est  situé  sur  le  côté,  reçoit  la  pluie 
par  l'intermédiaire  d'un  pluviomètre  ordinaire  plaeé  à  côté  de  l'anémomètre, 
et  la  distribue  dans  l'une  ou  l'autre  des  huit  cases,  suivant  la  direction  de  la 
girouette.  Connaissant  le  rapport  de  la  capacité  de  ces  compartim^ts  à  la 
surfeee  du  pluviomètre,  on  peut  facilement  déterminer,  par  une  échelle  gra- 
duée que  Ton  plonge  dans  diaque  case,  la  hauteur  d'eau  en  miUimètrea 
tombée  sous  l'influence  de  chaque  vent  en  particulier. 

Dans  mon  traité  des  applications  de  l'électricité,  je  décris  un  autre  syst&oie 
d'anémographes  électriques  qui  emploie  beaucoup  moins  de  fils  conducteurs. 
Mais,  comme  ces  appareils  fonctionnent  moins  sûrement  que  celui  dont  nous 
venons  de  parler,  je  n'en  ferai  pas  ici  la  description,  le  dirai  seulement  que, 
dans  le  cas  où  l'cm  veut  observer  les  vents  à  une  grande  distance  du  lieu  où 
se  font  les  observations,  comme  par  exemple  d'une  vallée  au  sommet  d'une 
montagne  élevée,  il  devient  urgent  pour  l'économie  de  diminuer  le  n<mibre 
des  fils  :  alors  l'appareil  dont  je  parie  devient  indispensable. 

Je  ne  parlerai  pas  non  phis  des  calculs  que  l'on  doit  foire  pour  rendre 
utiles  à  la  météorologie  les  indioatieos  anémométriques  founues  par  les  in- 
struments dont  Je  viens  de  parler.  J'ai  traité  cette  question  fort  au  long  dws 
deux  brochures  que  J'ai  publiées  :  l^une  ayant  pour  titre  Mémoire  sur  les 
anémomètres  éUMis  â  Hfêuftinwxsi ,  près  Cherbourg;^  l'autre  rAnémographe 
électrique.  Je  me  contente  d'y  renvoyer  les  amateurs  de  ce  genre  d'études,  et 
je  termine  cette  notice  par  la  description  de  mon  nouvel  an^nMiseope. 

Anémascope  Meetrique  de  M,  Th.  du  MemceL  ^  Le  prix  considérable  des 
anémographes  électriques  dont  il  vi^t  d^tre  question,  et  plus  encore  leur 
volume,  m'ont  fait  (archer  depuis  longtemps  un  instrument  beaucoup  plus 
portatif,  qui  fût  en  quelque  sorte  un  diminutif  de  ceux  que  j'avais  foit  con^ 
struire.  D'ailleurs,  pour  une  foule  de  personnes  peu  versées  dans  la  science 
météorologique,  l'annotation  écrite  des  variations  de  direction  et  d'intensité 
du  vent  est  superflue.  Ce  qu'en  général  on  désire  connaître,  et  cela  comme 
pronostic  jdu  beau  et  du  mauvais  temps,  c'est  la  direction  et  l'intensité  du 
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vent  à  un  moment  donné.  Or^  il  arrive  souvent  qu'<Mi  n'a  pas  de  girouette 
devant  les  3feux^  et,  quand  bien  même  on  en  aurait  une,  die  ne  pourrait 
fournir  aucun  renseignement  quand  il  fait  nuit.  C'est  pourtant  le  soir  que 
œs  indications  seraient  souvent  le  plus  utiles.  Dans  le  imt  de  satisfiuie  à  ces 
exigences,  on  avait  construit  des  girouettes  à  engrenages  qui,  par  l'intermé- 
diaire d'une  longue  tige  de  fer  traversant  le  toit  de  la  maison,  donnaient 
leurs  indications  sur  un  plan  vertical  ou  horizontal.  Mais  rinstallation  de 
semblables  appareils,  outre  la  grande  dépense  qu'elle  entraînait,  nécessitait 
un  local  tout  particulier.  Aussi  leur  usage  n'a-t-il  pu  s'étendre,  et  nous 
sommes,  la  plupart  du  temps,  obligés  de  nous  priver  de  la  plus  importante 
des  indications  météorologiques  pour  le  beau  et  le  mauvais  temps. 

Mon  anémoscope  résout  complètement  la  question  :  c'est  un  tout  petit 
instrument  qu'on  peut  suspendre  partout  où  l'on  veut,  oomme  un  inédaii- 
lon,  et  dont  le  prix  rentre  dans  celui  des  baromètres,  thermomètres,  etc. 

11  consiste,  comme  on  le  comprend  aisément,  dans  deux  instruments  dis- 
tincts :  une  girouette  et  un  indicateur  qui  peuvent  être  simples  ou  composés, 
suivant  qu'on  désire  avoir  la  direction  et  l'intensité  du  vent,  ou  sa  direc- 
tion seule.  Dans  le  premier  cas,  l'indicateur  se  compose  de  deux  petits  ca- 
drans argentés,  sur  chacun  desquels  se  meut  l'aiguille  indicatrice.  Dans  le 
second  cas,  il  n'y  a  qu'un  seul  cadran. 

L'un  des  cailrans  de  l'appareil  composé  porte  gravées  les  indications  des 
seize  vents  dans  leur  position  azimutale.  L'autre  cadran  n'a  que  quatre  in- 
dications; mais  elles  sont  séparées  l'une  de  l'autre  par  un  angle  de  45% 
et  se  rapportent  au  vent  modéré^  au  vent  fort,  au  vent  très-fort,  et  enfin 
à  la  tempête. 

L'organe  sensible  qui  fait  agir  les  aiguilles  indicatrices  (lesquelles  sont 
aimantées)  est  un  petit  électro-aimant  droit,  formé  par  une  pointe  de  fer 
entourée  de  fil  fin,  qui  se  trouve  enfoncée  sur  une  planche  au-dessous  de 
chaque  division  du  cadran ,  et  dans  l'étendue  de  la  demi  -  circonférence 
seuleihent.  L'un  des  bouts  du  fil  de  chacun  de  ces  petits  électro-aimanls 
va  à  la  girouette;  l'autre  aboutit  à  un  bouton  d'attache,  qui  est  commun 
à  tous  les  électro-aimants.  D'après  cela,  on  conçoit  que,  si  la  girouette 
porte  un  commutateur,  et  que  ce  conunutateur  transmette  le  courant  dans 
l'un  ou  l'autre  des  fils  des  électro-aimants,  suivant  la  direction  du  vent, 
ces  électro-aimants,  qui  se  trouvent  tous  avoir  le  même  pMe  d'un  même  côté, 
réagissent  successivement  sur  le  même  pôle  de  l'aiguille  aimantée,  et  lui 
font  fournir  les  indications  voulues  sur  toute  la  demi-circonférence  où  ils 
se  trouvent  échelonnés.  Mais  si,  après  être  sortie  de  cette  demi-drconférence, 
la  girouette  fait  agir  son  commutateur  de  manière  à  renverser  le  courant, 
les  électro-aimants  changent  de  pôles ,  et  leurs  réactions  se  manifestent  sur 
le  pôle  opposé  de  l'aiguille  indicatrice  qui  se  trouve  alors  à  portée  des  pre- 
miers électro-aimants  de  la  série.  Ainsi,  en  n'employant  que  8  électro-aî- 
mants  et  8  fils,  on  peut  avoir,  par  cette  disposition,  46  indications  de 
vents.  On  pourrait  même,  en  remplaçant  les  électro-aimants  par  des  fils  dis- 
posés galvanométriquement,  réduire  à  4  le  nombre  des  fils  et  des  organes 
sensibles  pour  ces  16  indications  :  l'inconvénient  qui  existerait  alors  serait 
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une  oseillation  trop  longue  de  Taiguille  au  moment  de  k  pennutation  des 
vente.  Il  faudrait  toutefois,  dans  ee  cas,  que  Taiguille  fût  rendue  astatifue,  et 
qu'elle  fût,  montée  sur  pointe.  Dans  Tautre  système,  au  contraire,  elle  peut 
être  montée  sur  pivot,  comme  les  aiguilles  d'inclinaison,  ce  qui  est  un  avan- 
tage,  puisqu'alors  on  peut  suspendre  l'appareil  verticalement  contre  un  mur. 

Le  cadran  pour  les  indications  de  Fintensité  du  vent  est  construit  exacte- 
ment de  la  même  manière,  seulement  le  courant  n'y  est  pas  renversé. 

Il  me  reste  à  décrire  l'appareil  qui  fait  agir  ainsi  les  aiguilles,  suivant  l'in- 
fluence du  vent,  par  l'intermédiaire  du  courant  voltalque. 

Il  se  compose  d'une  girouette  montée  sur  un  axe  mobile,  d'un  commuta- 
teur cii-culaire  à  renversement  de  pôle,  d'un  anémomètre  à  plaque  et  d'un 
commutateur  pour  cet  anémomètre. 

Le  commutateur  à  renversement  de  pôles  consiste  simplement  dans  trois 
circonférences  concentriques  en  cuivre  rouge,  isolées  les  unes  des  autres,  et 
sur  lesquelles  appuient  des  frotteurs.  La  circonférence  extérieure  est  divi- 
sée en  16  secteurs  isolés  les  uns  des  autres  par  un  trait  de  scie;  huit  de  ces 
secteurs  sont  en  communication  avec  les  fils  des  électro-aimants  et  sont  reliés 
diamétralement  avec  les  huit  autres.  La  circonférence  moyenne  est  entière  et 
communique  métalliquement  avec  le  bouton  d'attache  tommun  à  tous  les 
électro-aimants.  Enfin  la  circonférence  interne  est  divisée  en  deux  parties  que 
j'appellerai  S  et  R,  correspondant  chacune  directement  à  un  pôle  de  la 
pile. 

Les  frotteurs  sont  au  nombre  de  quatre,  montés  de  chaque  côté  de  l'axe  de 
la  girouette  sur  une  traverse  de  bois  qui  s'y  trouve  fixée.  L'un  de  ces  frotteurs, 
que  j'appellerai  B,  appuie  sur  la  circonférence  interne,  un  autre  A  appuie  sur 
1^  secteurs,  et  les  deux  autres  G  et  D  frottent,  l'un  sur  la  circonférence 
moyenne,  l'autre  sur  la  circonférence  interne.  Tous  ces  frotteurs  communi- 
quent ensemble  deux  à  deux.  Voici  alors  ce  qui  se  passe  dans  le  jeu  de  l'in- 
strument. Le  courant  qui  va  à  la  demi-circonférence  interne  R  passe  dans  le 
frotteur  B  et  de  là  dans  l'un  des  secteurs  de  la  circonférence  extérieure,  par  le 
frotteur  A.  Après  avoir  passé  dans  l'électro-aimant  de  l'indicateur,  il  remonte 
à  la  circonférence  moyenne,  et  de  là,  par  les  frotteurs  G  et  D,  à  la  demi-dr- 
conférence  S,  puis  au  pôle  de  la  pile.  Dans  cette  hypothèse,  le  courant  passe 
dansl'électro-aimant,  en  entrant  par  la  demi-circonférence  S.  Mais  si  on  exa- 
mine la  marche  du  courant  après  une  demi-révolution  de  la  girouette,  on  voit 
qu'alors  le  contraire  a  lieu,  c'est-à-dire  que  le  courant  entre  par  le  frotteur  G, 
passe  dans  les  électro-aimants  et  ressort  par  les  frotteurs  A  et  B;  donc  le  cou- 
rant est  bien  renversé  dans  chaque  demi-révolution  de  la  girouette. 

L'anémomètre  à  plaque  consiste  dans  une  plaque  de  zinc  articulée  sur  l'axe 
de  la  girouette,  au-dessus  de  la  palette.  Cette  plaque  porte  au-dessus  de  son 
point  d'articulation  une  petite  tige  en  laiton  terminée  par  un  poids,  pour  lui 
faire  équilibre.  Du  côté  opposé  se  trouve  soudé  un  fil  recourbé,  à  angle  droit, 
sur  lequel  peut  glisser  un  petit  contrepoids  à  vis  de  pression;  c'est  à  l'aide 
de  ce  petit  contrepoids  qu'on  règle  l'instrument.  En  outre  de  la  tige  qui  lui 
fait  équilibre  au  delà  de  son  point  de  suspension,  la  plaque  porte  un  petit  res- 
sort terminé  par  une  lame  de  platine,  et  cette  lame  vient  frotter  constamment. 


9tk  BCLUmH  0»  ritAKCBS. 

contre  un  petit  axe  de  ceveKe  en  bois,  sur  lequel  mmi  ûxées  qualré  iriaques  de 
platine.  Chacune  de  ces  plaques  correspond  à  un  fil,  et  ces  fils  passent  par. 
Tintérieur  du  tube  qui  snt  d'axe  à  la  giimiette,  pour  aboutir,  dans  rappaieil, 
à  quatre  viroles  de  cuivre  fixées  sur  Faxe  lui-mtee,  par  rinleanédiaiie  d'un 
tambour  en  bois.  Quatire  Irotteurs  fixes  appuient  surcesiiroks,  eicesÊrotteurs 
correspondent  aux  électro-aimants  de  Tindicateur  d'intensité  du  vent. 

Ijd  courant  entre  par  la  crapaudine  sur  laquelle  pivote  Taxe  de  la  girouette. 
De  là  il  passe  à  la  plaque  et  à  Taiguille  à  ressort  qu'elle  porte,  et  comme  les 
fils  des  quatre  électro-aimants  de  l'indicateur  sont  en  rapport  direct  avec  la 
pile,  le  courant  est  fermé  dans  l'un  ou  l'antre  des  électro-aimants,  suivant 
que  Taiguille  a[q^uie  sur  Tune  ou  sur  l'autre  des  quatre  plaques  de  platine 
de  l'arc  interrupteur. 


Séance  du  i3  décembre  1853. 

Prétidenee  de  H.  Bbavais. 

M.  Gh.  S.-G.  Deville,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès-verbal  de 
la  dernière  séance,  dont  la  rédaction  est  adoptée. 

ACTES  DI  LA  SOCIÉTÉ. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  précédente  séance,  le  Pré- 
sident proclame  membres  de  la  Société  : 

MM. 

Agabdh  (John-Mortimer) ,  professeur  d'astronomie  à  rUniversité  de 
Lund  (Suède),  présenté  par  MM.  Ch.  S.-C.  Deville  et  Bravais. 

Bbavau  (l'abbé  Camille),  professeur  d'histmre  naturelle  à  Annonay 
Ardèciie),  présenté  par  MM.  Bravais  et  ftréguei. 

PARÉS,  ancien  magistrat,  directeur  du  crédit  foncier  à  MarseiDe 
(Bouches-du-Rhône),  présenté  par  MM.  Viquesnel  et  Alphonse  Foy. 

Le  Président  annonce  à  la  Société  que  le  Ck)Dseil,  sur  la  proposition 
de  M.  Gh.  S.-C.  Deville,  a  décidé,  dans  sa  séance  du  8  novembre  dernier, 
que,  aux  douze  membres  du  consdl  résidant  à  Paris,  il  serait  adjoint 
six  autres  inembreê  non  résidente,  qui  devront  être  choisis  parmi  les 
membres  nationaux  des  départements  et  parmi  les  membres  étrangers. 
Ges  membres  jouiraient  des  mêmes  droits  que  les  membres  résidents, 
et  leur  renouvellement  se  ferait  de  la  même  manière. 

La  décision  duGonseil,  soumise  à  l'approbation  de  la  Société,  est 
ado|>téc  à  l'unanimité. 
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Il  est  ensuite  procédé^  aux  termes  de  la  disposition  transitoire  du 
règlement  administratif^  au  tirage  au  sort  des  noms  des  membres  du 
Conseil  qui  doivent  sortir  à  la  fin  de  1853. 

Le  Conseil  propose^  et  la  Société  adopte^  que  M.  Martins^  aujourd'hui 
professeur  à  la  Faculté  de  médecine  de  Montpellier^  passe  de  droit 
parmi  les  membres  du  conseil  non  résidents.  Le  nombre  des  éli- 
minations étant  ainsi  réduit  à  trois ,  le  sort  désigne  les  noms  sui- 
vants : 

MM.  Edmond  Becquerel. 
Dausse. 
Walferdin. 

11  sera  procédé,  dans  la  prochaine  séance,  aux  élections  [)our  Tan- 
née 1854. 

DONS  FAITS  A  LA  SOCIÉTÉ. 

M.  le  docteur  Bérigny  dépose  sur  le  bureau  les  ouvrages  suivants  qui 
ont  été  légués  par  testament,  à  la  Société,  par  notre  regrettable  confrère, 
M.  Haeghens. 

l^"  Contiaissance  des  temps,  1799  à  1804;  1808  à  1810;  1814;  1816 
à  1852;  47  vol.  in-8°. 

2°  Annuaire  du  Bureau  des  LongiludeSy  1809  à  1853,  moins  Tan- 
née 1834;  44  voL  in-18. 

3^  Annuaire  des  marées  des  côtes  de  France  y  1840,  1842,  1843^  1845 
à  1851;  10  voL  in-18. 

La  Société  reçoit  ensuite  : 

De  la  part  de  M.  J.  Fournet  :  Recherches  sur  la  distribiUion  et  sur  les 
modificcUions  des  caractères  de  quelques  animaux  aquatiques  du  bassin 
du  Rhàne  (extrait  des  Annales  de  la  Société  impériale  d'Agriculture, 
dlBisloire  naturelle,  etc.^  de  Lyon,  1853)  ;  in-8%  120  pages;  chez  Barret. 

De  la  part  de  M.  E.  Plantamour  :  Résumé  météorologique  de  Van- 
née 1852,  pour  Genève  et  le  Grand  Saint-Bernard  (tiré  de  la  Bibliothèque 
universelle  de  Genève);  in-8«,  103  pages;  chez  Ferd.  Ramboz  et  C^\ 

De  la  part  de  M.  A.  de  Roys  :  1°  Note  sur  le  transport  de  matériaux 
dans  le  bassin  du  Rhône  (extrait  du  Bulletin  de  la  Société  géologique  de 
France,  2«  série,  t.  vni,  p.  316, 1851)  ;  in-8«,  8  pages. 

^  Note  sur  le  calcaire  pisolitique  des  environs  du  Montereau  (extrait 
du  même  Bulletin,  t.  ix,  p.  562, 1852);  in-8%  6  pages. 
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De  la  part  de  M.  Michelin  :  Analffse  des  eaux  themoHninérales  de 
Rtnnêê  (Aude)^  par  M.  le  docteur  Gazaintre;  in^S'»^  15  pages;  Limoux^ 
1853;  chez  J.  Boute. 

Le  Musée  agricole^  Bulletin  de  la  Société  d'Agricullure  de  Varrondis- 
sement  de  Clermont  (Oise)»  «•  47»  septembre  et  octobre  4853. 

GOKIESPONDANCE. 

Le  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre  par  laquelle  M.  le  Ministre  de 
rinstruclion  publique  annonce  à  M.  le  président  de  la  Société^  qu'il  a 
attribué^  à  titre  d'encouragement^  à  la  Société  météorologique  une 
somme  de  400  fr. 

Le  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre  par  laquelle  M.  le  Ministre  de 
l'agriculture^  du  commerce  et  des  travaux  publics  annonce  au  président 
de  la  Société^  qu'il  souscrit^  sur  les  fonds  de  l'agriculture  et  du  com- 
merce, à  dix  exemplaires  de  l'Annuaire. 

M.  Andréa  Margetti  écrit  pour  annoncer  le  décès  Mu  comte  Domi- 
nique Paolî,  de  Pesaro,  membre  de  la  Société. 

M.  P.  de  Tchihatchef  adresse  au  secrétaire  les  observations  faites  par 
ses  soins  à  Kaïsaria  et  à  Tarsus  (Anatolie),  avec  une  lettre  dont  voici  un 
extrait  : 

Comme  les  instruments  qui  ont  été  employés  dans  ces  observations  sont 
parfaitement  identiques  avec  ceux  qui  ont  servi  aux  travaux  ^^rëcédemment 
exécutés  à  Ck)n8tantinople,  à  Trébisonde  et  à  Kaïsaria,  travaux  dont  les  résul- 
tats ont  été  consignés  dans  le  dernier  volume  de  VAnmiûite  nèétémHdogique  de 
Fronce,  je  n'ai  rien  à  observer  à  ce  sujet,  et  je  me  bornerai,  en  conséquence, 
à  vous  signaler  les  tableaux  que  j'ai  Hionneur  de  vous  transmettre.  Ceux  qui 
renferment  les  observations  faites  dans  la  ville  de  Kaïsaria  embrassent  (soit  en 
tolalité,  soit  partiellement)  les  mois  d'octobre,  nov^nbre  et  décembre  4849, 
janvier  et  lèvrwr  1850;  ceux  de  Tafsus  m  rapportent  aux  mois  d'aoàU 
sq^tembie^  octobre  et  novembn  4849.  Les  nombreuses  lacunes  oaniées 
par  l'absence  des  observateurs  pourraient  peut-être  être  comblées  jMur  des 
interpolations.  Chaque  fois  que,  dans  les  observations  de  Tarsus,  on  voit  le 
^0°^  IS^  y  on  doit  se  rappeler  qu'elles  ont  été  faites,  non  dans  la  ville  même 
de  Tarsus,  mais  dans  la  baie  voisine  de  Mersîne  qui  sert  de  port  k  la  ville  et 
n'en  est  âoignée  que  de  deux  Iteues  <au  sud-ouest).  Au  resfte,  l'altitude  des 
deux  places  est  sensiblement  la  même,  car  toutes  deux  sont  situées  dans  la 
vaste  plaine  qui,  presque  au  niveau  de  la  mer,  se  déploie  depuis  cette  decnière 
jusqu'au  delà  de  Tarsus. 
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COMMUNICATIONS. 

M.  Ch.  S.-C.  Devillc  comnniint(|ue  Textrail  suivant  d'une  lettre  qui  lui 
est  adressée  par  M.  Antoine  d'Abbadie. 

Drro^nc,  46  joillcf  4853. 

U  sainedi  9  juiU^i  <8K3^  M.  Goetae»  aatronomâ  «dlemaod,  qui  demeure 
aveo  moij  me  fit  remarquer  le  phénomène  insolite  d'un  grand  nombre  de 
pointa  rottgea  i%m  Im  nuagea  et  peu  au-dewua  de  rborizon  naturel.  Nous 
étions  ici  dans  un  cabinet  à  3  mètres  50  au«*dessus  du  sol  et  à  une  altitude  de 
42  mètres  au-dessus  de  TOoéan^  oalculéQ  par  la  d^reasion  de  rhoria)n  natu- 
rel, qui  parait  avoir,  du  sol  voisin»  un  apêsénitb  de  90Mi'  8".  Le  del  était 
entièrement  couvert,  mais  une  lueur  vague  éclairait  rhorizon.  U  était  alors 
huit  heures  vingtreinq  minutes  de  temps  moyen.  Ce  qui  était  surtout  remai^ 
quable,  c'est  que  ces  disques  rouges  oflraient  Tapparenoe  d'autant  de  soleils 
bien  ronds,  et  à  bords  généralement  un  peu  baveux  ;  ils  étaient  disposés  à  peu 
[Nrèa  parallèlement  h  rhorizou  de  l'Océan,  et  bien  nettement  espacés  sur  une 
étendue  considérable.  Dans  le  premier  moment  j'en  eomptai  dix-sept  assez 
égalnnent  distants  les  uns  des  autres,  et  deux  tout  à  &tit  détachés  dans  la 
partie  du  sud  près  l'endroit  od  la  pointe  du  Figuier  interoepte,  près  de  Fonta- 
rabie,  la  vue  de  la  mer.  Le  temps  vrai  était  alors  huit  heures  vingt  minutes  ; 
le  soleil  était  à  7«  10'  au-dessous  de  l'horizon.  Je  voulus  faire  un  croquis  du 
phénomène;  maisquand  je  fus  en  m9sure  de  dessiner,  il  avait  changé  d'aspect. 
La  plupart  des  disques  ronds  étaient  devenus  irrégulièrement  angulaires,  et 
deux  d'entre  eux  avaient  disparu  doucement.  La  plupart  des  disques,  en  com- 
mençant h  se  déformer,  jetaient  vers  l'horizon  comme  une  cascade  de  flam- 
mes assez  pareilles  à  ces  sortes  d^  gloire»  qui,  s'édiappant  des  nuages  au  cou- 
cher du  soleil,  ont  été  souvent  reproduites  par  les  peintres. 

Bien  que  le  météore  changeât  à  tout  moment,  il  était  important  de  faire 
qudques  observaticms  précises  qui  pussent  servir  de  base  à  une  théorie  de 
ce  rare  phénomène.  Nous  descendîmes  dans  la  prairie  attenante,  et,  après 
y  avoir  placé  à  distaaou^  ^t  comme  signal  une  lampe  allumée,  je  pris, 
au  moyen  d'un  sextant,  les  angles  suivants  qui  furent  orientés  le  lendemain 
avec  un  théodolite.  I>e8  azimutbs  sont  comptés  du  nord  par  l'est,  de  manière 
que  le  sud  est  exprimé  par  180°,  l'ouest  par  270%  le  nord-ouest  par  315%  et 
ainsi  de  suite. 

A  huit  heures  quarante- deux  minutes  temps  moyen  : 

Point  A.  Ajiimuth  des  deux  faux  soleils  isolés,  280*". 

Point  B.  Azimutli  du  commencement  de  la  suite  des  17  soleils,  3W,  .'i. 

Point  G.  Azimuth  de  la  Jln  de  cette  suite,  340°,  5, 

A  huit  heures  yingt^huit  minutes  le  point  R  avait  une  hauteur  de  45°,  5 
au-dessus  de  l'horizon  apparent  de  la  mer  vue  d'une  altitude  de  42  mètres  : 
le  point  G  avait  20°,  5  au-dessus  du  même  horizon,  d'où  l'on  voit  que 
la  ligne  passant  par  les  dix-sept  faux  soleils  était  légèrement  inclinée  vers  le 
nord. 
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Les  divers  disques  perdant  ensuite  leur  éclat  peu  à  peu,  et  se  résolvant  le 
plus  souvent  en  de  longues  lueurs  horizontales,  il  ne  restait  qu'à  observer  le 
moment  de  leur  di^iarition  complète.  Les  dernières  lueurs  du  point  B  s'étei- 
gnirent à  huit  heures  cinquante  minutes  vingt-cinq  secondes.  Peu  à  peu  un 
petit  disque  bien  brillant  a[qMirut  dans  son  voisinage,  s'eifaça  lentement, 
et  disparut  à  huit  heures  cinquante-deux  minutes  trente-neuf  secondes.  Qua- 
tre nouveaux  disques  apparurent  à  huit  heures  cinquante-cinq  minutes  huit 
secondes  :  peu  après,  l'un  des  anciens  disques  disparut,  et  il  s'en  forma 
encore  un  du  côté  du  sud.  En  même  temps  les  deux  disques  en  C  augmenté^ 
rent  d'éclat,  les  deux  en  A  avaient  disparu  complètement  en  s'éteignant  peu 
à  peu,  et  les  disques  en  B  s'écartèretit  dans  le  sens  horizontal  en  allant  vers 
le  sud.  \s  disque  le  plus  méridional  n'étant  plus  qu'une  faible  lueur,  dispa- 
rut à  huit  heures  cinquante -neuf  minutes  dix-huit  secondes.  Le  disque 
extrême  du  côté  du  nord  grandit  alors  en  diamètre,  et  sa  hauteur  apparente 
s'accrut  jusqu'à  55',  quantité  que  je  dus  estimer,  car  l'horizon  était  alors  trop 
sombre  pour  permettre  l'usage  des  instruments.  A  neuf  heures  deux  mi- 
nutes huit  secondes  le  disque  extrême  du  côté  du  sud  continuait  à  grandir, 
et  le  dernier  vers  le  nord  perdait  son  éclat  d'un  moment  à  l'autre  :  celui-ci 
s'évanouit  à  neuf  heures  quatre  minutes  huit  secondes.  Enfin  à  neuf  heures 
dix-huit  minutes,  la  dernière  lueur  rouge,  au  sud,  venait  de  disparaître, 
la  dernière  au  nord  n'étant  qu'un  de  ces  liserés  rougeàtres,  faiblement 
accusés,  qu'on  voit  souvent  après  le  coucher  du  soleil  dans  un  horizon 
nuageux. 

Le  scdeil  était  alors  à  13"^  56'  au-dessous  de  l'horizon,  et  occupait  un  point 
dont  l'azimuth  était  320**  36'.  Au  commencement  du  phénomène,  l'azimuth 
du  soleil  était  égal  à  diO^"  12',  ce  qui  s'éCartait  peu  dcj,  l'azimuth  311»  3  du 
point  B,  si  nettement  indiqué  par  le  rapprochement  des  trois  disques. 

On  voit  que  tous  ces  phénomènes  eurent  lieu  dans  la  période  crépuscu- 
laire; on  peut  léi»  expliquer  par  des  soluticMis  de  continuité  drculaires 
dans  les  nuages,  qui  donnaient  ainsi  passage  aux  rayons  du  soleD  ;  mais  j'ai 
cru  devoir  les  décrire  parce  que  de  pareils  effets  sont  rares,  et  ne  me  parais- 
sent pas  avoir  été  mentionna.  Je  n'ai  rien  dit  de  l'apparence  grandiose  que 
présente  un  chapelet  de  perles  rouges  suspendu  sur  une  ligne  presque  droite 
dans  un  ciel  nuageux  au-dessus  d'un  horizon  nettement  défini  et  relativement 
bien  éclairé.  Les  promeneurs  qui  aiment  à  s'attarder  sur  le  rivage  de  l'Océan 
<»it  rarement  vu  un  spectacle  aussi  mobile  et  aussi  délicieusement  intense  que 
celui  du  9  juillet  1853. 

Je  regrette  beaucoup  de  n'avoir  pas  été  le  lendemain  l'un  de  ces  heureux 
oisifs.  Ce  soir-là,  M.  le  docteur  Goetse,  tout  en  se  promenant  sur  la  belle 
plage  de  Saint-Jean-de-Luz,  aperçut  au-dessus  de  l'Océan,  et  apparemment 
à  une  grande  distance,  l'image  de  la  terre  telle  qu'on  la  voit  quand  on 
revient  de  la  haute  mer  vers  le  port.  Les  contours  de  cette  côte  imaginaire 
étaient  bien  nets  sans  fluctuation  visible,  et  montraient  clairement  l'appa- 
rence de  montagnes  et  de  vallées.  On  explique  ordinairement  ces  phénomè- 
nes en  supposant  une  couche  d'air  disposée  de  telle  façon  qu'elle  renvoie  au 
spectateur  l'image  des  objets  situés  derrici-e  lui.  C'est  ainsi  qu'on  a  explique 
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rapparition  du  spectre  du  Brocken  dans  les  montagnes  du  Harz;  et  peut-être 
la  superstition  du  Ba$9a  Jauna  ou  Seigneur  sauvage  dans  les  vallées  de  la 
Soûle  doit-elle  son  origine  à  un  pareil  phénomèÉe  réellement  observé  d'abord 
et  embelli  ensuite  par  Timagination  rêveuse  de  nos  montagnards.  Les  person- 
nes prévenues  de  cette  théorie^  et  bien  familiarisées  avec  les  profils  de  nos 
cêtes;  auraient  cherché  dimanche  soir  si  un  cône  semblable  au  mont  Larhune 
ne  trônait  pas  sur  la  terre  imaginaire.  Si  M.  .Goetse  avait  été  à  Urrugne^  il 
aurait  profité  de  mes  instruments  pour  établir  les  azimuths  et  les  hauteurs 
angulaires  des  points  les  plus  saillants^  et,  par  ces  données  précises,  on  aurait 
pu  mettre  à  Fépreuve  nos  théories  encore  imparfaites  peut-être.  On  a  observé 
des  phénomènes  pareils  sur  la  c6te  occidentale  de  llrlande,  et  les  croyances 
populaires  s'y  sont  longtemps  bercées  de  l'histoire  d'une  île  des  Bienheu- 
reux dans  ces  parages  déserts,  jusqu'à  ce  que  Christophe  Colomb  et  ses  émules 
eussent  effacé,  par  de  nombreux  sillages,  les  derniers  vestiges  d'une  idée 
fausse,  mais  poétique  et  touchante. 

Je  n'ai  pas  encore  terminé  le  narré  des  phénomènes  mystérieux  de  ce  mois. 
Lundi,  il  juillet,  à  minuit  vingt-quatre  minutes  huit  secondes,  je  venais  de 
me  mettre  au  lit,  à  Saint-Jean-de-Luz,  quand  j'entendis  un  bruit  roulant 
pareil  à  celui  d'une  voiture  qui  s'approcherait  de  Bayonne  vers  l'élise. 
Bientôt  tous  les  murs  furent  ébranlés.  Une  seconde  secousse  eut  lieu  après  un 
l^r  intervalle,  et  le  bruit,  de  plus  en  plus  fort,  ayant  cessé  subitement,  je 
reconnus  un  tremblement  de  terre.  J'allai  consulte»  alors  la  montre,  malheu- 
reusement sans  tenir  compte  des  secondes,  car  la  firaction  de  minute  que  je 
viens  d'écrire  résulte  du  retard  de  la  montre,  que  j'observai  le  lendemain.  La 
durée  de  ce  tremblement  de  terre  fut  évaluée  par  diverses  personnes  comme 
étant  d'une  seconde  au  moins  et  de  trois  au  plus.  On  a  été  très-d'accord  sur  la 
direction,  qui  serait  du  nord-ouest  un  quart  nord  au  sud-^st  un  quart  sud. 
Quelques  plâtras  et  d'autres  objets  sont  tombés  à  Saint-Jean-de-I^z.  On  a  res- 
senti la  secousse  ici  et  à  Vera,  en  Espagne. 


M.  Vignon  adresse  les  observations  suivantes  : 

Le  compte-rendu  de  la  séance  de  la  Société  météorologique  du  28  juin  der- 
nier, contient,  page  157  du  bulletin,  une  note  de  M.  Ch.  Martins  sur  les  quan- 
tités de  pluies  tombées  à  Montpellier  dans  les  six  premiers  mois  de  1853.  Ne 
pouvant  assister  à  la  séance  de  demain,  permettez-moi  de  vous  soumettre  par 
écrit  quelques  observations  sur  cette  note. 

Le  pluviomètre  dont  on  s'est  servi  est  enfoncé  dans  le  sol  de  manière  que 
son  bcNrd  supérieur  en  affleure  la  surface;  M.  Martins  dit  que,  si  quelques  gout- 
tes de  pluie  rebondissent  du  pluviomètre  sur  le  gazon^  d'autres  rejaillissent 
du  gazon  dans  le  pluviomètre.  Je  ne  crois  pas  que  cette  réciprocité  ait  lieu  de 
manière  qu'il  s'établisse  compensation.  Il  résulte  de  la  forme  conique,  concave 
du  récipient  et  du  poli  de  sa  surface,  qu'il  produit  beaucoup  moins  de  rebon- 
dissement que  le  sol  environnant  et  que  la  plupart  des  gouttes  qui  peuvent  y 
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rebondir  retombent  dans  le  pluviomètre  méme^  s'il  a  un  diamètre  de  0»,30  à 
0"'>40.  Dès  lors,  dans  les  fortes  pluies  surtout,  le  pluviomètre  doit  recevoir 
sensiblement  plus  de  gouttas  par  rejaillissement  qu'il  n'en  perd.  Mon  expé- 
rience personnelle  me  permet  d'affirmer  qu'il  en  est  ainsi.  Je  crois  donc  pré- 
férable que  le  bord  du  pluviomètre  soit  de  0'^,W  ^  0"yOO  au^lessus  du  sol 
environnant.  Alors  11  est  certain  qu'il  ne  reçoit  que  Teau  tombée  du  ciel; 
et^  pour  qu'il  n'en  perde  point  par  rcjjaiUissement,  il  suffît  de  couronner 
le  réeipi^t  conique  d'un  bord  cylindrique  d'environ  0",iO  de  bauteur.  Ce 
bord  cylindrique  est  indispensable. 

Cette  élévation  du  pluviomètre  au-dessus  du  sol,  quand  elle  serait  de  l%00, 
ne  peut  être  une  cause  d'erreur*  En  eSfet,  d'après  les  expériences  mêmes 
faites  à  ce  sujet ,  la  quantité  d'eau  reçue  par  une  surface  parallèle  à  un  sol 
découvert,  et  passant  au<Klessns  à  une  aussi  bible  distance,  ne  peut  diflérer 
d'une  manière  appréciable  de  la  quantité  reçue  par  le  sel  luinmème;  si  le  plu- 
viomètre, ainsi  placé,  produit  dans  l'air  un  remou  et  un  obstacle  qui  influe 
sur  la  pluie  reçue  par  le  sol  environnant,  cela  ne  peut  avoir  d'influence  sur 
la  section  parallèle  au  sol  faite  suivant  son  bord  supérieur. 

Le  mesurage  direct  de  la  hauteur  d'eau  dans  le  fond  du  pluviomètre  me 
parait  manquer  d'exactitude.  Le  relèvement  capillaire  de  l'eau  mouillant  la 
petite  règle  divisée  qu'on  y  plonge  empêche  d'apprécier,  avec  oertitude,  même 
un  millimètre.  Dès  lorS;  il  faudrait  renoncer,  dans  nos  climats,  à  mesurer 
par  ce  moyen  une  grande  partie  des  pluies  Journalières.  Je  crois  indiqiensable^ 
pour  la  précision,  d'employer  un  moyen  de  multiplier  la  hauteur  de  la  pluie 
tombée  en  la  recueillant  dans  un  vase  d'un  diamètre  beaucoup  moindre  que 
celui  du  bord  supérieur  du  pluviomètre.  C'est  ce  qui  a  Heu  avec  succès  par 
le  pluviomètre  dont  j'avais  joint  la  description  à  ma  note  sur  les  bassins 
d'évaporation  ;  et  je  crois  devoir  recommander  de  nouveau  ce  modèle. 

11  est  bien  vrai,  comme  le  dit  M.  Ch.  Martins,  que,  malgré  les  précautions 
employées,  la  mesure  de  la  quantité  d'eau  tombée  du  ciel  ne  sera  jamais 
qu'une  estimation  approximative;  et  les  observations  dont  il  appuie  cette  re- 
marque, ne  sont  que  trop  fondées.  Cependant,  il  me  semble  que  les  pré- 
senter ainsi,  sans  aucun  correctif,  pourrait  amener  ce  résultat  fâcheux,  d'en- 
gager à  renoncer  aux  observations  pluviométriques,  comme  trop  sujettes  à 
erreur  et  ne  pouvant  conduire  à  aucune  connaissance  exacte  et  pratique. 

Il  y  a,  dans  nos  climats,  des  averses  et  des  pluies  d'orage,  inégales,  courtes 
et  locales;  mais,  plus  souvent  encore,  des  pluies  tranquilles,  durables  et  éten- 
dues. Pour  celles-ci,  si  leur  densité  n'est  pas  uniforme,  leurs  inégalités  se 
transportent  successivement  pendant  leur  durée  sur  tous  les  points  qu'ellec^ 
arrosent,  de  sorte  que  chacun  de  ces  points,  et  par  conséquent  le  pluviomètre, 
passent  successivement  par  ces  diverses  densités;  d'où  un  résultat  final  sensi- 
blement le  même  pour  tous.  Or,  c'est  seulement  ce  résultat  final  que  Ton 
mesure.  Pour  les  autres  pluies,  si  l'équilibre  ne  s'établit  point,  pendant  la 
durée  de  chacune,  pour  toute  la  contrée  sur  laquelle  elles  sont  versées,  il 
s'établit  très-souvent  dans  la  durée  d'un  seul  ou  d'un  petit  nombre  de  jours; 
de  sorte  qu'en  ce  qui  les  concerne,  les  résultats  mensuels,  pc^r  exemple,  pour 
(lespointB  assez  i'appro<;hcs,  ne  présentent  pas  de  sensibles  différences. 
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Quant  à  présent,  la  seule  conclusion  à  tirer  des  causes  reconnues  d'inéga- 
lités et  d'erreurs  me  parait  être  que  le  choix  de  l'emplacement  des  pluvio- 
mètres est  très-important  et  trèfr4élicat,  tant  sous  le  rapport  de  leur  entourage 
immédiat,  que  pom*  ce  qui  concerne  la  contrée  assez  étendue  h  laquelle  on 
veut  appliquer  les  observations.  Mais  il  serait  intéressant  que,  pour  l'obser- 
vation comparative  de  plusieurs  pluviomètres  voimns  mis  dans  des  situations 
identiques  ou  différentes,  l'on  se  rendit  compte,  avec  plus  de  précision  qu'on 
ne  l'a  fait  jusqu'à  présent,  de  la  valeur  réelle  des  anomalies  et  des  causes 
d'erreurs  qui  ont  souvent  été  signalées,  car  de  là  dépend  l'appréciation  de  la 
valeur  réelle  des  observations. 


M«  Preisser,  en  transn^^ttantle  manuscrit  des  observations  météo- 
rologiques faites  à  Rouen  en  1851  et  1852,  adresse  le  travail  suivant  : 

Héêumé  dei  ofnerwuiônê  météorologiques  fmîts  é  Rouen  depuis 
Vannée  1845  jusqu'en  I85i. 

TempéraiM't.  —  D'api^  ces  sept  années  d'd)sei'vations,  la  température 
moyenne  à  Rouen  est  de  1 0"*,?. 

Savoir,  en  1845,  de    9<',8 

1846,  de  12S2 

1847,  de    9*,8 

1848,  de  10%0 

1849,  de  11%4 

1850,  de  10%7 

1851,  de  11%0 

Moyenne,      10^,7 

Mes  instruments  étant  placés  à  une  hauteur  de  39  mètres  au-dessus  du  ni- 
veau de  la  mer,  la  température  moyenne  est,  à  Rouen,  de  10''«9,  en  admettant 
une  diminution  de  l""  pour  une  élévation  de  180  mètres. 

Paris,  dans  les  mêmes  conditions,  a  une  température  de  .1 1°. 

Isotkères  et  ttocAtmène^.— A  Rouen,  d'après  <»è  sept  années  d'observations, 
la  température  moyenne  de  Tété  est  de  13*^,2. 

Savoir  : 

1845  1846  1847  1848  1840  1850  1851 

17%2        20%1         17%2         16%4         19%1         18%6         19%0 
A  Paris,  elle  est  de  18°,1 . 

La  température  moyenne  de  l'hiver,  à  Rouen,  est  de  3**,  7. 
Savoir  : 


1845 

fSill 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

2",2 

5",2 

1%6 

3%5 

5%6 

4%0 

*%4 
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A  Paris,  elle  est  de  3*^,3. 

A  Rouen,  la  différence  entre  ces  deux  saisons  est  de  i^%9. 

Les  moyennes  du  printemps  et  de  l'automne  sont  de  9^,9  (printemps)  et 
de  il%0  (automne). 

A  Paris,  elles  sont  de  i(y,3  (printemps)  et  de  il'*,^  (automne).  Ces  deux 
saisons  sont  donc  plus  froides  à  Rouen  qu'à  Paris. 

Pression  barométrique.  —  La  pression  barométrique  annuelle  moyenne  à 
Rouen  est  de  757"",98. 

Piuie.  —  Mon  udomètre  à  Rouen  est  placé  à  50  mètres  au-dessus  de  la 
mer.  —  La  quantité  annuelle  de  pluie  est  de  844"",74.* 

A  savoir  : 


ISift 

1846 

1847 

184S 

184» 

1850 

1851 

ma 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

979,M 

905,47 

860,29 

883,73  ' 

786,98 

633,31 

844,39 

A  Paris,  la  quantité  de  pluie  tombée  et  recueillie  sur  la  plate-forme  de 
l'Observatoire,  à  28  mètres  au-dessus  du  sol,  n'est  en  moyenne  que  de  456*">. 
On  voit  donc  qu'il  tombe  à  peu  près  deux  fois  plus  d'eau  à  Rouen  qu'à 
Paris.  Examinons  maintenant  les  moyennes  de  pluie  par  saisons. 

La  quantité  d'eau,  en  moyenne,  qui  tombe  à  Rouen  pendant  l'hiver,  est 
de  2Î3"»"»,40,  à  savoir  : 

1845  1846  1847  1848  1840  1850  1851 

274,56        255,28         257,19         187,69         210,40         166,43         196,59 
La  moyenne,  pendant  le  printemps,  est  de  205°^,04,  à  savoir  : 

1845      1846      1847       1848       1840       1850       1851 
mm         mm         mm  mm         mm         mm         mm 

275,06         209,69         199,79         237,93         444,29         443,75        254,81 
La  moyenne,  pendant  l'été,  est  de  210"",59,  à  savoir  : 

1845      1846       1847      1848       1840      1850       1851 

mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm 

213,49        466,54         247,23        246,90         486,97         457,44         247,94 
La  moyenne,  pendant  l'autonme,  est  de  240""",44,  à  savoir  : 

1845      1846       1847      1848       1840       1850      185t 

mm  mm  mm  mm  mm  mm  omi 

216,43         263,96         486,08         244,24         221,23         489,69         484,27 

Nous  devons  conclure  de  ces  tableaux  que  c'est  l'hiver  qui  est  la  saison  la 
plus  pluvieuse  à  Rouen.  Pendant  l'été  et  l'automne,  il  tombe  à  peu  près  une 
'égale  quantité  de  pluie.  Le  printemps  est  la  saison  la  moins  pluvieuse. 

Jours  de  pluie.  —  Le  nombre  moyen  de  jours  de  pluie  à  Rouen  est  de 
420,97.  A  Paris  il  est  de  444,5.  Comme  on  le  voit,  les  averses  sont  plus  fortes 
à  Rouen  qu'à  Paris. 
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Le  tableau  suivani  nouB  donne,  en  moyenne,  le  nombre  de  jours  de  pluie 
dans  les  diflérentes  saisons  : 


Hiver.     . 

Printemps. 


Joun. 

26,il 
32,00 


Eté Î7,00 

Automne.    .     .    32,86 


Neige.  —  La  moyenne  des  jours  de  neige,  à  Rouen,  est  de  6,2tf . 
Grêle.  —  La  moyenne  des  jours  de  grêle  est  de  8,i  I . 
Orages.  —  La  moyenne  des  orages  est  de  8,85  par  an. 
Moyenne  des  orages  par  saison  : 

Hiver.     .     .     .    0,25  Eté 6,0 

Printemps.  .     .     1,54  Automne.    .     .1,0 

Comme  on  le  voit  par  ce  tableau ,  presque  tous  les  orages  éclatent  à 
Rouen  pendant  Tété. 

Des  vents.  —  Voici  comment  on  peut  ranger  en  moyenne  les  vents  domi- 
nants à  Rouen  : 


Vents. 

t^Aë 

i»4« 

i»4y 

i»4» 

i»4« 

i»M 

i9M 
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5 

31 

51 

18 

20 

31 

48 

NNE 

19 

» 

» 

» 

14 

12 

43 

NE 

5 

46 

56 

33 

37 

37 

40 

ENE 

19 

» 

» 

» 

m 

» 

7 

E. 

3 

27 

40 

2 

12 

3 

25 

ESE 

3 

» 

» 

1 

3 

» 

6 

SE 

8 

12 

19 

9 

10 

3 

» 

SSE 

8 

» 

1 

21 

13 

.    2 

1 

S 

14 

52 

38 

15 

23 

32 

21 

sso 

31 

D 

2 

33 

33 

11 

18 

80 

48 

117 

104 

69 

43 

5i 

74 

OSO 

18 

» 

» 

8 

16 

2 

6 

0 

50 

54 

7 

44 

68 

34 

37 

ONO 

29 

1» 

6 

» 

20 

4 

5 

NO 

30 

27 

55 

58 

34 

40 

49 

NNO  .  ,  .  •  . 

13 

» 

)> 

15 

19 

16 

20 

Si  nous  comparons  les  vents  qui  ont  soufflé  de  l'Ouest  vers  TEst  à  ceux  qui 
ont  eu  une  direction  opposée,  nous  voyons  que  les  premiers  sont  aux  se- 
conds dans  le  rapport  de  230,4  à  104,8,  c'est-à-dire  que  la  moyenne  des 
vents  qui  soufflent  de  la  région  Ouest  est  de  230,4,  et  celle  des  vents  qui 
soufflent  de  la  région  Est  de  104,8. 
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Le  secrétaire  donne  lecture  de  la  note  suivante  envoyée  paru.  Drian  : 

Note   mr  révaporation  négative,  par  Aimé  Drian ^  ingénieur  civil 

des  Mines. 

Lyou,  42  Mûl  4853. 

Vers  la  fin  de  Tannée  4854,  ayant  été  chargé  des  études  météorologiques  à 
l'observatoire  de  Lyon,  je  dus  m'occuper,  entre  autres  choses,  de  Tévaporation 
diurne.  Après  les  gelées  d'hiver,  et  dès  les  mois  de  mars  et  d'avril  4852,  je 
m'aperçus  que  Tévaporation  n'était  pas  toujours  réelle  ou  positive;  quelque- 
fois j'observais  un  excédant  au  lieu  de  trouver  une  diminution;  mais,  ayant 
obtenu  ces  premiers  résultats  à  la  suite  de  brouillards  ou  de  pluies  peu  abon- 
dantes, dont  il  fallait  soustraire  la  hauteur  donnée  par  le  pluviomètre,  de  la 
hauteur  de  l'eau  du  vase  évaporatoire,  je  crus  qu'il  pouvait  y  avoir  erreur; 
ayant  redoublé  d'attention,  je  m'assurai,  vers  la  tin  de  485Î,  de  h  réalité  du 
Daiit.  J'en  cherchai  la  cause,  et,  par  un  heureux  hasard,  les  abondants  dépôts 
de  rosée  que  j'ai  signalés  dans  mes  résumés  météorologiques  de  septembre  et 
d'octobre  4  852,  vinrent  produire  sous  mes  yeux  le  phénomène  dans  toute  son 
extension.  L'emploi  de  mon  hygromètre  condenseur  me  permettait  de  suivre 
sa  marche  avec  certitude  et  de  voir  que,  dans  certains  cas  déterminés,  la  tem« 
pérature  de  l'eau  du  vase  évaporatoire  se  trouvait  au-dessous  de  celle  du  point 
de  rosée,  tandis  que  celle  de  l'air  était  plus  élevée.  L'eku,  dans  ce  cas,  con<^ 
dense  évidemment  une  certaine  quantité  de  vapeur,  et  l'on  verra  ce  phéno» 
mène  se  reproduire  toutes  les  fois  que  la  température  atmosphérique  s'élèvera 
rapidement  par  un  vent  du  sud  chaud ,  après  le  passage  d'un  orage  à  grêle, 
ou  d'une  pluie  froide  d'une  certaine  durée,  et  surtout  après  un  vent  du  nord 
froid  et  persistant  durant  quelques  jours.  On  sait,  d'ailleurs,  que  l'eau  est 
lente  à  se  réchauffer,  et  que,  par  suite  de  l'évaporation,  elle  est,  le  plus  sou- 
vent, à  une  température  inférieure  à  celle  de  l'air. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  cet  énoncé  paradoxal,  savoir  :  qu'un  vent 
chaud ,  loin  d'accélérer  l'évaporation,  peut,  dans  des  circonstances  données, 
fournir  lui-même  de  l'humidité  aux  amas  d'eau  quelconques;  mais  si  nous 
passons  à  l'examen  des  faits,  rien  ne  paraîtra  plus  naturel. 

Le  tableau  de  mes  observations  journalières  fait  voir  qu'à  partir  du  7  oc- 
tobre 4852,  le  vent  du  nord  commença  à  souffler  avec  force  dans  les  parties 
supérieures  de  i'air.  Le  9,  il  chasse  la  brise  sud  et  règne  sans  partage  en  ame- 
nant la  température  à  un  minimum  de  5°  et  un  maximum  de  40°.  Le  44,  on 
le  voit  descendre  et  passer  à  l'état  de  brise ,  en  laissant  le  vent  du  sud  s'em- 
parer des  hautes  régions  de  l'atmosphère;  cette  brise  nord  conserve  une  cer- 
taine force  jusqu'au  20  octobre,  et  abaisse  la  température  à  un  minimum 
de  3*. 

A  cette  date  le  vent  du  sud  descend  subitement,  efface  la  brise  nord,  et  pro- 
duit les  effets  dont  voici  le  tableau. 
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4M» 

TUPÉIAT 

TBrtUT. 

mriuT. 

VINT 

OCTOBRE 

^•PeMJn 

àmtoMU 

itVëtt 

ITAT  MJ  un. 

(9h.».t»). 

Ttf«  4f«por. 

«^. 

Vtmin. 

HfMIkt. 

20 

»;o 

3;o 

3;i 

Calme 

Brouillard  (200-).W 

21(<) 

8,9 

6,1 

9,6 

S 

Brouillard  (40(r). 

22 

8,0 

7,0 

10,0 

S 

Brouillard  faible. 

23  W 

10,9 

11,2 

15,1 

S 

Cirri  linéaires  NO-SE. 

24 

11,9 

10,S 

12,1 

8 

Gumulo-Stratus  pluvieux. 

25 

10,0 

8,2 

.9,8 

0 

Cumulo-Stratus. 

Le  temps  le  plus  favorable  à  la  réalisation  du  phénomène  est  Tautomne  ; 
néanmoins  il  peut  avoir  lieu  dans  les  autres  saisons.  Je  n'ai  pas  besoin  d'^you- 
ter  que^  lorsque  Teau  de  Tévaporatoire  est  gelée  et  que  le  dégel  arrive^  la 
glace  joue  le  rôle  d'un  précipitant  de  la  vapeur;  si  Ion  se  borne  à  étudier 
révaporation^  il  faut  alors  sortir  la  glace  du  vase  et  la  remplacer  par  de  Teau, 
à  moins  qu'on  ne  veuille  étudier  les  phénomènes  qui  ont  eu  lieu  alors.    * 

J'étais  occupé  à  réunir  ces  faits,  lorsqu'en  juin  1853,  M.  Vignon  fît  con- 
naître de  son  côté,  dans  l'Annuaire  de  ta  Société  météorologique  de  France, 
Teiistence  de  l'évaporation  négative  ;  mais  ses  observations  étant  sans  doute 
peu  nombreuses,  il  ne  paraît  pas  encore  certain  du  fait  et  il  le  présume  pro* 
duit  par  une  affinité  de  la  vapeur  pour  l'eau  du  vase  évaporatoire  quand  Tair 
est  très-humide.  Les  brouillards  lui  paraissent  encore  devoir  effectuer  un 
dépôt  d'humidité  et,  sur  ce  dernier  point,  je  suis  d'accord  avec  lui;  j'ajouterai 
seulement  que  la  quantité  de  précipité  auquel  ceux-ci  donnent  naissance  est 
en  raison  directe  de  leur  densité. 

On  vient  de  voir  quelle  est  mon  explication,  et,  pour  se  convaincre  de  la 
réalité,  il  suffit  que  l'observation  de  l'hygromètre  condenseur,  ainsi  que  celle 
du  thermomètre,  marchent  parallèlement  à  celle  du  vase  évaporatoire.  C'est 
ce  que  doivent  faire,  à  l'avenir,  tous  les  observateurs  qui  voudront  étudier  l'é- 
vaporation, car,  sans  cela,  il  est  visible  maintenant  que  leurs  observations 
n'étant  pas  complètes,  ne  seraient  d'aucune  utilité  pour  la  science.  D'ailleurs, 
aucun  obstacle  ne  s'oppose  maintenant  à  ces  études  simultanées;  les  modifi- 
cations que  j'ai  fait  subir  à  l'hygromètre  condenseur  de  M.  Regnault  l'ont 
rendu  très-propre  à  l'étude  de  ces  phénomènes,  à  cause  de  la  facilité  et  de  la 
promptitude  de  sa  manœuvre,  qualités  qui  permettent  de  faire  un  grand 


(i)  Lo  même  jour,  a  midi,  ie  poinl  de  rosée  éUit  monté  rApidement  k  9**!  et  l'eau  de  l'évapo- 
raloire  était  certainement  au-dessous  de  8*.  J'ëvalae  h  0,8  de  millimètre  le  dép6l  formé  dans  le  vase 
éTaporaloire  en  94  heures. 

<2)  J'évalue  à  un  demi- millimètre  le  dépôt  formé  dans  le  fnse  évaporatoire  en  2i  heilres. 

(8)  Les  bronillarils  sont  caractérisés  par  rétoigoenent  eo  mètres  des  objets  les  plus  éloignés  qu'on 
piiifae  apcroevoir. 
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nombre  dV^Merratioiis  en  tFè»-peo  de  teiiip8,  eiét  suivre  les  difléfenees  de 
iatiiratioa  de  dixièiiie  en  dixième  de  degré  (Voyez  AolesiD*  une  flumne/fe  eont- 
irueiim  de  t hygromètre  condenseur.  Annales  de  la  Sodélé  d'Agriculture 
de  Lyon^  f  série,  toI.  Il,  p.  3«i). 

Avant  de  termina,  je  citerai  une  observation  du  6  novembre  1S53,  à  cause 
des  dreonstances  qui  l'accompagnent. 

A  9  heures  du  matin  on  avait  : 

Température  de  Tair  à  l'ombre,  9*,9 

Température  de  l'eau  du  vase  évapoiatoîre,  9*,6 
Température  du  point  de  rosée,  8*,1 

Le  SO  soufflait  faiblement,  dissipait  les  brouillards  et  réchauffiut  prcHuple- 
ment  l'air. 
A  midi,  sous  Tinfluenoe  du  SO, 

La  température  de  l'air  était  de  I4*,6. 

Celle  de  l'eau  du  vase  évaporatoire,        1  a*,2. 
Le  point  de  rosée  oscillait  entre  9*,5  et    1 1*. 

Cette  oscillation  du  point  de  rosée  était  causée  par  l'inégale  saturation  de 
Tair,  inégalité  qui  resuite  inévitablement  de  son  prompt  réchaulTement.  On  a 
alors  des  nuage$  invisibles  qui  se  dévoilent  nettement  à  l'hygromètre  con- 
denseur par  une  nouveUe  apparition  de  rosée,  lorsque  la  i»réoédente  a  dis- 
paru. 

De  9  heures  à  midi,  j'ai  observé,  au  flotteur  de  l'évaporatoire,  une  aug- 
mentation d'un  dixième  de  millimètre.  Ensuite  la  chaleur  augmentant,  l'éva- 
poretion  est  redevenue  positive. 

M.  Viquesnel  communique  ensuite,  de  la  part  de  M.  Fournét,  les  ré- 
flexions suivantes,  relatives  ait  précédent  travail  : 

M.  Foumet  juge  à  propos  de  faire  observer  que  les  détails  des  observations 
Iffécédentes  lui  ayant  été  immédiatement  communiqués,  il  a  dû  ne  voir,  dans 
le  phénomène  signalé  par  M.  Drian,  autre  chose  qu'une  forme  particulière  des 
condensations  si  fréquentes  dans  la  nature. 

Ainsi,  immédiatement  après  les  fortes  gelées,  les  murs  des  habitations  et  les 
rochers  refroidis  suent,  parce  qu'ils  ramènent  à  l'état  liquide  la  vapeur  dissoute 
dans  l'atmosphère. 

Les  branches  des  arbres  plongées  dans  un  brouillard  d'hiver,  développé  à 
la  suite  d'un  rayonnement  nocturne  intense,  font  naître  une  précipitation 
d'eau  assez  abondante  pour  se  traduire  sous  la  forme  d'une  petite  pluie  locale 
provenant  des  gouttelettes  qui  ruissèlent  le  long  de  chaque  rameau.  Ce  £adt 
curieux  a  été  signalé  à  la  commission  hydrométrique  de  Lyon  par  M.  Lortet. 

Les  hauts  sommets  du  Puy-de-Dôme,  du  Pilate,  du  Mont-Pilate,  du  pic 
Peylade  et  d'une  foule  d'autres  montagnes,  créent  de  même  autour  d'eux  une 
perruque  ou  un  chapeau  nuageux  en  absorbant  la  chaleur  de  l'air  soulevé 
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par  les  brises  ascendantes^  et  M.  Ijecoq  a  suffisamment  expliqué  comment 
Thumidité  qui  en  résulte  entretient  la  luxuriante  végétation  dont  le  géant  des 
monts  Domitiques  reste  couvert  malgré  la  privation  de  toute  source  ou  de  tout 
ruisseau. 

Mgr  Rendu  a  également  fait  ressortir  le  rôle  joué  par  ces  soustractions  de 
la  vapeur  aérienne  dans  le  phénomène  de  l'accroissement  des  glaciers  :  ici  te 
réfrigérant  est  l'eau  elle-même  amenée  à  l'état  de  glace. 

Il  serait  d'ailleurs  facile  de  multiplier  les  indications  de  ce  genre^  mais  les 
exemples  précédents  suffiraient  à  eux  seuls  pour  démontrer  la  généralité  ainsi 
que  l'importance  du  rôle  de  ces  condensations  contre  des  surfaces  de  diverses 
constitutions,  si  d'ailleurs  les  conditions  variées  de  la  formation  des  rosées 
n'étaient  déjà  suffisamment  connues. 

M.  Foumet  se  contente  donc  d'agouter,  à  titre  de  complément,  que  les  efTets 
signalés  par  MM.  Vignon  et  Drian  ne  proviennent  pas  toujours  de  la  conden- 
sation des  vapeurs  contre  les  corps,  il  arrive  aussi  que  la  vapeur  vésiculaire  se 
résout  en  gouttes  d'une  extrême  ténuité  et  qui  tombent  à  l'état  de  bruines  ou  de 
pluies  trop  peu  sensibles  pour  être  appréciées  au  pluviomètre,  mais  qui  peu- 
vent augmenter  un  peu  l'eau  de  l'atmidomètre,  instrument  un  peu  plus  sen- 
sible que  l'autre. 


Séance  du  27  décembre    1853. 

Présidence  de  H.  Bbavais. 

Le  secrétaire  donne  lecture  du  procès-verbal  de  la  dernière  séance, 
dont  la  rédaction  est  adoptée. 

ACTES  DE  LA  60GIÈTB. 

Par  suite  des  présentations  faites  dans  la  dernière  séance,  le  président 
proclame  membres  de  la  Société  : 

MM. 

Abich  (Hcrmann),  conseiller  d'État,  membre  de  l'Académie  impériale 
des  sciences,  à  Saint-Pétersbourg  (Russie)  ;  présenté  par  MM.  FJie  de 
Beaumont  et  Ch.  S.-C.  Deville. 

Lalanne  (Léon),  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  rue  de 
Madame,  53,  à  Paris;  présenté  par  MM.  Belgrand  et  Walferdin. 

Matteucci,  professeur  de  physique  et  directeur  des  lignes  télégra- 
phiques de  la  Toscane,  à  Pise  (Toscane)  ;  présenté  par  MM.  Bréguet 

et  Bravais. 

« 

L'ordre  du  jour  appelant  la  nomination  du  Bureau  pour  Tannée  1854, 
il  est  procédé  à  Télection  d'un  président. 
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M.  de  OMipajin  ayant  crtitaau  56  suffrages  sur  70»  est  élu  pré^ideut 
pour  rannée  48M. 
La  Société  nomme  successiyement  : 

Vic€-pré$iimt8:mi.  Élie  de  Beaumont,  Walferdin,  Decaisne,  Yi- 
gnoD. 

Secrétaire  pour  l'étranger  :  M.  le  docteur  Bérigny. 

Vicê^Hcrétaire  :  M.  Tb.  Du  Moucel. 

Membres  du  conseil  résidents  :  MM.  Bravais,  Dumas,  Despretz,  de  Vil- 
leneuve, Guérard. 

'JKmfti^  du  4i<mmil  wm  résidmts  .MM.  Ch.  Martins,  a  Montpellier; 
J.  Poumet,  à  Lyon;  Delcroe,  à  Marboué  (Eurent-Loir); 

MM.  Quetelet,  à  Bruielles;  Colla,  à  Parme;  Kreil,  à  Vienne  (Au- 
triche). 
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VERSAILLES.    —   IMPRIMBRIE     DR     REAU    JEUNE  ^ 
Imprimeur  de  la  Sodélé  méléorologiqae  de  Fraoce. 


Les  matières  contenues  dans  cette  deuxième  partie  de  YAn-- 
nuaire  ont  été  divisées  en  quatre  sections. 

La  première  section  est  consacrée  aux  Observations  météorolo- 
giques faites  en  France.  Les  séries  qu'elle  contient  sont,  en  gé- 
néral, la  continuation  de  celles  qui  ont  paru  dans  les  quatre  vo- 
lumes de  Y  Annuaire  météorologique  de  la  France^  eX  on  a  suivi, 
pour  leur  reproduction ,  le  cadre  adopté  dans  ce  dernier  ou- 
vrage. 

La  deuxième  section  comprend  les  Observations  faites  en  Al- 
gérie et  dans  les  colonies  françaises. 

La  troisième  section  contient  les  Observations  faites  dans  les 
pays  étrangers  et  communiquées  à  la  Société. 

La  quatrième  et  dernière  section  est  consacrée  aux  Observations 
faites  en  mer  pendant  les  traversées,  lesquelles,  par  Tinstabilité 
même  de  l'observateur,  ne  peuvent  être  rapportées  à  aucune 
région  particulière. 

La  Commission  d'impression  des  Tableaux  météorologiques  ex- 
prime ici  ses  remerciements  pour  l'exactitude  que  les  météorolo- 
gistes ont  mise  à  faire  parvenir  à  la  Société,  comme  ils  l'avaient 
fait  pour  la  rédaction  de  Y  Annuaire  météorologique  de  la  France, 
le  manuscrit  de  leurs  observations.  Des  difficultés  de  plus  d'un 
genre,  inséparables  d'un  prerairr  établissement,  ont  retardé  Taj)- 
pariiion  de  ces  premières  livraisons  des  Tableaux.  Tout  nous 


fait  espérer  qu'elles  ne  se  reproduiront  pas  pour  YAnntuiire 
de  1854. 

En  terminant,  nous  devons  faire  observer  que  la  Commission 
des  Tableaux  météorologiques  ne  pouvait  être  responsable  de 
l'exactitude  des  moyennes  mensuelles  ou  générales.  On  concevra 
aisément,  en  effet,  que  si,  après  vérification,  une  de  ces  moyennes 
se  trouvait  inexacte  dans  le  manuscrit,  il  resterait  un  doute  très- 
légitime  sur  la  question  de  savoir  si  l'inexactitude  provient  réelle- 
ment d'une  erreur  de  calcul,  ou  simplement  d'une  faute  de  co- 
piste dans  l'un  des  nombres  de  la  colonne.  En  corrigeant  la 
moyenne,  on  s'exposerait  à  introduire  un  élément  fautif  d'une 
certaine  importance. 

La  Commission  a  donc  cru  convenable  d'envoyer  à  chaque  ob- 
servateur une  épreuve  de  son  manuscrit,  en  le  priant  de  la  retour- 
ner le  plus  tôt  qu'il  le  pourrait,  avec  la  correction  des  erreurs 
qu'il  y  aurait  découvertes.  De  cette  manière  l'exactitude  des  im- 
pressions est  assurée,  autant  qu'elle  peut  l'être,  et  la  responsabilité 
de  tous  les  chiffres  reproduits  dans  les  Tableaux  incombe,  comme 
cela  est  naturel,  à  l'auteur  même  des  observations. 


*? 


Cil.  S.-G.  Deville,  J.  Uaeghens,  secrétaires. 
Goujon,  D'  Bérigny,  vice-secrétaires. 
De  Tessan,  Walferdin,  Viquesnel,  membres  de  la  Commission 
d'impression  des  Tableaux  météorologiques. 
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CALENDRIER    POUR    1853 


Amuèb  1853 

DE  l'Ère  chrétienne, 

00   DB  LA  RAISSAHGB  DE  l.-C.   [i)  • 

Cette  ère  commence  dans  la  471 4«  année  de  la  période  Julienne. 
La  première  année  de  Vère  vulgaire  est  : 

Lft  4 0«  do  eyele  solaire  (  de  28  sus)  ; 

Le    2«  dtt  cycle  lunaire  usuel  (de  49  ans)  ; 

La   4«  du  cycle  des  indictions  (  de  •!  5  ans  )  ; 


i>B  l'age  do  horde. 
La  400&*,  suifanl  le  texte  hébreu  ; 
La  4306«)       —    le  samaritain  j 
La  5635»,       —     Bible  des  Septante  ; 
ÏA  3762%  selon  les  Juifs  modernes. 


DENIS  LE  DÉLOGE. 

La  2349%  suÎTant  Phébreu  ; 
La  2999* ,       —     le  samaritain  ; 
La  3247«.       — -    les  Seplanle. 


La  777«    année  des  olympiades,  'l'"  année  de  la  195*  ; 
La  754<',  de  la  fondation  de  Borne,  selon  VarroNj 
La  759«y  —  suivant  les  fûtes  capilolins  ; 

La  748«,  de  Tère  de  Nabonassar  ; 

La  46«,    de  l'ère  de  JuLBS-CfeAR  ou  de  la  V*  réforme  (amnée  julienne 
qu^il  importe  de  ne  pas  confondre  avec  la  période  julienne). 


La  réforme  faite  au  Calendrier  en  ^1582,  sous  le  pontifical  de  Grégoire  XIII,  eut  pour  objet  de 
corriger  la  différence  qui  existait  alors  entre  Tannée  julienne,  de  365  j  25,  telle  que  Vavait  éUblie 
Sosigéne,  d'après  les  Egyptiens,  sous  Jules-César,  et  l'année  solaire  qui  est  de  865  j  24222013. 
A  cette  époque,  Taccumulation  ou  la  différence  de  ces  deux  années  ayant  produit  dix  jours,  le  pape 
ordonna  de  les'  retrancher  de  Tannée  4  582,  et  de  compter  le  i  5  octobre  au  lieu  du  5  (2)  ;  puis,  de 
ne  considérer  les  années  séculaires  comme  bissextiles,  que  de  quatre  'siècles  en  quatre  siècles. 

Lee  BMttee  et  les  Gréa  sckitnuUUiua  n'ayant  point  accepté  cette  réforme,  comptent  42  jours  de 
moins,  et  le  20  d*un  mois,  par  exemple,  correspond  au  8.  Celte  dernière  date  est  appelée  vieux  eiffle, 
et  la  précédente  nouveau  itffte. 


(1)  L'orifiM  a«  cette  èr«  ett  probtbkmwt  po»t*ri.«r.  do  S  oo  4  aoi  k  It  oaiMMce  de  Jéem^hritt  ;  l'erreir  e»t .'. 
Dm  LE  PwiT ,  Tii  iatrodoi.it,  Teri  846,  k  mtnière  de  eompter  U%  airn^eo  depoi*  Plnctnwlioii. 
\?)  Ea  Fraoce,  tet  dii  joors  forent  retniMbée  de  àiumhw. 


f  8   • 


esee 

DE    LA    PÉRIODE   JULIENNE. 

Cette  période  fictive,  imaginée  par  Joseph-Juste  Sgàligeb  (1)  en  i583,  est 
formée  du  produit  de  trois  autres  : 

1«  Dncycle  solaire^  qui,  tous  les  28  ans,  ramène  dans  le  même  ordre  les  jours 
de  la  semaine  aux  mêmes  jours  du  mois  ; 

2«  Du  cycle  lunaire,  au  bout  duquel  les  nouyelles  lunes  reviennent  aux  mêmes 
jours  auxquels  elles  arrivaient  i9  ans  auparayant.  (Le  nombre  ôlot  est  Tannée 
du  cycle  lunaire.) 

^  Du  cycle  des  indictions ^  période  de  i5  ans,  en  usage  dans  le  calendrier 
romain,  où  elle  n'offre  qu'un  intérêt  purement  administratif. 

Période  julienne =28x49x15  =  7980  ans. 

GeUe  période  est  employée  en  chronologie  et  en  ulronomie,  ptrce  qu'elle  forme  un  promd  eyeU 
indépendant  des  ères  adoptées  par  les  antres  peuples,  et  qu'elle  comprend  tous  les  temps  hislo- 
riquei. 

n  est  facile  de  Toir  que,  pour  trouver  k  quelle  année  de  la  période  julimne  correspondent  les  an- 
nées quelconques  s,  1,  i,  des  3  eyeUs  précédents,  il  ne  s'agit  que  de  trouver  un  nombre  x 
(moindre  que  7980)  qui,  ditisé  suceessÎTemeat  par  28, 40  et  45,  donne  les  restes  s,  l,  i  :  c'est  un 
problème  fort  simple  d'analyse  indéterminée.  Pour  l'origine  de  la  période,  on  a  s=:o,  l.=  o,  i  =bo. 


laea 

DE    l'hégire    (2). 

L'origine  de  cette  ère  correspond  au  16  juillet  de  Tannée  622  de  Tëre  vul- 
gaire, époque  où  Mahoiot  s'enfuit  de  la  Mecque  et  allt  se  réfugier  à  Yatreb^  qui 
prit  le  nom  de  Médine  (3). 

L'année  1269  commence  le  18  octobre  1882,  et  (init  le  3  octobre  1883, 
selon  Tusage  de  Gonstantinople,  d*après  VArt  de  vérifier  les  dates. 

(I)  Philologae  eéUbre,  aM|iiit  k  Afca,  lo  4  aoét  IMO,  «I  Di««r«t  U  SI  jsoTicr  1«09.  Il  éoraa  k  cttU  périmée  la  Mm^ 
4e  JmUtniu,  en  l'bonimir  4e  Jalw-Cé^ar  Scàlmer. 
(f)  Héffre,  lignifte  fltiêt.  —  (S)  M^iie,  ligaite  U  Piile  du  Proplùu. 
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VERSAILLES 

(sbinb-bt-oisb). 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 

FAITES   PENDANT    L*ANN1£e 

1852 

Par   m.   J.    HAEGHENS,  Préposé  aux  observations, 
Et  m.  le  D'  Ad.  BÉRIGNY  (1). 


Centre  de  la  boule  du  clocher  de  Saint-Loutt: 

LATITUDE =  48*  47' 56"   |         ALTITUDE        I  Centre  de  U  boule. . .  I88«,  6. 

LOifGlTUDBO  ....   =    ©•42' 44"  Il  (•■-*•••«  a«lâ«fr).|  Soi  de  U  nef 428,    0. 


(4)  A  robserfatoire  éUbli  rue  de  la  ParoÎBW,  n*  4,  par  les  loiot  de  la  Société  des  Sciences  nalu- 
relles  de  Seine-et-Oise.  Les  nombres  pour  6  beures  du  matin  ont  été  pris  tar  les  cthiers  d'obserta- 
tions  tenus,  par  M.  Haegbens,  k  Pancien  Institut  national  agronomique  (firandes-Éeuries).  Nous 
continuerons  k  les  publier  jusqu'à  Pépoque  oti  l'Institut  ayant  cessé  d'exister,  M.  Bérigny  a  repris 
cette  heure  d'obserration  k  l'obserratoire  de  la  Société,  de  manière  k  ne  pas  interrompre  la  série  qui 
a  été  commencée  il  y  a  sept  ans  et  qui  était  continuée  simultanément  arec  celle  de  l'Institut  agronc- 
nique. 

(Pour  les  années  antérieures,  voir  VAnnuake  métiorohffiqMt  des  années  4848  k  4854 .) 
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48.59 

14,6 

tï       3 

SO          1 

Mo,'. 
1-10 

761.00 

13.6 

■          2 

750,67 

14.0 

.^7       7 

•            •          2 

il-20 

748,95 

18.9 

7.44 

46      H 

•           2 

748,62 

18.6 

IM 

/j3       b 

.             .          1 

21-31 

746.04 

19,8 

9,67 

54      7 

* 

745,51 

21.2 

W.31 

i^j'^       S 

1 

"r- 

748.58 

• 
17.5 

,          , 

7.?î» 

47      7 

• 

2 

748.46 

17.7 

•        . 

1^,'Hl 

Vj       7 

2 

noH. 

1 

30 
TABLEAUX   ■ÈTÉDBOLOGIQUBS. 


îê6%. 


O    keores    da    Umir. 


■âio. 


9  kewre*   da  Umir. 


BilO. 


TEVrÉRiTCRE 


àWir 
bbn. 


VENTS 


Mot. 
1-10 

11-20 

!1-81 


•lu 


îSTao 

«:7 

49.06 

7.4 

51. M 

7.3 

51.43 

8.1 

6S.34 

10.8 

52.20 

13,1 

5t,73 

14.8 

B2.S0 

18,2 

53.10 

10,0 

49.31 

19,4 

52.27 

13.8 

47,91 

13,8 

49.51 

15,6 

51.02 

14.0 

53.00 

18,6 

46,38 

27,0 

43,83 

24,6 

42,61 

16,2 

49.09 

14,4 

49,20 

18,4 

47.84 

20.4 

47,88 

21.8 

45,5il 

30,4 

42.91 

M. 2 

43,99 

18,2 

43.67 

20.6 

43,66 

20,8 

38,40 

17.8 

45,57 

11.7 

49,27 

12,5 

-»-. 

7:0.81 

12,9 

748,48 

17.5 

744,87 

18,5 

748.05 

16.3 

M* 

é7 

4,38 

1>7 

3,50 

4& 

ï,hC 

S3 

*,K* 

3.) 

iM 

33 

3.^4 

5»  : 

6.U 

^1 

^,iS 

15 

Ûh31 

31 

H,9i 

&8 

tt;2& 

78 

JHJ5 

'.» 

3.^4 

li 

fc,w 

33  ' 

7,01 

J6 

UM 

.^3 

JcJh07 

7C 

7.11 

bH 

i^/^\ 

yj  ' 

i\^\t 

3;» 

to.r+'i 

Û3 

iî.iiî 

Mj 

1.t,w 

n 

11, .19 

7.1 

au 

li! 

10, '.9 

ri7 

^.9* 

Ga 

4,7i 

45 

7,4^'. 

r.x 

-'i.Jl 

40 

7JkV 

55 

y,¥] 

60 

■ 

T.î! 

M» 

10 

« 

74r77 

5:6 

i 

«KO 

M.12 

5.8 

i 

m 

51,88 

6,0 

7 

1NB 

. 

. 

» 

ll^E 

54.56 

7.3 

0 

:î?(ë 

• 

• 

1 

s 

52.04 

11.0 

0 

^o 

H. 58 

13.3 

7 

^ 

53.03 

15.0 

10 

fl&O 

50,01 

16.7 

10 

» 

52.59 

12.3 

lft 

fio 

48.91 

12.7 

10 

Sll 

49,77 

14.3 

4 

o 

53.39 

»,9 

1 

!l 

52,69 

U.J 

r> 

5£ 

46.79 

22,3 

K 

SE 

43.16 

30,8 

b 

St 

• 

• 

K 

SU 

49,95 

11.5 

1 

n.\E 

49,83 

12.4 

y 

s*: 

48,43 
«9.31 

17,6 
18.5 

m 

£&E 

48,24 

15.0 

9 

S?iE 

46,04 

15.8 

tn 

SE 

t 

• 

^* 

ES£ 

45,01 

17.0 

9 

%-WE 

45.74 

15,0 

^ 

SK 

44,08 

14.0 

^ 

& 

37,88 

14,3 

S 

so 

47,14 

8,6 

9 

fi 

KO 

■ 

10,0 

■ 

751.50 

7 

' 

749.68 

14.5 

S 
7 

• 

1 

745,76 

16,1 

.    ( 

> 

74S.88 

13,3 

5.;^ 

4,03 

■ 
• 

«.f"7, 
5,At 
7.0fV 
8.1^ 

9,Ï7 

5. SA 

6.r,î 
6.riuj  W 
10,7:s'   .^H 

7,0'^  f.i':' 
7.h 


lO.a^î  bi 
11,.>     v;.-. 


11.^. 

t2,or! 
11  .rj 

10,Sy 
5.ljK 


5,iir.     5:i 
7.C.1     i-î 

10  ,r 


as 


■8S 


vnmiâffAitg. 


(37) 
TABLEAUX  MÈtÉMOLaOK^OBS. 


KUtfi. 


JOUIS 


6  heure*    ém 


BABO. 


VENTS 


irat|M 


la 

ginait 


0   liearee    do    MaSIa. 


BiEO. 


TEXPÉBATORE 


kVm 


libre. 


ÉTAT 

BTOftOM&T>. 


Teu. 
Ttp. 


VENTS 


1 
3 
3 
h 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
19 
U 
1» 
16 
17 
18 
19 

ao 

31 
23 
3S 

3) 


37 

9 
80 


lf«j, 

1-10 


749,S6 
M, 09 
49,81 
45,15 
80,88 
47.91 
41,69 
40,56 
42,17 
40.63 

41,49 
48,83 

46,95 
«7,67 
41,16 
41,39 
40,99 
43.67 
45,55 
• 

44,79 
44,86 
43,45 
51,70 
64,07 
46,66 
47,98 
«7,97 
49,91 
50,15 


745.93 


n-30t743,50 
21.lol748,16 

dii    1745.63 


9Î9 
10.9 
12.0 
13.7 
12.3 
14.6 
1S>7 
16.3 
16.3 
13.9 

11.8 
10.6 
9.1 
13.4 
11.3 
13,5 
11.6 
11,8 
13.0 


13.8 
13,0 
16.0 
13.3 
14,1 
16.1 
16,8 
13.4 
16.0 
14,6 


18.8 
11.6 

14.4 

53,1 


7,65 
8.37 
8.03 
8.62 
7.84 
8.78 
13, 1A 
11.46 
10,47 
9.14 

9.31 

7,33 
6,35 
8,68 
8,44 
10,38 
8,68 
8.74 
9,87 
» 

11,73 
9,85 
13.14 
8,83 
9,84 
10,66 
11,88 
10.64 
10,47 
9.67 


9.34 
8.44 
10,46 

9,43 


la 

. 

5 

• 

b 

^0 

1(t 

sa 

la 

o 

10 

Hy 

10 

bO 

to 

hR 

1 

5f> 

0 

' 

10 

0X0 

ft 

i> 

to 

OHô 

7 

SO 

9 

i^ 

10 

S  SU 

& 

sso 

S 

SO 

9 

S>1 

to 

^ 

to 

* 

10 

. 

3 

* 

0 

SO 

IW 

s 

1(î 

f-: 

* 

. 

a 

1î 

7 

m 

' 

* 

— 

^-«- 

7 

. 

9 

p 

S- 

' 

R 

' 

OSO 

080 

BSO 

880 

E8£ 

SB 

SB- 

B 

80 

80 

80 

O 

0 

8SU 

80 

S 

8 

SSO 

sso 

SSO 

sso 

60 

oso 

NNO 

SO 

SB 

080 

SSO 

O 


749733 

12?8 

60.99 

M.» 

49.13 

17.9 

45.03 

16.9 

80.87 

19,9 

49.34 

19,4 

89.86 

19,8 

40.36 

14,4 

48.30 

17,6 

40,50 

18.1 

t» 

41.49 

14.0 

44.33 

15.2 

46.67 

16.1 

36.90 

14.9 

48.14 

14.9 

40,51 

14.2 

41,07 

17.1 

43,86 

17.8 

46,78 

16.6 

48.63 

16.6 

44,37 

17,9 

46.13 

16.4 

44,36 

17,6 

63,78 

16,6 

63.11 

89.6 

46.66 

80,4 

47.66 

16.9 

48.36 

16.8 

49.74 

10.9 

61.14 

l«,l 

• 

• 

746.66 

16.6 

743,03 

15,1 

746.89 

16.8 

743,66 

16.8 

1 

fM»4 

fil 

10 

O 

8.2& 

66 

io 

£ 

a,^ 

m 

tii 

S 

b,n 

e'i  , 

to 

80 

7,9Î 

fil  \ 

y 

S 

II, in 

é:> 

to 

S30 

i2,ca 

16 

10 

L&K 

12  ji 

&a 

10 

^£ 

ï),UO 

05 

i 

OSO 

tO.Ù'i' 

Ii7 

* 

SO 

^,n 

â2 

10 

* 

*.o 

P,3^J 

^8  1 

y 

o 

f,7& 

!i>> 

lÙ 

o&o 

7,^i 

<fl 

10 

&0 

'},U 

75 

10 

ma 

}0,Hfi 

j^y 

lu 

s 

^.n 

(«^ 

|n 

Ë 

^.<y-' 

o7 

u 

ââO 

VA2 

f^k 

1-J 

^0 

if.îy 

e^ 

10 

* 

£S0 

n,h'J 

&û 

10 

SSO 

t),76 

70 

10 

SàQ 

1S,&5 

m 

19 

hù 

fc.&Ef 

61 

9 

OSO 

Et,(i& 

!i5 

1 

SE 

10. là 

07 

!) 

EK) 

10,  ti^ 

e.'* 

10 

hO 

LN*^û 

7A 

10 

oso 

y. fil 

m4 

S 

SSO 

H.fiy 

?* 

y 

O 

♦ 

t 

• 

* 

^^ 

^ 

-. 

— ^ 

^^ 

9,tt!^ 

C« 

10 

■ 

fl,ea 

es 

lu 

' 

10,  M 

H  1 

9 

1 

' 

9.H'J 

Ofi 

8 

■ 

' 

vwf  aniLiM. 


(38  ) 
TABLEAUX  MÉTBOROLOGIOVES. 


tSttS. 


JOOfiS 

u 

■ou. 

HBi 

■Idl. 

■™~ 



■>. 

BilO. 

k 

tên. 

5   tievrcji 

da    »«lr. 

BASO. 
tin. 

TBMrÉOATURB 

itTiT 

itoMMiin. 

! 

8. 
S 

i 

YBNTS 

TBMPÉBATOBB 

ÉTAT 

1 

S 

■ 

TBMTS 

kPatr 

1 

r 

TtM. 

H 

BWgM 

b 

ficwa 

kl*ûr 
libr«. 

\ 

T«M. 

AeU 

J! 

aMf» 

pnmL 

s 
r 

1 

74Î?AS 

ie:i 

• 

M* 

48 

8 

bo 

7S^64 

17t2 

îî^fu 

41 

1   û 

OTii 

1 

S0,E9 

16.7 

K,07 

SA 

8 

so 

49.88 

18,6 

7.î.'^ 

46 

10 

So 

A 

48, i9 

n^s 

7,68 

4S 

9 

9 

47.45 

19,0 

7,, 13 

45 

io 

S 

4 

^,«H 

fS,1 

^,59 

«6 

10 

0 

47,62 

17,8 

.^,!î^ 

37 

P 

iJSo 

B 

Ml, 70 

20  J 

7,58 

44 

9 

SSiï 

60,29 

21,2 

rt^fl;j 

dZ 

7 

5 

a 

«j7i^ 

2Ô.4 

t>,8S 

H 

10 

SSO 

• 

a 

#^ 

,     • 

7 

39>9& 

17*6 

13,1^ 

90 

19 

ïfSt 

69,45 

18,9 

»î,79 

n 

10 

5K 

S 

41.03 

19,0 

ll.&H 

70 

10 

ssn 

40,41 

21,0 

■ 

10..  w 

tii 

9 

tïK 

9 

^l,3a 

ia,o 

9/J5 

ÎIO 

7 

. 

41.05 

22,4 

14.92 

44 

9 

CJ^O 

10 

40,27 

29, ^ 

N,3Jl 

4f^ 

9 

su 

59,18 

20,8 

^,69 

r.3 

!  r» 

hO 

11 

41>a6 

16,0 

y,  20 

Û9 

10 

oso 

41,24 

16,4 

;\&u 

ti7 

K 

OSii 

II 

44,  &3 

15,6 

*.0Î 

44 

10 

(J 

44.95 

16,6 

7,41 

r^ 

tû 

U*»i> 

la 

40,11 

H,* 

C,M 

49 

9 

0 

45.90 

13,2 

^'.O? 

71 

JO 

n 

u 

^5,7fl 

16,6 

7./.Ï 

a:^ 

y 

0 

66,50 

13,0 

1,^5 

71 

10 

î>0 

1B     1 

42,69 

16>4 

HJK 

Aï 

7 

i>*vO 

46.68 

14,8 

'J,U 

12 

10 

OSl 

IS 

Vl.lfi 

15,9 

* 

UM 

«^ 

10 

i*&tt 

S9.61 

16,4 

ll.TrfJ 

S7 

in 

tf 

17 

iit,04 

19,3 

* 

K.tl* 

ti,i 

t 

t»&0 

40,74 

M.2 

»,0^ 

'43 

9 

gij 

18 

4A,fiB 

10, ft 

i*.2fV 

47 

ît 

so 

46,62 

20,9 

:  7,ifn 

43 

8 

&0 

4^,73' 

17p8 

y,  78 

fl.t 

10 

&!iO 

47,63 

17,8 

in.. ^7 

^l 

m 

SSI» 

2% 

4^1, 9Jt 

31.2 

11.08 

&y 

10 

bO 

44,51 

20,5 

^\:iï 

r4 

10 

an 

îî 

46,01 

19,0 

3,87 

eo 

JO 

$so 

45,75 

17,0 

in,jii 

74 

10 

SiJ 

35 

44.64 

21,6 

13,03 

67 

10 

ONO 

45.43 

18,4 

n.sri 

GB 

10 

OS11 

34 

BS,Otf 

19,6 

7,H3 

4ii 

9 

SO 

63,70 

18,0 

10.20 

6Û 

7 

u 

Î5 

Bl,e3 

21,S 

K,Û2 

4:1 

*^; 

£5Ë 

60,54 

21,8 

7,Hy 

41 

î> 

t 

30 
37 

• 
47,33 

23,1 

9.43V 

44 

9 

SO 

46,68 

22.4 

H.  63 

43 

10 

bO 

2a 

4fl>6l 

20,4 

I*t74 

;<9 

0 

n 

48,85 

20,3 

9.1^ 

iïl 

10 

0 

29 

49,4» 

21,6 

10,50 

:-5 

7 

to 

49,07 

24,2 

to.so 

4û 

8 

sr:p 

80 

• 

61.68 

20,4 

• 

- 

1>.15 

9 
9 

fl 

61,29 

• 

21.0 

■ 

- 

1  B.n 

411 
49 

10 

- 

— 

0 

- 

Ifoy. 

1-10 

745,61 

18,3 

. 

744,99 

19,6 

• 

11-» 

742.63 

17,0 

8,54 

59 

& 

- 

742,61 

16,6 

**,îf4 

04 

9 

• 

n-so 

748.46 

21.0 

- 

9,7* 
9,13 

63 
&6 

0 
9 

* 

1 

748,41 

20,4 

- 

9,6S 

!>.0'i 

D4 
5^. 

9 
9 

♦ 

2 

Hoy. 
du 

745,87 

18,7 

, 

746.34 

18,8 

» 

» 

I-'- 

- 

^ 

1             l 

1 

! 

(39) 
TABLEAUX  MÉTÉOBOLOGIQUES. 


18ttS. 


lOUBS 


6    liDareti    du    (MIr. 


BARO. 


TEMPÉRATURE 


Vamhn 


h  Paii 
libre. 


ÉTAT 

■TOROIltTft. 


T«M. 


3a 

3    • 

* 


TENTS 

D*AP>kS 


1« 


la 
(irouet. 


9    heure*    du   Soir. 


BARO. 
k 

téro. 


TEMPÉRATURE 


Poabra 


kWîr 
libr*. 


ÉTAT 

■TOIOHéTI. 


TCM. 

f«p. 


VENTS 

O'AFKfti 


Im 


M07. 

1-10 

11-20 


749,81 
48.9t 
46.55 
48.28 
50.00 
44.75 
39.23 
40,31 
41.18 

B 

41.45 
45.83 
45.07 
37,01 
43.54 
39.73 
40.96 

• 
46.77 
47,07 


I21..30 

Mo*.  î 
du     (746 


16^6 

STyc 

17.3 

t     7.7t 

17,9 

»   b,y^ 

16,0 

»      fi.Sîi 

19.8 

-    *,îe 

20,6 

«     8, .14 

17,4 

i   *ti,hi& 

17,2 

*  \n.yj 

16.3 

*  tti,s,\ 

• 

'      • 

17,0 

•       H^î-^ 

13.8 

*      7  AI 

13.5 

i   '  7,77 

12.8 

.    7^:i:i 

16.1 

■      9.12 

17,6 

1       H.fiK 

17.2 

•     9,  H 

16.9 

•    a.w 

17.0 

*    U*OM 

19.2 

♦      3,67 

16.0 

-'ll..'+ï 

16.0 

.    10,^9 

17.8 

.    a , yi ' 

20.8 

.     ft.7s 

18.3 

.    (0.79 

20.6 

.     «,06 

19.2 

,      U.75 

28.2 

,  n,^:i 

19,0 

.    9,0:1 

• 

;    • 

17.7 

,     H.31 

15,8 

.     S,7i 

18.9 

.     9, M 

17.5 

> 

•   '  L>,D1 

7 

0 

» 

so 

J^ 

8 

1 

NO 

m 

8S0 

7 

530 

m 

S 

14> 

8 

7 

SO 

10 

a 

H 

0 

lû 

. 

• 

m 

, 

so 

10 

0 

7 

so 

7 

so 

s 

8 

< 

f 

^ 

0 

10 

8S0 

ii> 

850 

10 

ONO 

io 

NO 

n 

N 

10 

ESB 

9 

NO 

!> 

sso 

10 

SO 

2 

so 

t' 

NO 

^ 

«—1» 

n 

• 

8 

. 

9 

a 

• 

• 

• 

• 

a 

749,97 

14?5 

46,67 

14,7 

49,69 

13,3 

60,00 

15,1 

44,53 

16,8 

40,41 

15,5 

a 

a 

41.11 

14.3 

41.09 

12.1 

42.92 

«.1 

46.65 

12,3 

44,45 

11,5 

■ 

a 

• 

» 

40,59 

14.1 

• 

a 

45.03 

14,3 

47,81 

14,2 

46.89 

15,8 

46,46 

16,3 

a 

a 

48,26 

14,5 

54.56 

14.2 

48.74 

17,8 

47,83 

15,5 

47,22 

16,3 

49,65 

17,8 

» 

a 

• 

» 

4 

a 

745.43 

14,4 

744.91 

13,6 

748,82 
746,34 

16,1 

1 

14,6 

T 

1 

, 

M, '16 

70 

10 

H, M 

70 

2 

7,  «9 

6!» 

1 

9»  M) 

7,1 

1 

11. n4 

8^ 

10 

11,50 

87 

10 

10,59 

Bh 

1 

9,06 

90 

10 

P,rt2 

81 

2 

»i,08 

% 

to 

8>92 

87 

10 

1^,46 

7B 

y 

i,66 

70 

A 

^,^ 

8ï 

5 

11,05 

81 

lû 

a,  17 

66 

iû 

4 

. 

' 

^J.74 

7H 

10 

Hi,i9 

8/* 

1 

^.1,10 

6') 

10 

11,30 

85 

3 

10,33 

7J 

lU 

10.12 

m 

10 

• 

• 

: 

^,78 

7ï 

fi 

P. 25 

79 

7 

t0,02 

73 

s 

9.67 

TF 

7 

a 

40 


VBBflJUIASS. 


TABLBAUX    IIBTtoROLO«IOUBS. 


Ma€%  iSttft. 


JOUBS 
êm 


6  iMwr«9    ûu  MmUm. 


BABO. 


lUlfÉBiTUBE 


kPdr 


?BRT8 

•'mil 


BAIO. 


9 


TBSirÉBlTIUU 


\Vûr 


■•ilB. 


ÉTâT 


4«U 


VENTS 
•'AffAàs 


1« 


1 
S 

I 
4 
i 
• 
7 
8 
9 
10 

it 
13 

18 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

ao 

» 
18 

34 
35 
35 
37 
3S 
39 
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lï*fl7 


J 
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11.86 
11.33 

11.86 
U.79 

1:j.57 
j'»,07 

L-\D0 

H, '16 
15,53 
S8 
^*6 

n,i5 

IV. 94 
10,57 

iû,:4 
'^.^ 
n.û3 

J  1  ,78 

i.':2 
n  jiO 


10.69 
11,^7 


.II-?  14 


NO 
SSO 
BSB 


B 

na 

UNE 

BNE 
NB 

NK 

BNB 

N 

OSO 

S 

SSB 

NO 

NO 


6Ï 

5 

SSO 

81 

ItJ 

SB 

67 

5 

N 

71 

3 

O 

5J 

0 

B 

60 

'J 

B 

66 

»1 

SSB 

6Î 

lU 

O 

60 

lit 

OSO 

65 

* 

N 

75 

u 

N 

68 

~ 

NIIO 

73 

0 

N 

48 

2 

• 

63 

7 

• 

65 

7 

• 

-•1 

• 

• 

(  4i   ) 
TABLEAUX  MÈTÉOROLOGIQUIS. 


JoUlet  18»2. 


JOOBS 


BAao. 


5   heure*   do   0elr. 


BABO. 


TEMrÉBATDRE 


k  l'air 
libn. 


VENTS 


1« 
nugM 


1 

S 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

to 

11 
12 

.  18 
U 
15 
18 
17 
18 
19 
80 

11 

n 
» 
u 

88 
88 

27 
18 
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48.92 
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84.18 
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18.1 
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93 

47.31 

12.2 

9.43 

87 

30 

51,38 

1.2 

4.90 

96 

t 

• 

• 

• 

57.95 

11.4 

8.20 

80 

40,90 

9.4 

7.49 

84 

SI 

51,26 

8.7 

7,60 

89 

• 

• 

• 

• 

44.52 

7.6 

6,97 

89 

■ 

• 

a 

t 

Mot. 
1-10 

747,71 

0.3 

4.63 

86 

p49.9S 

6.0 

6,07 

84 

767.69 

1.1 

4.26 

84 

755.50 

B.7 

4.93 

70 

11-20 

749,44 

6.9 

6,97 

89 

749.25 

1.9 

4.42 

80 

755.66 

1.2 

4.02 

73 

751 ,33 

4,9 

4.64 

61 

Îl-Jl 

Mo,. 
1    du 

749,06 

4.3 

5.69 
6.86 

89 

755,93 

0,0 

4,15 

88 
84 

743.60 

6.3 

6.17 

72 
27 

746,83 

9.1 

5.61 
6,13 

6S 
61 

|748.75 

6.9 

88 

j751,ll 

2.7 

6,01 

752,17 

3.0 

4.78 

760,59 

6.6 
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JUB8.                           TABLEAUX  MÉTÉOROLOGIQUES. 

Année   l8Sâ. 

•  BÉ^ERTATIOMS      FAITES     A     IflMVIT. 

1 

JOURS 

1  UAUO. 

TEMP. 

DTOftOMCTt. 

uyio. 

TEUP. 

rrvT 

■YOROIléTl. 

i 

TEMP. 

ÉTAT 

aTOROMiTH. 

Bino. 

■ 

lEMP. 

ETAT 

DYOROMéTa. 

•la 

ziBo. 

Ten». 

:  a 

-  c 

liao. 

Tcns. 

'f 

létn. 

Teas. 

3? 

ZFRO. 

Tens. 

'  = 

NOM. 

Ilaotear 

ESTÉn. 

da 

s? 

s 

Hantew 

EXTin. 

d« 

s 

naateni 

cxTén. 

de 

V 

Ilaulrur 

ixTtn. 

dfl 

s        II 

il»i«]. 

tft  f»p 

5  • 

«bsol. 

U  ffcp. 

n 

•bfol. 

U  v.p. 

FF 

«bsot. 

la  ?ap. 

m 

Mal. 

Smln, 

#allloi. 

Août.                    1 

1 

7i"4 

b;4 

b;7î 

85 

750Ti2 

«ît 

7t67 

76 

756122 

ii:o 

7ÎC1 

83 

74M7 

i8:o 

li;60 

75 

'     t 

BOpW 

4,4 

4,73 

74 

49,74 

13,0 

8.72 

77 

55.39 

15,1 

9,91 

76 

42,12 

18,1 

13, 4Q 

86 

3 

li.M 

Q^t 

.\,61 

69 

46.36 

12,8 

8,33 

75 

53,81 

17.8 

10,60 

69 

36,24 

15.1 

11,34 

87 

k 

52,73 

3.5 

3*M 

65 

50,06 

10,5 

7.69 

80 

50.63 

21.4 

13.80 

72 

40,40 

15.8 

10,13 

75 

& 

54,79 

5.2 

4.M 

63 

49,27 

15,3 

8,05 

61 

45,14 

22.6 

11.57 

66 

40,95 

14.6 

10,63 

84 

ê 

[i2,j:fi 

7^0 

^h58 

60 

43,68 

13,4 

10,71 

81 

45,29 

22,3 

13,19 

64 

40,20 

15,0. 

10,67 

83 

7 

Gt«A4 

S.0 

5,67 

70 

40,25 

14.0 

10,70 

89 

48,53 

18.4 

10,24 

G4 

89,68 

15.4 

10,15 

76 

» 

A$.âï 

9.6 

6,03 

66 

40,82 

14.2 

11.10 

91 

49,48 

18,6 

12,13 

75 

41.07 

15,8 

9,86 

73 

S 

5Î,M 

11. Jl 

C,92 

61 

40,68 

12,4 

9,61 

88 

50.13 

19.9 

13.28 

76 

42,15 

14.4 

10,83 

87 

1» 

BP,W 

H.7 

»,15 

80 

■ 

• 

B 

• 

51.18 

21,0 

14.69 

78 

44.20 

14,2 

9,79 

80 

11 

Bl.Dl 

n.o 

7,D7 

71 

43,00 

11.4 

8.44 

83 

50.79 

21.2 

16.76 

89 

39,76 

14.4 

8,66 

70 

11 

4H,ÏÎ 

12,1 

tf.40 

87 

46.49 

10.5 

7,41 

77 

60.66 

22,3 

13,63 

68 

42,43 

13.2 

10,13 

88 

» 

W,27 

13.0 

7,33 

64 

42.16 

10,7 

8.03 

83 

60.00 

21,1 

.  14,06 

70 

48.10 

12.0 

9,33 

87 

14 

C3S9 

»,A 

5,116 

67 

38,42 

10,2 

8,39 

90 

48.83 

21.7 

13.78 

71 

43,19 

14.8 

10,15 

80 

la 

ti.a* 

11,3 

fi.fiS 

61 

43.46 

lî.l 

8,62 

81 

■ 

■ 

• 

• 

49,57 

14.0 

10.96 

91 

w 

47,50 

lil.3 

i*;74 

49 

40,85 

12.6 

7,71 

70 

45.41 

24,7 

13,70 

58 

52,03 

17.2 

13.89 

94 

1    n 

41,03 

16,8 

11, t3 

78 

42,07 

12,4 

9.36 

86 

47.19 

17,5 

14.05 

94 

45.13 

18,2 

15,43 

98 

18 

45,77 

12,4 

8.32 

77 

• 

1 

• 

• 

60.19 

15.6 

11,66 

87 

47,61 

14.1 

10,51 

86 

19 

50.42 

9.7 

7,23 

79 

47,99 

11.6 

9,80 

86 

52.28 

19,0 

13,59 

8Î 

48.46 

14.7 

10,71 

85 

30 

49.04 

12,0 

7.84 

74 

46,86 

15.2 

10,55 

81 

50.44 

22,8 

11.27 

54 

52.30 

13.4 

11,06 

95 

21 

48.43 

14.8 

8,14 

70 

45.61 

14,3 

9,33 

76 

63.76 

14,7 

10,71 

85 

53,10 

14.8 

12.98 

96 

» 

49,29 

15.8 

10.47 

77 

45.48 

14.9 

11,46 

89 

64,57 

14.0 

10.17 

84 

54,45 

15,6 

12.29 

91 

25 

47.69 

15.8 

12,09 

89 

49,41 

12,9 

9,70 

86 

49.87 

18.0 

10.48 

67 

55,15 

15.4 

12,62 

96 

34 

45,90 

15,0 

11,74 

91 

54,42 

12,4 

9,61 

88 

45.48 

19.2 

12,67 

76 

53,09 

16,8 

13,23 

92 

29 

41.72 

17,7 

12,56 

84 

47.39 

16.4 

8,98 

64 

44.54 

16,7 

11.89 

83 

49.89 

17.0 

12.21 

84 

26 

45.28 

15.4 

10,15 

76 

47.81 

13.4 

10,27 

89 

45.91 

16,0 

10,57 

77 

50.48 

17,2 

11.80 

80 

If 

44.96 

14,1 

11.36 

93 

46.80 

15.2 

10.55 

81 

• 

• 

> 

. 

52.91 

14,9 

11.94 

93 

2S 

43.41 

13,2 

10,39 

91 

49.59 

15.0 

10.08 

78 

48.88 

16.4 

10.89 

77 

62,34 

15.6 

11.94 

89 

29 

36.33 

14,1 

10,31 

84 

48,33 

17,6 

11,20 

74 

49,35 

16.4 

12.93 

92 

62,53 

18,7 

13,41 

83 

30 

47.23 

7,4 

6.48 

83 

52,01 

14.6 

10.07 

80 

51.32 

17.6 

13,04 

86 

53.48 

13,6 

10,08 

86 

SI 

49.32 

9,7 

6.81 

74 

• 

• 

> 

• 

52,27 

16.9 

10,16 

70 

55.07 

11.4 

8,60 

83 

Uoj. 
1-10  - 

7M.92 

7,2 

5.41 

69 

745.71 

13,2 

9.16 

80 

750.53 

18.8 

11,70 

71 

741.69 

15.6 

10,84 

81 

11-20  1 

49.05 

12.8 

7.92 

71 

743,37 

11,9 

8,70 

82 

749,53 

20,7 

13.61 

75 

746,86 

14.6 

11,06 

87 

21-31  1 

45.41 

13.9      10.05 
11,4       7.86 

83 
75 

748,68 

14.7 

10.12 

81 

749,60 

16.6 
15.2 

12,61 
12,61 

80 
75 

758,25 

15.5 

11,91 

88 

du      7 

48.69 

746.02 

13.3 

9.36 

81 

749,90 

?47,36 

16.3 

ll^SO,   86    1 

mtrit.                    1 

' 

I           1        11             1             ■            1        II 

1      1     II 

VMBM»MUMB. 
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TABLBAl'X  HÊTtoBOLOGIQl'BS. 


iiNn. 


•■•Emvi 

1 

jorns 

BAfiO. 

h 

TEMP. 

ÉTAT 

BARa 
4 

TEM?. 

ÉTAT 

BAEO. 

TEMP. 

ÉTAT 

BAIO. 

TE». 

ÉT4T      1 
■T«BMinL| 

mots. 

nniear 

•bfol. 

liTU* 

Te«. 

fi 

ifao. 
BaalMr 

cxTia. 

T« 

i 

a 

n 

liio. 
Atml. 

tXTiB. 

Ta». 

I.T.P. 

steo. 
Haulr«r 

nrn. 

T«i. 
8« 

II 

i9vP  wvBB  VFCa 

•etoftre. 

Itoveai 

ftr«. 

1 

78M8 

i3;8 

736718 

16to 

. 

74r« 

«:6 

75^54 

6?  4 

a» 

84.90 

14.8 

44,88 

9.0 

46,39 

14.0 

g 

52.03 

48 

8 

83,73 

18,8 

50.18 

7,9 

48,10 

10.6 

54  59 

7,0 

4 

80.75 

17,8 

38,68 

18.6 

43.08 

11.4 

54.31 

9.7 

5 

48.91 

13.8 

-, 

48.71 

8.6 

45.36 

10.9 

52.84 

8J 

« 

80,17 

14,6 

46,88 

6.9 

65.14 

t.5 

48.43 

9.3 

7 

48.33 

18,4 

49.98 

8.4 

87,38 

11.1 

41.07 

7.8 

8 

47,35 

13,9 

47,69 

»,» 

88,70 

11.8 

41.13 

6.3 

9 

46.81 

11,9 

49.21 

8.9 

63.34 

9.4 

• 

• 

10 

• 

• 

50.63 

4.0 

48.96 

7,7 

46.f>9 

8.7 

11 

48.31 

11,3 

64,70 

6.8 

30.31 

9.9 

47,12 

66 

12 

80,88 

10,3 

57,80 

8.4 

88.30 

9.0 

42.6S 

11.0 

1S 

80.14 

12.9 

55,75 

4.6 

86.11 

7.1 

40.43 

9.6 

U 

47.11 

14,0 

54.61 

6.4 

88,48 

10,6 

• 

• 

» 

40.03 

13,0 

64,86 

6,1 

29,14 

11,1 

34,77 

7,8 

t6 

48.79 

11.3 

54,62 

5.6 

83.38 

10.8 

38.(9 

8,8 

17 

45.80 

10.6 

53.01 

8.6 

1 , 

86.88 

8,0 

88,62 

9.1 

18 

S7.16 

15.6 

58.36 

6.8 

48,06 

5,6 

G0.ë6 

3,2 

1» 

48.39 

14.1 

61,06 

6^ 

44,09 

11.2 

55.49 

2.8 

• 

30 

44.43 

13,2 

54,60 

6.9 

88.84 

.6.6 

, 

55.37 

6.2 

91 

68.89 

9.0 

48.83 

11.2 

81.88 

IM 

, 

50.60 

3,8 

K 

•3,84 

6,2 

48.68 

14.0 

39.88 

10,2 

45.10 

0.3 

S3 

83.87 

8.3 

45.99 

12,2 

36.32 

8,8 

49.26 

6.0 

34 

57,14 

11,» 

44,68 

10.0 

, 

48.31 

5,0 

61 .9J 

10.2 

35 

49.99 

8.6 

41,46 

6.6 

, 

49.97 

4.8 

48.97 

i0,4 

38 

48.66 

11.2 

28.43 

• 

, 

48,48 

9.6 

45.29 

8.7 

r 

40,84 

18.7 

83.44 

7,6 

68,11 

4,8 

40.08 

10,2 

38 

86.04 

11,4 

48,78 

6,9 

40,26 

7,1 

• 

• 

39 

88.49 

8,9 

48.16 

10.1 

• 

lt9 

48.79 

6.4 

80 

45.99 

11,1 

46,48 

10,2 

49.58 

8.8 

56,78 

6.4 

■ 

81 

■ 

» 

50  37 

10,6 

• 

• 

56.44 

1.9 

750.66 

13,9 

745.18 

8,8 

'750.39 

11.8 

749.20 

6.9 

, 

11-20 

748,29 

12,6 

758,76 

5.5 

587,91 

9.2 

746,00 

7.1 

, 

21^31 

749.91 

9.9 

• 

748.00 

9.8 

941,81 

6,7 

— 

749.48 

7,0 

- 

_. 

dit 

moM. , 

746.61 

13.1 

747.80 

7.9 

• 

748  U 

9.0 

• 

1 
748,23 

7.0 
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TABLEAUX  UÉTÉOROLOGIQtES. 


tSttS. 


JOORS 


Janvier. 


Tmm^émATWJMum   B&fR&Mss. 


Février. 


Avril. 


moy. 


zp 


iiim.l  moy. 


Jmn. 


■MX.  I  min.  I  i 


1 

3 
S 

k 

• 

7 
8 
9 
10 

il 
1) 
fS 

14 
1S 
U 
t7 
18 

10 

21 
33 

S 
34 
38 


39 
M 
M 

i~id 

M-St 


•Sm 


-i:8 

-9:4 

-3,7 

-9,8 

3.2 

-4,9 

7,0 

-0,1 

2.8 

-6.0 

4,3 

-8,0 

8,8 

2,4 

5,8 

-1,3 

6,8 

1.8 

4,0 

-6.1 

10,0 

1.6 

«.» 

7,4 

«,» 

9,9 

10,9 

8,1 

1S.9 

8,0 

13,0 

8,4 

11.0 

4,8 

4,4 

-0,8 

S,3 

0,3 

8,0 

0,3 

6,8 

2.1 

10,0 

8,9 

7,0 

1,4 

4,3 

-o.s 

7.8 

8,8 

7,6 

8,4 

9.0 

2,1 

«,o 

2,« 

6,1 

1,4 

4,7 

-i.o 

8,6 

-0,4 

..» 

«» 

8,» 

—2,7 

t,8 

4,9 

6,9 

2,0 
1.4 

6,7 

.6 
-0,8 
»,4 
-0,1 
0,6 
4,1 
2.1 
4,0 
1,9 

8,8 

10,0 

10,9 

9.8 

10,8 

10,7 

7.9 

1,9 

1.8 

4.1 

4,8 
7,9 
4,3 
2.0 
8,8 
8,5 
8,5 
6,2 
8,8 
1,8 
2,6 

0.8 
7.» 
4.5 

4,1 


ii;o 

11,9 
8,6 
7,8 

12,0 
9,9 
6.9 
6.7 
9,1 
5,0 

2.9 
l.î 
2,8 
5,0 
6,0 
9.4 

it.o 

9,1 
4,4 
3,0 

1.0 
8,1 
4,7 
1,1 

6,5 
1,4 
*,0 
4.8 
5.0 


9,2 
6,3 

3,6 

6,0 


5^4 
8,9 
6,8 
3,3 
7,3 
7,8 
1.0 
5,0 
6.1 
0.4 

-0,4 
-2,3 

-2,8 
-1,0 
-1.9 
0,8 
8.6 
4.0 
•0,6 
-0.2 

-4.0 
-1.8 
-^,9 
-2,2 
-4,2 
-3,7 
-2,9 
0,0 
-0,9 


0,0 
0,1 
-4,9 

1.1 


8;2 

10.4 
7.2 
5.8 
9.6 
8,8 
4.9 
0.8 
7.1 
2,7 

1.1 

-0,5 
0.0 
2,0 
2,0 
5,1 
8,8 
6,5 
1,9 
0,9 

4.5 
1.9 
1.9 
«.5 
,4 
0,6 
0,0 
2,1 
2,0 


7,1 
2,7 
0^ 

8.5 


7Î2 
8,8 
5,1 
8,9 
4,0 
2,8 
9.1 
11,8 
13,3 
11.1 

8,8 
7,0 
6.4 
4,1 
7,0 
7,4 
9,7 

10,1 
9.2 

11,9 

15,0 
16,0 
17,3 
19,0 
15,0 
6,8 
8,8 
18,0 
14,1 
17,2 
18,7 

7,7 
8,1 

14,3 

10.3 


oîo 

8^6 

8,9 

0,8 

-4,7 

1,7 

-2.8 

0,8 

-4,2 

-0,1 

.^,8 

-0,0 

-3,0 

-8,9 

0.1 

8,9 

0,8 

6,4 

1.9 

6.6 

0,0 

4.6 

0.1 

3,5 

-1,0 

2,7 

-3,9 

0,2 

-4,6 

1.2 

-0,8 

8.4 

8,9 

6.9 

-1,1 

4,5 

—1,7 

8,7 

0,2 

6,0 

1.2 

8,» 

8,0 

9.6 

8.0 

10,1 

2,9 

10,9 

2,6 

8.8 

—3,0 

2,4 

-1,8 

8,8 

-0,4 

6^ 

6,8 

10.2 

10,8 

13,7 

10,3 

12,9 

--0,8 

8.4 

-«,9 

8,6 

8.8 

8.8 

0.0 

8.4 

13t8 

4:2 

8;8 

12Î8 

7,9 

1.0 

4,4 

9,0 

10,1 

0.9 

6.5 

9.8 

11,4 

0.8 

6,1 

10,8 

17.9 

2.4 

10,1 

12,0 

18,8 

8,1 

18.4 

U,8 

16,& 

5,0 

10,6 

16.0 

12.1 

4.9 

8.6 

19,9 

10,0 

1.8 

5,6 

22.8 

11,9 

0.1 

6,0 

24.7 

18.1 

2.0 

7,5 

19,1 

18,7 

2.0 

8,8 

17.1 

17,8 

4,0 

10,8 

18,1 

18,8 

8.0 

11,9 

16,9 

16,7 

8.0 

10,8 

20.0 

14.1 

8.8 

8,7 

29,1 

11,0 

-0,8 

"^.1 

27,3 

9,6 

0,9 

6,3 

24,9 

6,4 

0,0 

8,2 

30,6 

8.9 

-2,4 

8,2 

23,3 

13.8 

-0,1 

6.6 

23,8 

20,1 

4,9 

12,6 

26,3 

48.0 

8,0 

«8.0 

24,9 

14,8 

6.3 

10.4 

33,8 

14,6 

8,0 

9,8 

26,3 

18,9 

8,4 

18,6 

27,4 

18,0 

8.7 

10.8 

24,1 

18,» 

2,2 

8.7 

24,3 

14.1 

7,0 

10,6 

24,0 

17,0 

11,0 

14,0 

17,8 

• 

■ 

■ 

16.8 

U,9 

2,9 

7,9 

16,3 

13,3 

1,9 

7,6 

21.5 

16,4 

8.6 

11,0 

28,5 

14,2 

8,6 

8,9 

20.2 

8Î0 

io;4 
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31.0 
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14,6 
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1S,7 
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34.6 
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36.0 
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Î3.0 
7 


37.1) 
M,0 
35,0 
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15.7 
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JOURNAL    MÉTÉOROLOGIQUE. 
Termines.  -  kmmée  1  §»9. 


Le  I*',  tix  betirei  malin,  Ibermomèlre  du  ptyckro- 
mètre  coutert  de  orislaux  trèi-petiu,  U  neige  PMle 
toajoun.  Minuit,  brouillard  trte-épaif.  —  2,  %ix  beu- 
rei  matin,  givre  abondant  tur  les  tbermomèlref.  Midi, 
brouillard.  —  3,  midi,  la  neige  fond,  les  loiii  égoul- 
lent.  Six  bcures  soir,  dégel  complet.  —  4,  nuit  noire, 
forte  bumidité.  Minuit,  gelée  blancbe.  —  5,  midi,  il 
rette  encore  de  la  gelée  blancbe.  Six  beures,  forte  gelée 
blanche.  --6,  t<i.^7,  neuf  beuret  malin,  elle  a  fondu. 
Trois  heures  soir,  pluie  depuis  deux  heures,  et  le  soir 
par  inlerTalles.  —  8,  six  heures  matin,  gelée  blanche, 
le  Terre  du  tberraométrograpbe  est  glacé.  Neuf  heures, 
gelée  blancbe.  Midi,  toiis  humides.  —  9,  vent  Tiolent 
toute  la  nuit.  Trois  heures  soir,  neige  et  pluie  depuis 
deux  heures  et  demie.  —  40,  six  beuret  malin,  forte 
gelée  blancbe. 

Le  M,  iroi»  heures  soir, pluie  par  inlerTalles,  soleil. 

—  12,  minuit,  pluie  par  intervalles.  — 13,  td.  — 
44,  neuf  heures  matin,  forte  humidité,  petite  pluie  par 
inlenralles.  —  15,  dans  la  journée,  pluie  très-Qne  par 
moments.  —  46,  t<i.  -"17,  vent  violent  toute  la  nuit. 

—  48,  brouillard  matin  et  soir.  —  49,  minuit*  on 
aperçoit  dans  le  ciel  an  NO  une  clarté  très -apparente. 
-^  20.  belle  nuit,  très-forte  gelée  blanche  ;  six  heures 
soir,  depuis  ouatre  heures  et  demie  quelques  gouttes 
d'eau  ;  pluie  depuis  cinq. 

Le  31 ,  six  heures  matin, ciel  faiblement  étoile.  Neuf 
bcures,  le  soleil  semble  Touloir  se  montrer  au  lénith. 
Minuit,  ibermométrographe  mouillé,  nuit  noire.  —  22, 
neuf  heures,  ciel  orag^x  ;  dans  l'après-midi,  pluie  par 
intervalles.  —  23,  miiroil,  les  étoiles  brillent  peu.  — 
24,  neuf  heures  matin,  forte  gelée  blancbe  ;  après  midi, 
vent  froid.  Minuit,  pluie  depuis  onxe  heures.  —  26, 
neuf  heures  matin,  brouillard.  —  27,  neuf  heures 
soir,  pluie  depuis  sept  heures  environ.  Nuit  très-noire. 

—  28,  midi,  vaporeux.  Six  heures,  forte  averse  qui 
vient  de  commencer.  —  29,  midi,  le  soleil  perce  un 
peu  le  bi;ouillard  au  léniih  Minuit,  les  vitres  et  le 
Ibermométrographe  sont  couverts  de  vapeur  d'eau.  — 
30,  neuf  heures  matin ,  gelée  blanche.  Midi,  pluie 
depuis  onze  heures  jusqu'à  huit  heures  soir.  Minuit, 
humidité  extrême.  —  34,  six  heures  matin,  forte  gelée 
blanche  ;  pluie  à  onxe  heures  ;  bruine  dans  la  soirée. 


Le  4",  matin,  forte  humidité.  Neuf  heures  soir, 
temps  lourd.  Minuit,  grande  humidité;  pluio  «rèo-ftne 
par  intervalles.  —  2,  matin,  forte  humidité,  ciel  très- 
pluvieux.  —  3,  couvert,  pluie  k  sept  heures  malin. 
Minuit  temps  magnifique.  —  4,  matin,  étoiles  peu 
brillantes,  toits  mouillés.  —  6,  belle  nuit.  —  7,  forte 
bumidité,  gelée  blanche.  — 9,  trois  heures  soir,  pluie. 
—  40,  six  heures  matin,  neige.  Midi,  la  neige  est 
fondue. 

Le  14,  neuf  heures  matin*  un  peu  de  gelée  blanche. 


—  42,  midi,  brouillard  à  rhorixos.  Tniê  hMfas, 
aspect  neigeux,  temps  froid;  id.  dans  k  soirée.  —  43, 
froid  vif,  ciel  neigeux.  —44,  M.,  brouiliarl  à  The- 
riton  E.  —  45,  matin,  forte  gelée  blancbe.  ciel  bleu 
Ires-pèle;  soir,  horiion  rougeAIre  au  50. — 46,  brouil- 
lard, nuit  noire.  —'47,  rares  étoiles  au  léniih,  leili 
couverts  d*eau.  Nuit  noire.  —  48,  matin,  pluie  par 
moments.  Trois  heures,  violent  ouragan,  pluie,  gràe. 
Nuit  noire,  pluie. —  19,  sur  les  loits,  reste  de  grésiL 
Midi,  averse  de  neige,  qui  fond  ensuite.  Onae  heures 
soir,  parcelles  de  neige.—  20,  six  heures  nalin,  qael- 

2ues  couttes  d'eau,  trèt-pluvienx.  Sept  baurea,  neifs 
ne  abondante,  qui  reste  sur  le  sol  et  fond  à  midi.  Neuf 
heures  soir,  sur  le  sol,  légère  ooaeiie  de  neige;  elle  a 
commencé  h  tomber  vers  sept  heures  ;  dcl  noir* 

Le  24 ,  toiis  et  sol  couverts  de  neige.  Six  ' 
brouillard  qui  s'élève  au-dessus  des  prés  et  < 
Saint-Louis.  —  22,  encore  un  peu  de  neige  aar  le  sel 
et  les  toits  abrités,  pluvieux.  l>ois  heurea  aoir,  forts 
averse  de  petite  grêle.  Neuf  heures,  froid,  cîel  sombre, 
mais  bien  étoile.  —  23,  gelée  blanche.  —  24,  lempi 
rude.  ^  25,  forte  gelée. blancbe,  belle  matinée.  ^  28, 
forte  gelée  blanche;  soir,  aspect  neigeux.  —  27,  Umft 
gris,  le  leleil  cherche  h  paraître.  Neuf  bevres  soir, 
petite  averse  de  grésil  qui  reste  sur  nae  partie  du  sol. 

—  28,  verglas  sur  les  toits,  le  grésil  d*bier  est  eneoif 
sur  le  sol.  Midi,  et  dans  la  eoirée,  ouelques  goutte 
d*oatt  continuelles,  temps  humide  el  iroid.  Neuf  beum, 
sol  humide,  brouillard  par  momenls. 


Le  4**,  peu  de  gelée  blanche,  belle  Joavée;  dutt  h 
soirée,  goutlea  d'eau  par  inlervallea.  —  2,  Duit  noire, 
pluie  fine  abondante.  Neuf  beures  soir,  petite  bruîae 
continuelle.  <—  3,  un  peu  de  gelée  blanche,  belle  jour- 
née. ^  4,  5,  6,  fortes  gelées  Uanches,  belles  jenraées. 
—7,  tempe  magnifique.  —  8,  très-forle  gdée  bbncfae. 

—  0,  couvert  le  malin,  belle  journée.  —  40,  temps 
magnifique. 

Le  4 1 ,  un  peu  de  brouillard.  — -  12,  asaen  beau.  — 
43,  aspect  pluvieux,  beau  tempe  iMia  froid.  —  14. 
journée  magnifique.  «^  4  5,  peu  de  gelée  blaacbe,  jour 
née  belle  et  froide.  — 10,  pluvieux.^  4 7,  trois  beum 
matin,  nuit  très- noire,  quelques  gouttes  d'eau.  —  18, 
de  nombreux  corbeaux  se  dirigent  vers  PE  ;  joum^ 
magnifique.  —  49,  trës^orle  gelée  blanche.  —  80, 
quelques  légères  vapeurs  salea  k  rhoriien  N. 

Le  21,  six  beures  matin,  belle  coarbe  aati-erépes- 
euluire.  —  22,  beau  lempa,  nuageux  el  ebaud.  —  23, 
temps  magnifique.  —  24,  belle  journée  très-ebaude. 

—  25,  temps  froid.  —  26,  aipeet  pluvieux,  éelairâes. 

—  27,  vaporeux,  belle  Journée.  —  28,  soleil  blafard. 

—  29,  très-pluvieux,  pluie  par  moments.  —  30,  naii 
très-noire,  bourrasques.  Midi, aspect  pluvieux;  belle 
soirée.  —  81,  matin,  temps  remarquablement  deux. 
Neuf  beures,  petite  pluie  continuelle  jusqu'à  deux  heu- 
res et  demie;  le  soir,  temps  humide  et  très-doax. 
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Le  ^*'j  sii  heures  matin,  goulles  d*cau  par  moments  ; 
MÎr,  temps  assex  froid.  —  2,  ciel  triste,  temps  froid. 

—  èf  un  pea  de  gelée  blanche,  belle  journée.  —  4, 
rosée,  temps  magnifique  et  froid.  — 5,  Irès-forfe  rosée, 
on  peu  de  gelée  btauclie.  Midi,  légères  fapeurs  qui 
affaiblissent  le  soleil.  —  0,  journée  belle  et  douce.  — 
7,  brouillard  très-épais ,  journée  magnifique.  —  8 , 
temps  sec  et  dom,  aspect  pluvieux,  belle  journée.  — 
9,  aspect  très-fdufieux,  vent  froid.  —  10,  magnifique 
journée. 

Le  41 ,  un  peu  Taporeoi  à  l'horizon  NE.  —  12,  belle 
journée.  —  13,  un  peu  vaporeux,  le  vent  balaye.  — 
44,  un  peo  de  rosée.  —  15,  belle  journée.  —  46,  trf., 
légèrement  vaporeux.  —  17,  soleil  pâle,  vent  fort.  — 
48,  après  midi,  ploie  fréquente.  —  49,  vent  glacial. 
— 20, ^très-peu  de  gelée  blanche,  légèrement  voporeux. 

Le  21,   b«au,   soleil  très-p&le.  —  22,  beau  temps. 

—  23,  temps  lourd.  Neuf  heures  soir,  nuit  très-noire, 
petite  pluie.  —  24,  trois  heures  malin,  pluie  conti- 
nuelle. —  25,  temps  triste.  —  26,  soleil  très-p&le.  — 
27,  beau  ciel  quoiqu'un  peu  laiteux.  —  28,  cercle 
autour  de  la  lune,  dont  le  diamètre  sous-teod  un  arc 
de  45*  environ;  belle  journée,  mais  un  peu  froide. 

—  SO,  ciel  d'orage,  averses  par  intervalles  dans  la 
jeamée. 


Le  4*%  six  heures  matin,  pluie  extiémemeni  fine  et 
abondante.  Neuf  heures,  pluie  abondante  par  inter- 
valles, mais  quelques  gouttes.  — 2,  matin,  gouttes 
d*eaa;  le  soir,  temps  froid,  pluie.  —  3,  éclaircies.  *- 
4y  belle  journée,  mais  froide.  —  5,  forte  gelée  blanche. 

—  6,  quelques  traces  do  gelée  blanche,  temps  magni- 
fique. —  7,  aspect  généraleinent  pluvieux.  —  8,  très- 
forte  rosée,  très-belle  journée  chaude.  —9,  calme,  belle 
journée.  »  40,  très- légèrement  brumeux  au  NOj  le 
Boir,  ciel  pluvieux. 

Le 1 1,  beau  zénith,  éclaircies.— 12,, aspect  pluvieux. 

—  43,  pluie  par  intervalles  — 44,  couvert,  pluvieux. 

—  45,  calme,  forte  ro^ée»  journée  magnifique.  —  46, 
forte  chaleur.  —  17,  six  heures  matin,  gouttes  d'eau 
pur  moments.  Neuf  heures,  il  fait  très-chaud.  Midi, 
quelques  gouttes  d'eau.  —  48,  gouttes  d'eau  cl  petites 
ondées  par  moments;  bombreuses  ondées  depuis  trois 
heures  ^  le  soir,  ciel  pluvieux  et  orsgeux.  —  49,  midi, 
benn  temps,  quelques  nuages.  Trois  heures,  petite.pluie 
d'averse  qui  ne  dure  que  dix  minutes.  —  20,  très-forte 
rosée,  belle  journée. 

Le  24,  malin,  gauttes  d'eau  par  moments-,  le  soir, 
grandes  éclaircies  è  l'horizon  N.  —  22,  temps  lourd, 
chaleur  accablante  ;  grandes  éclaircies,  averses  de  sept 
heures  h  sept  heures  et  demie  soir.  —  23,  très-forte 
rosée,  brouillard  épais,  forte  humidité;  pluie  sans  in- 
temiptjon  dans  la  soirée.  —  24,  couvert,  humide, 
hronillard  épais.  Neuf  heures  soir,  nombreuses  lueurs 
d'éclairs.  —  25,  pluvieux.  Trois  heures  soir,  lemps 
très-lourd,  coups  de  tonnerre.  Neuf  heures  soir,  fré- 
quente* petites  averses.  —  26,  neuf  heures  matin,  ciel 
Irte-ehaitté  vers  le  SO,  aspect  pluvieux.  Depuis  trois 
heures  el  demie  jusqu'à  quatre  heures  el  demie,  orage 
et  pluie  abondante.  —  27,  six  heures  matin,  arc-en- 
cial  et  arc  supplémentaire.  Neuf  heures  soir,  violent 
orage,  pluie  très-abondante.  ^  28,  pluvieux  ;  le  soir, 
ora|enz.  —  29 ,  épaisses  vapeurs  ;  trois  heures  soir, 

TOMB   II. 


nuage  orageux  qui  va  bientôt  couvrir  tout  le  ciel.  Neuf 
heures,  petite  pluie.  —  30,  six  beuris  matin,  gouttes 
d'eau  presque  continuelles.  Neuf  heures,  petite  pluie. 
—  30,  six  heures  malin,  gouttes  d'eau  presque  conti- 
nuelles. Neuf  heures,  pluie  peu  abondante  mais  presque 
continuelle;  le  soir,  lemps  froid.  -~  31 ,  goulles  d'eau 
h  trois  heures  et  demie  soir  et  quatre  heures  et  demie; 
temps  froid. 


Le  1*',  belle  journée.  —  2,  forte  rosée,  ciel  mou- 
looné,  soleil  très-brillant.  —  3,  assez  belle  matinée. 

—  4,  neuf  heures  matin,  le  vent  soulève  d'énormes 
masses  de  poussière. — 5,  peu  de  rosée,  belle  journée. — 
6,  matin,  le  lemps  est  a  la  pluie;  pluie  abouJaulc  sans 
orage  de  sept  heures  et  demie  soir  è  huit  heures.  —  7, 
très- pluvieux,  tout  est  mouillé  (ortemenl.  Neuf  heures 
et  demie,  petite  ondée;  pluie  presque  continuelle  du 
onze  heures  et  demie  à  midi  :  6™", 33,  très-larges  ruis- 
seaux ;  le  soir,  pluie  presque  continuelle.  —  8,  pluie 
abondante  è  neuf  heures  malin.  Neuf  heures  soir,  pluie 
presque  continuelle,  peu  abondante.  —  9,  pluie  conti- 
nuelle è  trois  heures  msliu.  Midi,  quelques  gouttes 
d'eau  par  momeuls,  soleil  par  intervalles.  —  10,  hu- 
midité extraordinaire,  belle  journée.  Pluie  conlinuslle 
depuis  cinq  heures  soir. 

Le  4  4 ,  pluie  toute  la  nuit,  gouttes  d'eau  presque 
constamment  dans  %  journée.  —  4  2,  forte  humidité. 

—  43,  neuf  heures  matin,  quelques  gouttes  de  pluie; 
id.  h  trois  heures  et  è  six  heures  soir  ;  depuis  sept 
heures  et  démit-,  pluie  continuelle.  —  14,  trois  heu- 
res malin,  abaissement  extraordinaire  du  baromètre  : 
5n«,40  depuis  hier  soir  neuf  heures;  neuf  heures,  il 
pleut  dans  tout  le  NO  ;  undée  vers  dix  heures  et  demie; 
depuis  midi,  fréquentes  averses;  un  peu  de  grôle  k 
deux  heures.  Six  heures  soir,  quelques  gouttes  de  temps 
en  temps.  —  45,  tout  est  mouillé.  Depuis  neuf  heures 
matin,  graius  fréquents  et  abondants;  éclaircies  par 
moments.  — 46,  malin,  pluie  continuelle;  id,  è  trois 
heures  ;  le  soir,  beau  temps.  —  17,  soleil  pâle  par  in- 
tervalles, nombreux  graius  depuis  midi.  —  48,  forte 
humidité.  Midi,  beau  ciel,  soleil  très-vif  par  inter- 
valles. —  20,  trois  heures  soir,  gouttes  de  pluie  fine 
par  intervalles. 

Le  21,  soleil  liès-pàle.~  22,  neuf  heures  matin, 
quelques  gouttes  d'eau.  La  pluie  commence  vers  une 
heure,  est  assez  forte  depuis  deux  et  cesse  vers  cinq 
heures  et  quari.  Depuis  six  heures,  quelques  gouttes 
d'eau  par  intervalles,  —  23,  pluie  très-abondante  toute 
la  nuit;  ciel  triste  el  pluvieux,  temps  lourd.—  24, 
trois  heures  soir ,  pluie  par  intervalles.  —  25 ,  six 
heures  matin,  ciel  magnifique.  Neuf  heures,  l'horizon 
NO  est  brumeux,  sale.  Six  heures  soir,  ciel  orageux, 
temps  lourd.  —  26,  matin,  ciel  naigeux.  Midi,  aspect 
orafjeui;  ondée  k  quatre  heures  et  demie.  —  27,  midi, 
ciel  pommelé  au  zénith.  Trois  heures,  temps  lourd. 
Neuf  heures  ciel  d'orage,  quelques  gouttes  de  pluie.  — 
28,  matin,  Irès-nuageux.  soleil  par  rares  intervalles; 
le  soir,  nombreuses  éclaircies.  —  29,  matin,  aspect 
pluvieux.  Trois  heures  soir,  le  vent  balaye.  —  30, 
nuageux,  soleil  blafard. 


Le  4**,  ciel  triste,  lemps  lourd  el  nuageux.  —  2, 
temps  lourd  et  fatiguant.  —  3,  un  peu  de  rosée,  belle 
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journée,  très-forto  cbileur.  ^-  4,  jouroée  remarquible- 
meot  belle.  —  5,  cbelear  eilreme  ;  le  soir,  légèrement 
Teporeox  I  l'borizon  NO.  —  6,  toir,  cbeleur  excessive, 
légères  Tapeurs  k  rborixon  NNO.  —  7,  malin ,  ciel 
magnifique;  le  soir,  vapeurs  a  Thorixon  NO.  — 8,  ciel 
magnifique.  —  9,  id.,  belle  soirée.  —  40,  midi,  ciel 
orageox,  chaleur  éloufranto.  De  quatre  heures  et  demie 
k  cinq  heures  cl  demie,  quelques  rares  gouttes  d'eau, 
tonnerre,  quelques  éclairs;  belle  soirée. 

Le  4 1 ,  belle  matinée  et  journée  magnifique.  —  4  2, 
six  heures  matin,  rosée,  brouillard  épais  qui  ne  des- 
cend que  juM|u'au  sommet  des  monuments.  Midi,  ciel 
bleu  très-pftle,  chaleur  faliganle  ;  belle  soirée.  —  43, 
trois  heures  et  demie,  k  l'est,  nuage  orageux,  tonnerre 
lointain.  Cinq  heures,  l'orage  a  tourné  lentement  vers 
le  N  et  a  atteint  le  NNO.  On  entend  le  tonnerre  de  ce 
côté;  rares  éclairs.  Six  heures,  tempe  lourd,  fatiguant, 
l*orage  parait  avoir  cessé.  —  44,  très-belle  matinée. 
Midi,  chaleur  étouffante.  Six  heures,  ciel  très- orageux, 
on  entend  le  tonnerre.  Sept  heures,  rares  éclairs,  quel- 
ques coups  de  tonnerre. — 45,  ciel  orageux;  première 
coups  de  tonnerre  k  onxe  heures  matin  ;  pluie  k  onze 
heures  dix  minutes;  Vorago  est  fort  au  N.  De  midi  k 
deux  heures,  quelques  coups  de  tonnerre  et  pluie  par 
moments  ;  depuis,  quelques  gouttes  de  temps  en  temps  ; 
belle  soirée  —  46,  beau  ciel,  temps  lourd.  Sept  heures 
et  demie  soir,  d'immenses  louroillons  de  poussière 
sont  chassés  du  SO  par  un  vent  violent;  jusqu'k  huit 
heures,  innombrables  éclairs  affectant  le»  formes  les 
plus  singulières  ;  une  petite  pluie  continue  après  l'o- 
rage. —  47,  six  heures  et  demie  matin,  coups  de  ton» 
nerra  mais  très-éioigné.  Sept  heures ,  forte  ondée . 
Huit  heures,  ondée,  éclaira  et  tonnerre.  Midi,  pluie 
presque  continuelle  ;  quelques  coups  de  tonnerre  jus- 
qu'k  quatre  heures  et  demie;  le  soir,  ciel  très-tourmenté. 

—  48,  matin,  pluie  par  moments.  Trois  heures,  ton- 
nerre pendant  vingt  minutes.  Six  heures,  on  entend  le 
tonnerre.  —  49,  nuageux.  -*  20,  malin,  brouillard, 
belle  journée. 

Le  21,  midi,  beaux  cumulus;  soir,  ciel  magnifique. 

—  22,   matin,  brouillard  assex  épais  et  très-liumide, 

—  23,  forte  rosée  ;  soir,  vaporeux  k  l'horizon  N.  — 
24,  voilé,  ciel  pluvieux.  Une  heure  et  demie,  ondée  de 
quelques  minutes  ;  le  soir,  ciel  pluvieux,  temps  orageux. 

—  28,  malin,  ciel  sombre  et  pluvieux  ;  ondée  k  huit 
heures  et  demie.  Midi,  ciel  orageux,  quelques  gouttes 
d'ctu,  le  vent  balaye  fort.  Soir,  ciel  orageux,  fréquen- 
ics  ondées.  •—  20,  généralement  couvert.  Midi,  ora« 
geux.  Six  heures,  quelques  gouttes  d'eau.—  27,  matin, 
ciel  pommelé  au  zénith  seulement;  nombreuses  éclair- 
cies.  —  28,  forte  brume  k  rhorizon.  Trois  heures  soir, 
urageux.  —  29,  aspecl  très-pluvieux  ;  après  midi,  ciel 
orageux,  ondées  fréquentes  depuis  une  heure  et  quart. 
Six  heures,  orage  qiii  s'avance  et  occupe  tout  l'O, 
éclaira,  quelques  gouttes  d'eau.  —  30,  belle  journée. 

—  34,  six  heures  matin,  brouillard  épais  autour  de 
l'horixoD.  Midi,  ciel  magnifique.  Trois  heures^  forte 
chaleur  ;  belle  soirée. 

AOUT. 

Le  4*',  belle  journée  chaude.  —  2,  matin,  beau  ciel. 
Midi,  orage  se  dirigeant  vers  le  N  et  laissant  Venailles 
sur  le  c6lé,  comme  dans  la  plupart  des  orages  de  celte 
année,  qui  ont  presque  tous  passé  k  l'O,  allant  vers 
Saiol-Germain  ;  quelques  rare*  coups  de  tonnerre.  Une 
heure  cinquante  minutes,  un  seul  coup  de  tonnerre. 


pluie  abondanle  qui  cesse  k  deux  henres.  —  3,  Carte 
rosée,  beau  ciel  ;  pluie  ven  cina  heures  soir.  —  4, 
matin,  beau  ciel;  vera  quatre  beurea  soir,  petites 
gouttes  de  pluie  très-fine.  —  5,  matin,  pluie;  soir, 
éclairs. — 6,  forte  rosée.  Deux  heures  soir,  petite  pluie; 
soirée,  éclaira.  —  7,  six  heures  matin,  petite  pluie 
continue  et  très-abondante.  Midi,  cclaircies  nombreuses 
au  N.  Neuf  heures  soir,  quelques  gouttes  d'eau.  —  8, 
aspect  pluvieux.  Trois  heures  soir,  pluie  peu  abondanle, 
mais  fréquente.  —  9,  midi,  beau  temps.  Six  beuras 
soir,  pluvieux  «u  NE.  Neuf  heures,  gouttes  d'eau.  — 
4  0,  beau  temps. 

Le  44,  sept  heures  malin,  pluie  qui  ooutinne  après 
neuf  heures.  — 42,  vent  très-froid.  —  43,  rosée;  torta 
avene  de  une  heure  et  quart  k  une  heure  trois  quarts. 
Six  heures  soir,  beau  ciel. — 44,  malin,  ciel  nson- 
tonné,  nombreuses  éclaireies;  pluie  k  huit  heures  et 
demie  soir.  —  45,  six  heures  mattu  ,  abaisaeisMut 
extraordinaire  du  baromètre  depuis  hier  eoir  neuf  heu- 
res, ciel  très-pluvieux  ;  le  soir,  quelanes  éclairdea.  — 
46,  midi,  quelques  petites  ondées  de  pluie  fine  qui 
s'évapora  k  mesure.  —  47,  six  heures  malin,  tout  est 
ruisselant,  brouillard  très-épais  qui  est  presque  dissipé 
k  huit  heures,  àix  heures  soir,  quelques  coupe  de 
tonnerre  sourds  et  rares.  Six  heures  et  quart,  quelques 
éclairs  et  tonnerre  sourd,  petite  pluie  peu  abonduBle  ei 
de  peu  de  durée.  Huit  heures,  forts  et  nombreux  éelaira 
sans  interruption  k  l'O  et  au  SE;  quelques  gouttes  Sues 
de  temps  en  temps.  Neuf  heures  et  demie,  uu  onfe 
violent  fond  sur  Versailles,  d'immenses  éclaira  et  d'in- 
nombrables coups  de  tonnerre  se  sueoèdent  sans  inter- 
ruption, le  tout  accompagné  d'une  pluie  diluvienne. 
A  onie  heures,  l'orage  a  oompléiement  cessé.  ^48, 
matin,  aspect  général  pluvieux;  petite  pluie  presque 
continuelle  depuis  une  heure  après  midi.  —  49,  matin, 
ciel  triste  et  calme,  un  peu  vaporeux  k  l'horiaon.  Midi, 
temps  lourd,  vaporeux.  —  20,  six  heures  matin,  ouel- 

3ues  gouttes  d'eau.  Neuf  heures,  petite  phiie  peu  udob- 
ante.  Midi,  pluie  continuelle  depuis  eaie  heuras.  IVsb 
heures,  pluie  oontinnelle,  fine  et  abendaote*  Neuf 
heures,  nuit  très-noire  et  pluvieuse. 

Le  24,  six  heures  matin,  -brouillard,  pluw.  Midi, 
bruine  très-abondante  et  continuelle.  Neuf  heures, 
petite  pluie  fine.  —  22,  de  une  heure  k  trois  iicures 
et  demie  matin,  pluie  abondante  par  moments.  Midi, 
quelques  gouttes  d'eau  de  temps  en  temps.  Six  hearei, 
fort  coup  de  tonnerre  ;  le  grain,  qui  semblait  être  eocere 
k  l'borizon  NE,  fond  soudainement,  et  des  terreuls 
d'eau  tombent  pendant  quinxe  minutes.  —  f3,  beau 
temps.  —  24,  matin,  forte  rosée,  brouillard  épais 
sutour  de  l'horizon.  —25,  temps  chaud  et  ma^iftque. 
-^  26,  atmosphère  vaporeuse.  Edaiii  nombreux  depuis 
sept  heures  soir,  temps  d'orage  h  1*0  et  au  NO.  —  27, 
aspect  pluvieux.  —  28,  très» forte  rosée ,  beau  leops. 
—  29,  malin,  l>rouillard  au-dessus  des  parties  baaaes. 
Midi  ciel  d'orage,  pluvieux,  temps  lourd,  rares  gonCtn 
d'esu.  Trois  heures,  forte  chaleur.  —  30,  ciel  triste  et 
pluvieux.  Trois  heures  soir,  temps  lourd,  dd  d'orage. 
Belle  journée.  —  81,  neuf  heures  malin,  pluie  par 
ondées  très-fréquentes. 

SBVnBHDi&B. 


Le  4",  six  heures  matiu,  eiel  megniique;  vapeura 
légères  au-dessus  des  bois  et  prés  ;  fVpeun  eitràaie- 
ment  épaisses  au-dessus  de  la  pièce  d'eau  des  Suisate. 
Midi,  forte  chaleur.  Belle  jouroée.^S,  antin,  y 
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moins  é|>ai8M8  «pie  eelles  d*hi«r;  jonrnée  magnîGqiie. 
—  8,  ▼•peurs  basMs  épaisMi ,  sur  la  pièce  d'^u  des 
■Suisses;  belle  journée.  -—  4,  id.,  temps  chaud.  —  5, 
pluie  depuis  oose  heures  et  demie  malin.  Trois  heures^ 
fréquentes  gouttes  d'eau.  6ii  heures,  pluie  peu  abon- 
dante, mais  presque  eontinuelle.  —  6,  malin,  pluie 
fréquente;  midi,  quelques  gouttes  d'eau,  —  7,  rosée, 
▼apeurs  très-épaisses  autour  de  l'horizon.  Six  heures 
soir,  quelques  coups  de  tonnerre  avec  éclairs  ;  gouttes 
d'eau  par  ondée.  Neuf  heures»  pluie  très-abondante, 
continuation  de  l'orage.  —  9,  six  heures  matin,  pluie, 
Tapeurs  abondantes.  Neuf  heures,  pluie  continuelle  et 
très-abondante  par  moments.  Midi,  ploie  presque  eon- 
tincielle.  Trois  heures,  il  pleut  rarement, — 9,  Tapeurs 
épaisses  au-dessus  des  prés,  plus  épaisses  au-dessus  des 
bois.  Trois  heures  soir,  pluie  abondante  dans  tout  le  N. 
— >  10,  six  beures  matin,  très-forte  rosée;  l'eau  ruis- 
selle sur  les  instruments  ;  les  bois  sont  couTerts  de 


Tapeurs  légères  qui  atteignent  l'horixon.  Midi,  quelques 
nreê  gouttes  d'eau,  plus  de  r apeurs.  Trois  heures,  pluie 
presque  continuelle  depuis  deux  heures.  Six  heures, 


pluie  presque  continuelle,  temps  froid.  Neuf  beures, 
petite  pluie. 

Le  41,  matin,  ciel  nuageux.  Trois  beures  soir,  fré- 
quentes petites  ondées.  Neuf  heures,  rosée*  —  -12, 
brouillard  très-épais.  Midi,  ondées  par  moments,  rares 
éclaireies.  —-43,  très-forte  rosée.  Midi,  ciel  orageux, 
temps  pluTÎeux.  Petite  pluie  Sue  de  deux  è  trois  beures, 
Mf.  par  interralles  k  neuf  heures.  —  M,  ciel  triste, 
moutonné,  asset  belle  journée.  —  15,  neuf  heures 
mutÎD,  le  temps  se  charge  abondamment,  le  rent  s'élèfe 
et  commence  k  bruire.  Midi,  quelques  rsres  gouttes 
d'eau.  Neuf  beures,  quelques  gouttes  d'une  pluie  très- 
ine.  -^  16,  ciel  triste,  rares  apparitions  de  soleil.  — 
17,  courert.  Neuf  heures  malin,  pluie  peu  abondante, 
mais  continuelle  ;  id.  à  midi ,  trois  et  six  heures. 
—  i  8,  six  heures  malin,  petite  pluie  continuelle  abon- 
dante. Midi ,  pluie  par  ondées  ;  la  température  s'est 
éloTée  d'une  manière  assez  notable;  il  n'a  pas  tombé 
d'eau  depuis  midi.  —  49,  six  beures  soir,  quelques 
gouttes  d'eau.  Neuf  beures ,  forte  ondée.  —  20 ,  six 
Jieares  matin,  Irès-Corte  rosée,  ciel  magnifique.  Midi, 
aspect  pluvieux. 

Le  24 y  ueuf  beures  matin,  aspect  général  pluvieux, 
surtout  au  S.  Midi,  besu  ciel.  Trois  beures,  le  ciel  se 
chari^  de  nuages,  vent  froid.  —  22,  très-forte  rosée; 
d'épaisses  rspeurs  s'élèvent  lentement  au-dessus  de  la 
pièce  d'eau  des  Suisses.  Dans  la  soirée,  ciel  msgnifiqne, 
ezoel lente  température.  -^  23,  très-forte  rosée,  ciel 
magnifique,  vapeurs  très-épaisses  au-dessus  de  la  pièce 
des  Suisses.  — -  24 ,  instruments  mouillés,  vapeurs  très- 
épaisses  au-dessus  de  la  pièce  des  Suisses  ;  le  soir,  ciel 
flsagnifique,  peu  de  rosée.  —  25,  beau  ciel  et  belle 
jeurDée»  —  26,  vapeurs  au-dessus  des  prés  et  parties 
bosses;  très-besuciel,  température  douce.  — 27,  quel- 
ques Tapeurs  au-dessus  des  prés.  —  28,  six  heures 
malin,  pluie  continuelle;  td.  è  neuf  heures.  Midi^ 
assez  beau  par  moments.  Forte  ondée  è  deux  heures; 
id,  depuis  trois  heures.  —  29,  vent  violent  jusqu'à 
deux  on  trois  beures  du  matin.  Trois  beures  soir,  il 
commence  à  tomber  quelques  gouttes  d'eau  ;  averse  de 
trois  heures  dix  minutes  à  trois  beures  vingt.  Neuf 
benree  soir,  la  pluie  commence.  —  30,  toute  la  nuit, 
ent  trèSF-fort,  parfois  tiolent.  Midi,  ciel  très-nuageux, > 
réquentes  éclaircics.  Trois  heures,  beau  ciel. 


Le  4*',  vent  très-fort  toute  la  nuit.  Pluie  à  onzo 
heures  cinqosnto  minutes  mstin  ;  temps  doux.  —  2, 
toute  la  nuit,  vent  très-fort.  Midi,  quelques  gouttes 
d'eau.  Trois  heures,  deux  petites  averses.  Belle  soirée 
froide.  —  3,  très-forte  losée.  Depuis  deux  beures  soir, 
fréquentes  petites  ondées,  alternatives  de  soleil  magni- 
fique. Neuf  beures  soir,  forte  rosée. —  4,  six  heures 
matin,  couvert,  brouillsrd  épais  qui  cosse  è  huit  heures. 
Six  heures  soir,  très-couvert,  pluie  continuelle  depuis 
quatre  beures,  vent  violent.  Neuf  heures,  pluie  con- 
tinuelle sbondante,  temps  atroce,  vent  d'une  violence 
extrême.  —  5,  six  beures  mstin,  comme  hier  è  neuf 
heures  soir,  et  de  même  toute  la  nuit.  Neuf  heures, 
même  temps,  vent  un  peu  moins  fort,  pluie  conti- 
nuelle. Le  temps  commence  è  s'éclaircir  è  dix  beures 
trois  quarts.  —  0,  forte  rosée.  Six  heures  soir,  pluie 

Eresque  continuelle  depuis  deux  beures.  —  7,  neuf 
eures  matin ,  assez  besu,  grandes  éclaircies.  Midi, 
temps  très- variable,  pluie  nar  ondées  et  fréquemment, 
grandes  éclaircies.  Trois  heures,  même  tomps  qu'A 
midi,  fréquentes  ondées.  Six  heures,  même  ciel  varia- 
ble, la  pluie  recommence.  Neuf  heures,  petite  pluie. 

—  8,  six  heures  malin,  aspect  très-pluvieux,  pluie  peu 
abondante.  Neuf  beures,  mémo  temps.  Midi,  aspect  très- 
pluvieux,  fréquentes  gouttes  d'eau.  Six  beures  soir, 
quelques  gouttes.  —  9,  six  beures  matin,  vapeurs 
basses  au-dessus  des  prés,  rosée  et  un  peu  de  gelée 
blsnche.  Midi,  vaporeui.  Neuf  beures  soir,  un  peu  de 
rosée.  —  40,  épaisses  vspeurs  au-dessus  de  la  pièce 
d'eau  seulement  ;  très-beau  temps  ;  rosée  è  neuf  heures 
soir. 

Le  4  4 ,  vapeurs  épaisses  et  calmes,  très-forte  gelée 
blanche.  Midi  et  trois  heures,  vsporeux.  Six  beures, 
presque  couvert,  ciel  triste.  —  42,  six  heures  matin, 
couvert,  brouillard  épais  près  de  terre,  forte  humidité. 
Neuf  beures,  le  brouillard  s'élève,  le  soleil  cherche  h 
paraître.  Six  heures  soir,  oraueux,  vsporeux.  —48, 
neuf  heures  matin,  vaporeux,  forte  rosée,  temps  froid. 

—  14,  six  heures  matin,  ciel  de  toute  beauté,  forte 
rosée  qui  persiste  è  neuf  beures  sur  les  toits  abrilés  du 
soleil;  belle  soirée.  —  45,  six  beures  malin,  ciel 
magnifique,  belle  courbe  crépusculaire,  très-forte  rosée. 
Six  beures  soir,  ligne  d'épaisses  vapeurs  au-dessus  des 

Esrties  basses  de  Salory,  ciel  nuguifique.  —  46,  six 
eures  matin,  air  très-numide,  vsporeux,  épaisses  va- 
peurs qui  s'élèvent  très-lentement  au-dessus  de  la  pièce 
d'eau  des  Suisses  et  des  prés  bas;  très-forte  rosée  et  partie 
de  gelée  blaucbe.  Neuf  heures,  la  rosée  persiste  partout 
è  l'ombre.  Belle  journée.  Six  beures  soir,  vspeurs 
bssses  au-dessus  des  prés.  • —  47,  brouillard  très-épais, 
l'esu  ruisselle  sur  les  toits.  Midi,  stmospbère  vapo- 
reuse. Trois  beures,  ciel  magnifique,  horizon  très-peu 
vsporeux.  Six  heures,  ligne  de  vspeurs  au-dessus  des 
prés;  la  rosée  commencée  se  montrer;  il  fsit  nuit. 
Neuf  heures,  rosée  extrêmement  forte;  les  étoiles  bril- 
lent. —  48,  brouillard  très-épais,  un  peu  de  verglas. 
Neuf  beures  soir,  petite  rosée.  —  49,  six  beures  matin, 
ciel  magnifique,  légèrement  vaporeux,  vapeurs  au- 
dessus  des  prés,  partout  l'eau  ruisselle  ;  très- forte  rosée 
qui  persiste  à  neuf  beures.  Beau  temps.  Six  beures 
soir,  vaporeux.  Neuf  beures,  petite  rosée.  • —  20,  six 
heures  matin,  très-forte  rosée  et  restes  de  gelée  blanche, 
vapeun  épaisses,  basses,  au-dessus  des  prés  ;  td.  è  neuf 
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heures,  beau  soleil.  Mi<li,  betu  teinp^,  ciel  magnifique. 
Ije  21,  forte  rofée.  Midi,  cic\  <iès-voilé.  Six  beurcs 
soiri  vapeurs  épaisses  au-dessus  de  lou»lcs  prés  au  N  et 
au  S.  —  22,  brouillard  Irès-épiis.  Trois  heures  soir, 
lempéralnre  remarquable  par  sa  douceur.  —  23,  malin, 
aspect  pluvieux.  Midi,  fréqueules  ondées  ;  id.  k  trois 
heures;  pluie  à  sii  heures.  —  24, matin,  tout  est  1res- 
mouillé.  Midi,  beau  temps;  1«  soir,  aspect  général  très- 
plavieux.  —  25,  six  heures  matin,  ciel  très-pluvieux, 
sol  mouillé.  Neuf  heures  soir,  fréquentes  avei-ses.  — 
26}  six  heures  matin,  beau  ciel,  forte  humidité.  Trois 
heures  soir,  ciel  très-pluvieux,  gooltrs  d'eau.  Sixfaen- 
res,  pluie  tbondanle  continuelle,  temps  affreux  ;  la 
pluie  cesse  k  huit  heures  et  demie.  —  27,  malin,  aspect 
très-pluvieux,  vent  violent.  Midi,  quelques  gouttes 
d'ctu,  éclaircies,  le  vent  s'est  un  peu  apaisé.  Trois 
heure»,  forie  pluie  par  raffales  et  continuelle,  temps 
sombre.  Six  heures,  pluie  ballante,  vent  violent —  28, 
le  vent  s'est  apaisé  cette  nuit.  Six  heures  malin , 
goutles  d'eau,  ciel  très-pluvieux,  temps  triste.  —  29, 
neuf  heures  matin,  beau  temps,  restes  de  forte  rosée. 
Trois  heures  soir,  ciel  sombre.  Six  heure»,  nuit  noire, 
pluie  continuelle  abondante  depuis  quatre  heures.  Neuf 
heures,  pluie  continuelle.  —  30,  six  heures  matin, 
beau  ciel  au  S.  Neuf  heures,  le  sol  et  les  toits  sont 
encore  mouillés.  —  31,  six  heures  malin,  la  pluie 
commence  k  tomber  assez  abondamment.  Neuf  heures, 
petites  éclaircies,  pluie  par  moments. 


Le  (*',  six  heures  matin,  pluie,  couvert.  Neuf  heu- 
res, brouillard  épais.  Midi,  aspect  pluvieux,  température 
extrêmement  douce.  Trois  heures,  ti-,  le  vent  s'élève 
un  peu.  Neuf  heures,  grande  humidité.  —  2,  couvert, 
éclaircies.  —  3,  beau  temps.  —  i,  malin,  très-forle 
rosée.  Midi^  vaporeux.  Trois  heures,  épais  brouillard. 
Six  heures,  nuit  noire^  brouillard  léger  près  de  terre. 

—  5,  six  heures  soir,  nombreux  éclairs  è  l'horizon  NE. 

—  6,  forte  rosée.  —  7,  id.  Six  heures  soir,  coups  de 
vont.  —  8,  couvert,  aspect  pluvieux.  — 9,  six  heures 
matin,  au-dessus  des  prér,  lip,ne  de  vapeurs  épaisses 
blanches  qui  n'atteint  pas  ThorizAn.  Trois  heures  soir, 
de  nombreux  fils  de  la  Vierge  flollenl  dans  l'air.  Neuf 
heures,  petit  brouillard,  herbe  très  mouillée.  —  40, 
matin,  très-forte  rosée,  vapeurs  basses  au-dessus  des 
prés;  soir,  petite  rosée  sur  l'herbe. 

Le  41,  tout  ruisselle  k  l'extérieur,  forte  humidité, 
brouillard  épais.  —  43,  six  heures  malin,  toits  tres- 
sées. Midi,  la  surface  du  mercure  dans  la  cuvette  on- 
dule :  j'altribue  cet  effet  aux  coups  de  canon  qui  se 
tirent  k  Salory.  Je  cruis  remarquer  un  certain  rapport 
entre  la  périodicité  des  détonations  et  les  grandes  ondu- 
lations. Le  raffabnètre  de  M.  Babînet  serait  utile  ici. 
— 43,  six  heures  matin,  brouillard  autour  de  l'horizon, 
très -for  te  rosée;  brouillard  qui  devient  moins  épais  k 
midi  et  lécer  k  trois  heures.  Six  heures,  petit  brouillard 
général,  plus  épain  k  neuf  heures  ;  bruine. -<-  4  4,  matin, 
brouillard  très-épais,  tout  est  Irès-mouillé.  Neuf  heu- 
res, brouillard,  pluie  depuis  sept  heures.  Six  heures 
soir,  ciel  magnifiquement  étoile.  Neuf  heures,  il  com- 
menee  k  tomber  quelques  goutles  d'eau.  ^^45,  matin, 
nombreuses  éclaircies.  Six  heures  soir,  couvert,  pluie 
coDtiDuelle  depuis  quatre  heures  et  demie.  Neuf  heures, 
petite  pluie.  —  4  6,  matin,  aspect  pluvieux.  Midi,  beau 
ciel. —  47,  neuf  heures  malin,  la  pluie  commence,  vent 


froid.  Dix  heures  et  demie,  ondée.  «-48,  matin,  veut 
violent,  beau  temps  froid.  Midi,  beau  ciel  très-nuageax. 
Six  heures,  très  > pluvieux.  Neuf  heure*,  ciel  magnifique. 

—  4  9,  brouillard,  tout  k  l'extérieur  est  très-moaillé. 
Midi,  aspect  pluvieux.  Six  heures,  oo  aperçoit  (k  et  la 
des  étoiles.  —  20,  aspect  pluvieux,  sol  mouillé  ;  plaie 
continue  de  neuf  heures  un  quart  k  quatre  heures  soir. 

Le  24 ,  couvert,  pluie  eoniinuelle,  moias  abondaaie 
k  trois  heures,  peu  abondante  k  six  et  très-6ne  k  neuf 
heures.  —  22,  six  heures  matin,  presque  couvert,  toits 
très- secs.  Neuf  heures,  pluie  assexfioeei  très-abondante 
depuis  huit  heures  et  quart;  temps  trèM»«Terl;  M.  k 
midi  ;  baisse  remarquable  du  baromètre.  Six  beares 
soir,  pluie  ;  id,  continuelle  abondante  k  neuf  heures. 

—  23,  six  heures  matin,  ciel  très-sombre,  pluvieux; 
quelques  rares  gouttes  d'eau  ;  élévation  rapide  du  ba- 
romètre. Midi,  ciel  très-triste,  temps  assea  froid.  Six 
heures,  pluie  continuelle, le  veut  s'élève.  —24,  roalia, 
abaissement  extraordinaire  du  baromètre,  pluie  fias 
abondante;  id.  k  midi.  Six  heures  soir,  vent  très  froid. 

—  25,  six  heures  matin,  très-forte  rosée,  ciel  magni- 
fique. Neuf  heures,  très-forie  rosée,  brouillard  épais 
autour  do  l'horizon.  Huit  heures  un  quart  soir,  brouil- 
lard général.  —  26,  six  heures  matin,   temps   froid. 

—  27,  six  heures  matin,  beau  ciel  k  l'horizon.  Neuf 
heures,  la  forle  rosée  persiste;  les  toits  et  le  sol  sont 
mouillés.  Six  heures  soir,  ciel  de  tonte  beauté.  —  28, 
ciel  étoile,  léyèrement  vaporeux  au  S.  Six  heures  soir, 
vent  très-froid.  Neuf  beurcs,  ciel  très-pluvieux  ;  petite 
ondée  k  huit  heures.  —  29,  pluie  continuelle  a  six 
heures  matin,  et  par  moments  k  neuf.  Midi,  sspcel 
très-pluvieux.  Soirée  froide.  —  80,  très-forte  gelée 
blanche,  toits  glissants  de  gi>re,  brouillard  et  vapeurs 
épaisses  autour  do  l' horizon  ;  la  couche  de  glaM  est 
de  T"^'".  Midi,  ciel  triste,  temps  froid. 


Le  4*',  six  heures  matin,  ligne  de  vapeurs  épaisses 
au-dessus  des  parties  basses  de  Satory.  Neuf  heures, 
brouillard  épais.  Midi,  trois  et  six  heures,  vaporeux. 
Neuf  heures,  le  brouillard  tombe.  —  2,  4">"*  de  glaos 
dans  Tatmidomètre.  Neuf  heures  malin,  bruine,  brouil- 
lard épais  qui  diminue  k  midi  et  k  trois  heures;  temps 
froid.  —  3,  neuf  heures  malin,  brouillard  léger  k  Pbo- 
rizon,  couvert.  —  4,  couvert,  aspect  pluvieux.  —  5, 
ciel  sombre,  éclaircies  très-pAles  de  soleil.  —6,  brouil- 
lard, couvert,  temps  froid.  —  7,  couvert,  forle  rosée 
sur  l'herbe  feulement.  — 8,  couvert,  vent  très-froid; 
pluie  de  huit  heures  trois  quarts  matin  k  deux  bcuRi 
et  demie.  Six  heures  soir,  vent  très- fort.  — 9,  malin, 
vent  Irès-froid.  Midi,  trois  et  six  heures,  pluie  par  ii- 
tervalles.  —  40,  couvert,  sol  humide,  rares  éclaircies. 

Le  4  4,  ciel  magnifique. —  42,  beau  ciel,  vent  îroié, 

—  43,  couvert.  >«  44,  beau  ciel,  temps  froid.  —  45, 
midi,  pluie  fré(|uente  depuis  neuf  heures  cl  demie. 
Neuf  heures  soir,  pluie  continuelle.  -:—  46,  six  heares 
matin,  ciel  magnifique,  très-forte  humidité.  Trois 
heures  soir,  ciel  tristif,  temps  froid.  Six  heures,  quel- 
ques gouttes  d'eau  commencent  k  tomber.  —  47,  vent 
violent  toute  la  nuit.  Neuf  heures  soir,  id.y  petite  pliîc. 

—  4  8,  six  heures  matin^  la  pluie  commence.  Neuf 
heures,  le  baromètre  monte  considérablement.  Six  heures 
soir,   vapeurs  au-desrus  des   prés,   ciel   magnifique, 

'calme  parfait.  Neuf  heure»,  un  peu  de  brouillard.  — 
4  9,   matin,  fout  est  mouillé  de  rosée.  Soir,  petite 
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aoréola  tutoor  de  la  looe.  —  20,  l-otée  sdr  Tborbe, 
§d6t  blanche,  aoleil  pfcle.  Neuf  heures  soir,  les  parés 


Le  21,  six  heures  matia,  Irèa-forte  rosée.  Neuf  heures, 
Tapeurs  épaisses  et  sales.  Midi,  brouillard  qui  s*épaissii 
eacore  k  trois  et  six  heures;  petite  bniioe  peu  abon- 
dante. —  i3,  six  heures  matin ,  un  peu  de  brouillard, 
lrès4ort€  humidité.  Neuf  heures,  brouillard  lrès<^pais. 
DiBS  l'après-midi,  couvert,  veut  froid.  Neuf  heures, 
brouillard  h  rhorison.  —  23,  six  heures  mstin,  brouil- 
lard trèa-épais,  tout  est  très-mouillé.  Neuf  heures, 
brouillard  qui  laisse  voir  rborizuu.  Midi,  température 
très-douce.  Trois  beurra,  petit  brouillard,  temps  excea- 
sirement  sombre.  Six  heures,  très-peu  de  brouillard. 
Neuf  heures,  petite  pluie  continuelle,  bruine.  —  2i, 
six  heures  matin,  brouillard  épais,  forte  humidité.  Neuf 
heures,  id.iid.,  petite  bruine.  Midi,  aspect  pluvieus. 


rares  gouttes  d'eau.  Trois,  heures,  pluie.  Sii  heures, 
brouillard,  grande  humidité.  —  25,  six  heures  matin, 
couvert,  pluvieux,  tout  est  mouillé.  Neuf  heures, 
temps  doux,  humide.  Midi,  aspect  général  pluvieux; 
id,  h  six  heures.  Belle  soirée.  -^  26,  six  heures  me  tin, 
couvert,  pluie  qui  dure  jusqu'à  huit  heures  soir.  — 
27,  six  heures  matin,  quelques  gouttes  d'eau  commen- 
cent è  tomber.  Neuf  heures,  Teni  très-fort,  bourrasques 
par  moments;  id»  è  midi.  Trois  heures,  pluvieux.  Six 
heures,  pluie  peu  abondante.  ^  28,  pluie  jusqu'après 
midi.  Trois  heures  soir,  forte  ondée.  —  29,  matin, 
pluie,  temps  froid .  —  30,  six  heures  matin,  netite 
couronne  d'un  diamètre  égal  è  cinq  fois  celui,  de  la 
Inno,  couleurs  faibles  sur  les  bords.  Couvert,  quelques 
rares  gouttes  de  pluie  fine  à  six  heures  soir.  —  31 , 
hrouillard  très-épais  toute  la  journée.  Neuf  heures  soir, 
bruine  abondante. 


NOTES. 


M.  Haegheus  ayant  été  appelé^  vers  la  fin  de  février^  à  l'Institut  agronomique^ 
il  a  été  convenu,  entre  lui  et  M.  Bérigny,  que,  pour  ne  pas  interrompre  la  série  com- 
mencée rue  de  la  Paroisse,  en  1846,  par  eux  et  M.  Lacroix,  les  observations  se  fe- 
raient simultanément  aux  deux  observatoires.  M.  Bérigny  continuant  alors  les  observa- 
tions de  minuit,  n'a  pu  se  charger  de  celles  de  six  heures  du  matin. 

D'un  autre  côté,  les  observations  n'ayant  pu  être  faites  par  M.  Haeghens  que  pendant 
dix-huit  mois,  nous  avons  dû,  excepté  pour  les  observations  de  six  heures  du  matin  et 
celles  supplémentaires  faites  seulement  à  l'Institut,  continuer  la  série  de  la  rue  de  la 
Paroisse. 

Pour  éviter  de  mettre  au  bas  de  chaque  tableau  les  notes  nécessitées  par  les  observa- 
tions nouvelles  de  l'Institut,  nous  avons  réuni  ci-après  ces  documents  divers. 
(Voir,  pour  la  position  de  Tobservatoire  et  les  instruments,  la  notice 
insérée  dans  cet  Annuaire,  p.  (244)  et  suivantes.) 


Pagti  22  à  57. 

Observiions  frî-Aoruiret.  —  Pour  les  mois  de  jan- 
vier el  février  seulement,  les  observations  de  six  heures 
du  matin  sont  celles  de  Pobsenratoire  de  la  rue  de  la 
Paroisse. 

Celles  de  la  même  heure,  de  mars  k  décembre  in- 
clusivenient,  sont  de  M.  Haeghens,  è  Tlnstilut. 

Imiennié  du  vint.  —  Depuis  le  O'  février,  l'intensité 
du  vent  a  été  notée  d'après  la  nomenclature  insérée 
dans  V Annuaire  de  celte  année,  p.  (245)  ;  excepté  en 
mai  (six  heures  matin)  où  l'ou  a  suivi  Tancicnne  no- 
ascnclalure,  et  en  août  et  septembre  (six  heures  matin) 
où  r intensité  n*a  pas  été  enregistrée. 

Tmeûm,  A«mtdt/i.— Depuis  septembre  (neuf  heures 
malin),  le  p^ychromètre  ayant  été  cassé,  la  tension  de 
k  vapeur  el  l'humidité  relative  ne  figurent  plus  dans 
les  tableaux. 


58-60. 

Ob$ervuiion$  de  minuit.  —  Toutes  ces  ohserrations 
ont  été  faite»  par  M.  Bérigny,  à  l'observatoire  de  la  rue 
de  la  Paroisse  L'accident  arrivé  au  psychromètre  a 
empêché  de  noter,  dans  les  quatre  derniers  mois,  la 
tension  de  la  vapeur  et  l'humidité. 

63-68. 

Etat  du  cmI.  — Toutes  ces  observations  ont  été  prises 
dans  les  cahiers  de  M.  Haeghens. 

69. 

Eau  de  pime. — Ces  observations  sont  celles  de  l'Ins- 
titut ;  depuis  le  mois  de  février,  oh  M  Haeghens  a  ob- 
servé, l'eau  de  pluie  n'a  plus  été  recueillie,  rue  de  la 
Paroisse,  que  toutes  les  ringt-quatre  heures,  k  six  heures 
soir. 


(94) 
TABLBAUX  KÉRTÈlMOLOOIQnS. 


tant. 


T«-74. 


OhtnmHons  êvec  4êt  bwiet  4ê  enàmt,  —  Celltt  mm 
«iiebo«U  46  40  wttlinèlTet  (p.  70-71)  oot  41é  tutat 
du  10  Btn  au  45  Mpl«iiibre,  époque  à  laquelle,  par 
fuite  d'ttu  veut  violent,  ke  boulîe  oui  été  muet  hon 
4e  «erviee  et  les  Cbomoaèlro»  caiféi.  Cee  obterfationi 
«ut  éié  repriMB  U  4*'  août  el  eoutinuéet  joiqu'au  94 


iei  expérieneet  «foe  4«  boulee  4e  80, 16  et  5  eau- 
tiuiètm(p.  72,  78,  74)  n'eut  «é  (ailct  que  du  10 
man  au  4  S  eepleuibre.  On  n^a  commencé  le  premier 
tableau  (p.  72)  ou'au  mois  4'af  ril,  mais  iei  moyenaei 
4e  la  fleeonde  quinnine  de  man  te  trouvent  au  rétumé 

<P.««). 

Lei  boutei  4!^  cuivra  Irèt-mince,  noircies,  opaques, 
et  exposées  au  soleil,  sont  montées  sur  tif^e  4e  8  h 
9iBai  de  diamètre  ;  le  centre  de  cbaque  boule  est  élevé 
de  0m,80  au-dessus  de  la  coucbe  de  terre  de  la  grande 
caisse  dont  il  est  parlé  ci-après.  (Voir  le  Mémoire  de 
M.  de  Gasparin,  sur  la  radiation  solaire,  etc.,  publié 
dans  cet  inMknfV,  p.  103  du  Bulletin.) 

7»-80. 

TeMf^fttliirs  4«  to  Un^  4  divcrisf  prof&iidiun,  ^ 
Ces  observerions  ont  élé  faites  à  rinstiiut,  sur  la  ter- 
rasse de  l'obaervatoire,  du  1**  juillet  au  81  décembre. 

Vue  giaude  cuisse  ftmplie  de  terra  est  placée  anr  la 


Dimeution  :  lonouenr,  4»,86;  laifMr, 
0">,88;  hauteur,  ou  épaisseur  4e  la  eendie  de  lertii 
0»  ,80.  Celle  caisse  uns  fond,  repose  directement  sur  li 
plomb  de  la  tenusse.  Le  bois  dont  elle  est  fenBéeam- 
Tiron  8  ceBtimètrea4'épaisaeur. 

Le  thermomètre  k  mercure,  4onBant  lu  tempérslan 
4e  la  première  eolonue  4es  tableaux,  est  oouclié  suris 
sol  uu  4e  la  caisse,  ou  u'a  son  réservoir  unlanoé  qi'M 
tiers  au  plus.  Le  thermomètre  h  alcool  4  miuimu,  stlu 
trois  autrea  tbermumèlres,  aussi  h  alœol,  suât  pIseÉ 
verticalement  dens  le  sol  :  celui  4  uiinÎMf  se  truais  à 
16  ceutimèlres  de  profen4eur,  4es  trois  autres  l*UB«t 
k46,  la  secon4  è  80  et  le  troisième  h  46oentnBUni. 

84-87. 

A^fMi^s.  —  Dens  la  colonne  des  wMmm  (p.  IS) 
on  a  eu  égard  aux  observations  de  six  heures  du  mitin 
de  rinstiiul. 

A  pertir  de  cette  année,  il  a  paru  rationnel  de  comp- 
ter parmi  les  jours  de  gelée  (p.  84)  ceux  o4  In  toa- 
pénture  est  deseendue  au-dessous  de  léro. 

88-08. 

Journal  météwoUfiquê.  —  Excepté  pour  les  asii 
de  janvier  et  février,  el  pour  les  observations  de  misait, 
toutes  les  noies  qui  formeui  le  journal  méréorulo|ifH 
ont  été  prises  dans  lescuhierrde  l'Iutlitut. 


(M) 

NEMOURS 

(seinbhbt-mabne). 


OBSERVATIONS    MÉTÉOROLOGIQUES 

FAITJBS  PENDAIIT  L'AUNÉE 

1852 

Par  m.   le  D'  Jvles  GOUPIL, 

Hembn  oorrespondant   de  l'Académie  de  Médecine. 


LAtiTUDB 48*46'  3"N 

L0H6ITUDB * .«..        0  21  36  £, 

Altitude.  —  NîTeta  moyea  da  Loing 90  mètre». 

Données  «pproximativet  dédoUet  d«  la  carte  de  l'État-Miyor. 
Le  PLUTIOHKTBK  eit  él«fé  de  2^,50  aii-deuM  de  ee  iiireau* 


Les  instruments  employés  sont  : 

l»  Un  Thermométrographe  de  Sixt,  construit  par  Fastré  et  vérifié  avec 
soin.  Il  est  exposé  au  nord  5**  E,  dans  un  jardin  découvert,  situé  au  bord  du 
Loing. 

2"  Un  OnAromètre  construit  par  Pixii,  sur  un  modèle  donné  par  M.  Ch. 
Sainte-Claire  Deville,  et  qui  multiplie  par  40  la  hauteur  d'eau  réeUement 
tombée. 

3*  Une  Girouette  y  bien  placée  sur  les  bâtiments  d'un  moulin  à  eau,  situé 
en  dehors  de  la  ville.  11  faut,  néanmoins,  remarquer  que  Téloignement  de 
cette  girouette  et  le  manque  d'indications  suffisantes  autour  de  la  flèche  de 
Tinstroment,  ne  permettent  à  l'observateur  de  déterminer  que  d'une  ma- 
nière approximative  la  direction  du  vent. 
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RODEZ 

(aybi'ron) 


OBSERVATIONS    MÉTÉOROLOGIQUES 

FAITES     PENDANT    L'ANNÉR 

1851, 

I>AR     M.     BLONDEAU, 

Prvfenteor  de  Phyiiqoo  an  Lrcér, 


Sommet  delà  léle  de  la  Vierge  qui  sur-  \  latitude 44*  21'    5"  N 

monte  ta  tour  de  Notre-Dame (  longitudr 0    44    45    K 

(  Point  de  mire 709"*20 

ALTITODB î  ,    ,     ,  ,.^     ^^ 

(  Le  sol  de  U  sacristie 632,  00 

HAITTRUR  DU  BAROHKTRR  do  M.  Uloivdeau  «u-dcssus  de  U  mer. .  630,  00 


Pour  les  instruments  employés  el  le  mode  d'observation ,  Toirci-aprës  page  2l6. 


TABLEAUX  MÈTÈOROLOOIQUBS. 


tasi- 


r 

«Mf 

1    «•»     1     ««f 

TtlPiSAT 

H  tic 

VEUT                  1 

a 

■.  •■  uxnn. 

1      ■.  n  MU.       H       K.   b«  wii. 

^atil 

1 

i 

^Bw'r 

Temp       1 

Bar. 

T.»|i 

Bar. 

Temp        «Bar.     TMop 

le* 

BTAT  DO   CIBL        | 

iO*. 

CSU 

èO*. 

txt. 

èO*. 

ciU          II  è  0*.     •tu 

■Ml.    «la. 

34  k. 

kmûàk. 

«Anvrnm. 

■B                              mm                           ■■ 

^■i                             ^^ 

1 

1714.71 

n* 

|714.65 

8:6 

1714.64 

8Î4 

1718.53 

1:0 

3Ti 

-i;î 

[" 

B«M. 

J 

7I8.BS 

».6 

713.75 

713.77 

7.0 

713.88 

5.0 

7.0 

B*0 

ff 

M. 

S 

714,02 

7,0 

712,44 

713.51 

10,0 

718,81 

5,0 

10.0 

5.0 

N 

M. 

k 

709.68 

7.0 

708,21 

707,17 

9.1 

705.60 

7.6 

9J 

4.5 

NO 

CMIVtlt. 

ft 

708. SI 

7,8 

703,55 

702,58 

8.0 

701,54 

8.1 

8,1 

3,1 

IfO 

VUnw. 

6 

697.86 

6,5 

697.23 

697,93 

7,5 

699.18 

7,8 

7,& 

6.6 

SB 

Plurkm. 

7 

701.58 

6,8 

701.18 

,701.23 

9,0 

703.68 

6.0 

9.0 

5,2 

SO 

id. 

8 

706,39 

4,5 

706.95 

|707,49 

5.6 

707,73 

5,1 

8. H 

4, fi 

SO 

id. 

9 

709.54 

4,1 

710.91 

;714,88 

3.0 

715,51 

1.5 

*,5 

1.* 

SO 

M. 

10 

714.23 

8.0 

714,25 

|7I4.44 

4.1 

714,63 

5.0 

6,0 

3,1 

NO 

id. 

11 

715.06 

6.5 

714.18 

,714,86 

9.0 

714.80 

6.3 

ï,0 

&.» 

NO 

CiMifatt. 

12 

711.93 

5*0 

711.26 

711.33 

10.7 

710.17 

3.5 

10.7 

2.0 

N 

Beau. 

13 

708.15 

3.6 

705,19 

705.64 

9.8 

705.69 

5.6 

9.Ï 

2.2 

8 

Id. 

U 

702.21 

4.5 

69^.84 

699.33 

4.9 

696.68 

5.0 

t.H 

à,& 

SB 

Coureft. 

15 

696.13 

5.5 

697.41 

^99.18 
!7I0,88 

6.0 

705,18 

8.8 

B.li 

S.*l 

SB 

Hatiem.                        | 

16 

711.17 

4,5 

712.23 

9.1 

708,91 

4.9 

9.1 

3.6 

N 

Bca«. 

17 

709,10 

5.6 

709.15 

:707,36 

7.5 

707.89 

66 

1> 

4>8 

NO 

id. 

18 

712.21 

4.0 

713.68 

1713,91 

6.5 

714.17 

1,1 

6.6 

2,1 

0 

C(«T«at. 

19 

711.91 

-0,5 

710.23 

709,54 

9.6 

1709.86 

8.1 

9.6 

-1,0 

N 

Bea«. 

» 

711.66 

3,1 

711,54 

711.38 

7.0 

|711.19 

6.5 

T.tt 

1.« 

NO 

Comntt, 

M 

708.89 

5,0 

708.54 

"708.19 

9.0 

!707.85 

5,5 

9Jt 

1.6 

NO 

CmiTtrf.                          1 

22 

710.54 

5.0 

711.66 

712.13 

7.1 

718.51 

4.0 

7,1 

fi.li 

NO 

PlnfiMS. 

2A 

714.60 

6.1 

714.54 

715.42 

8.1 

713.48 

8.6 

8.1 

i.u 

{    . 

XO 

Catttett. 

74 

709.44 

1.9 

708.56 

208.40 
707.53 

8.0 

707.65 

1.8 

BrO 

1.& 

\    • 
1    • 

NO 

id. 

25 

709.18 

-1,0 

706,39 

2,0 

705.91 

-1,0 

3.0 

-1.« 

NO 

id. 

26 

7P5.49 

0.0 

705.31 

10.1 

704.83 

11.6 

708,18 

1.0 

11,ft 

— 4tl 

1    . 

N 

Bct«. 

r 

709.31 

2,0 

710,54 

711,40 

5.5 

713,33 

3.0 

&,D 

-M' 

1    • 

KO 

id. 

28 

712.91 

-1.0 

718,89 

718.88 

!•• 

718,91 

3.4 

4,r. 

H 

NO 

M. 

29 

715.44 

6,5 

714.63 

^:S 

7.0 

718,51 

3,9 

7J 

2.» 

* 

NO 

CMvart. 

SO 

710.55 

4,0 

710,18 

6.0 

707,05 

4.5 

5.tJ 

3,4 

NO 

id. 

51 

700,06 

4.6 

700.17 

M 

;698.15 

4.1 

1695,51 

1.5 

t.ct 

Vg] 

■ 

NO 

Ga«f«t. 

rÉvaiaa. 

Pioviess,  it«is*' 

1 

688.18 

a.o 

W.4f 

1.9 

|691,S3 

2.0 

«98.36 

0.0 

8.4 

0.0 

NO 

2 

695,17 

5,0 

SE'S 

6.0 

698.31 

6.6 

699.73 

2.1 

6,6 

3,5 

NO 

riufiam- 

8 

700.05 

2.0 

708.17 

2,8 

704.19 

3.0 

704.31 

3,0 

8,0 

1.5 

NO 

n«tien.  Mica. 

h 

Î707.48 

8,0 

2E»" 

4.5 

708.86 

6.0 

708.99 

4.3 

5,0 

1.6 

NO 

fouttft. 

5 

,710.91 

1.0 

1Qt.54 

8.5 

707.81 

6.0 

709.06 

0.9 

6,0 

-0,1 

N 

B«M. 

6 

713.88 

2.0 

713.52 

5.0 

718.39 

4,5 

713.86 

3.0 

5.0 

1.6 

S 

CotttaH. 

7 

715.42 

-!.• 

714.54 

3.1 

714.56 

8.5 

716.58 

0.6 

8.5 

—1,5 

NNO 

Baaa.                               , 

8 

715,51 

A^ 

715,53 

5.0 

713,41 

4.6 

711,08 

4.0 

5,0 

0,4 

NNO 

id. 

9 

710.63 

8.1 

710,73 

5.0 

711,46 

4.5 

712,18 

slo 

5,0 

1.6 

NNO 

Id.                                1 

10 

711,06 

8.0 

712,35 

5.0 

713,39 

5.0 

713.36 

3.5 

5.0 

1.3 

NNB 

Comwt. 

11 

712,19 

0,0 

713.07 

4.3 

711.98 

5.0 

713.95 

0.5 

6.0 

—1,0 

N 

Beaa. 

12 

714.16 

0,6 

713,53 

4.5 

712.56 

5.0 

712.59 

1.3 

6.0 

-3.6 

N 

id. 

1.^ 

711. M 

1.4 

711.17 

8.9 

710.06 

5.0 

709,21 

-1.0 

6.0 

-3.4 

ENB 

id. 

n 

709.63 

0.4 

709.65 

3,0 

709,61 

5.0 

710.54 

—1.0 

6.0 

-3.5 

SO 

id. 

15 

710.52 

-0.6 

711.18 

4,9 

710.54 

6,0 

712.03 

8,0 

6.0 

-3.3 

N 

id. 

16 

I712.16 

î'î 

713.04 

8.4 

712.18 

7,0 

713.31 

3.0 

7.0 

3.0 

SB 

Coomt. 

17 

718,64 

8.0 

718,19 

7.1 

713.33 

8.0 

713.25 

3.0 

8.0 

0.1 

NNO 

Baao. 

18 

|714,6S 

0,6 

714.16 

8.1 

714.05 

9,0 

714.66 

2.0 

9.0 

-1.5 

N 

id. 

19 

718.65 

8.0 

713.31 

6.5 

710,54 

7,0 

709.54 

8.0 

7,0 

-1,0 

N 

id. 

20 

|704.68 

B,l 

704.36 

7.8 

701.53 

8.5 

701,85 

4.8 

8.6 

1.5 

SB 

Coamt. 

21 

|701,19 

Ï.8 

701,66 

4,0 

701,38 

7,8 

708,71 

3,6 

7.5 

1,3 

SB 

Coorart. 

12 

705.54 

1.5 

704.39 

7.8 

708.31 

7.6 

708,18 

4.0 

7.8 

-1.5 

SO 

Bcaa. 

23 

1704,19 

7.5 

704,85 

8,8 

706,38 

9,5 

705.18 

4.9 

9.5 

4.5 

SB 

ConvMt,  enfi. 
Coorait. 

24 

705,12 

7.1 

704.51 

8,5 

708.18 

10.0 

703.88 

5.1 

10.0 

8.0 

SB 

2-> 

.706,04 

7,1 

707,56 

S.6 

707.48 

9,0 

707.39 

5,0 

9.0 

5.0 

SB 

Plttviaax. 

26 

708.19 

6.9 

708.03 

8,1 

708.44 

9.0 

709,51 

6,0 

9.0 

8.0 

NO 

Beau. 

27 

708,40 

1.0 

706.66 

s.o 

709.38 

0.0 

709,63 

-1.6 

3,0 

-1.5 

NO 

Ca«Tart. 

28 

710.17 

• 
• 

-1,0 

• 
• 

710.31 

• 

1.0 

» 
• 

710.l>4 

• 
• 

4,6 

• 
• 

709.60 

• 

-1,0 

• 
• 

4.5 

• 
• 

-8,0 

• 

NO 

• 
• 

• 

• 

» 
[708,41 

• 
S.8 

1 

• 
p08,ll 

• 
8.8 

• 

6.6 

708,68 

• 
4.7 

1 

• 
6,9 

• 

8,61 
3,0' 
1,0! 

L-s 

• 
reoMa 
'au  10 

s    708,» 

4.1 

708,46 

6.7 

|708|38 

7,8 

708.19 

4,8 

8.0 

•                —    11 

—  90 

5'  ÎS'ÏÏ 

«.• 

709,60 

5.7 

|709,37 

6,1 

708,79 

1.5 

6.3 

•          —  31 

—  61 

.f 708,95 

4,1 

708,72 

6.3 

708.66 

6.0 

706,55 

8.8 

7.0 

'•^ 

8.00      Da  1» 

'an  81 

T  706.76 

3.4 

707.88 

î»! 

707.55 

4.4 

708.01 

1.0 

4.7 

0.9! 

•      1     Dulei 

f  aa  M 

2'  711,68 

1,8 

21Î»?* 

S.4 

710.68 

6.6 

710.83 

1,6 

6.5 

-*.o, 

1.3 

•            *>   1! 

—  19 

;•  70f.10 

4.0 

706,16 

6,1 

706.03 

7,1 

706,27 

3.0 

7.4 

•    (    —  i 

—  38 

r   708.18      2,7 

■■■ 

708.39 

6.3        11708.70 

6.0 

708.37 

3.2 

6.2 

0.4 

4.6C      l>«  1. 
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Aim«0-  1891. 


g 

Wcuf 

nidi 

Trois 

neuf 

iTnpÉnAT.I 

PM'IE 

VBÎIT                   I 

3 

■.      00     HATIl*. 

■  .   DVM». 

■  .  BO  MIB. 

«lut»  iï 

Mr               n 

S- 

9 

3 

Bar. 

T«»|» 

9«. 

Te.i.p 

B«r.      '"^ 

Temp 

Bar. 

Ten,^ 

le.              &TAT  DV  CIBL         g 

èO*. 

rat. 

40». 

«A. 

iD«. 

ext. 

àO*. 

ext. 

Il  mai. 

min. 

24  b. 

kaUi. 

KABB. 

as                             »■                               »»                                — 

a^ 

1- 709,18 

«Il 

1710.05 

î'2 

!710.17 

670 

710,63 

-250 

e:û 

-4:& 

\o 

B««u. 

J  709.64 

-0.5 

709.56 

4,9 

1710.06 

4,0 

717.38 

-8,8 

5.0 

-3,  Si 

Pluvirux,  aeigt. 

8  713.81 

-6.0 

713,67 

—2,0 

|713,72 

-2,5 

712.54 

-3,0 

-.l.a 

-7.B| 

Beau. 

h  7II,!7 

-5.0 

711,78 

2.0 

(710.04 

2.0 

710,43 

1.1 

2.» 

-B,fl 

ÎSiiO 

id. 

8  1708.21 

6  699,64 
7l70S.t9 
8'|70S.S1 
9rro7.73 

2.0 

707.33 

5.8 

i705,91 

7,0 

705.06 

8,8 

7,0 

-3,5 

'S 

14. 

5.5 

699.43 

8.5 

701.17 

2,5 

703.88 

0.0 

6.:^ 

0,0 

so 

PIttvieos. 

0.0 

703.91 

1.0 

704,22 

1.0 

704.67 

0,5 

1,0 

-1,0 

KO 

CourarW 

2.0 

705,29 

2,5 

706.24 
707.91 

2,0 

706.18 

-1.0 

a,^ 

-i,o 

M* 

id. 

-3,0 

707,84 

8.5 

6,0 

707.86 

-0,5 

6,0 

-flO 

*i 

Bmu. 

1O,,708.88 
lli!7ll.l7 

6.0 

707.81 

2.1 

708,24 

2,1 

709.63 

0.0 

i.Q 

0.0 

\0 

Couvert,  nrif*. 

1.1 

710,39 

2.0 

710,41 

4.1 

710.64 

0.0 

4.1 

0.0' 

KO 

rouvert. 

13.706,41 

5.6,-    1 

705.80 

4.5 

705.06 

7.1 

704.17 

5.0 

7.1 

-10, 

%(y 

Plurieui,  oraft. 

I5,j708.86 
14708.91 

6.0 

708.23 

6,0 

1708.17 

7.0 

707.20 

8.1 

7.0 

2,fi 

xo 

C'MivrrU 

5.0 

705,89 

10.0 

705.15 

10.0 

704.61 

6,0 

10.0 

1.1' 

^ 

Beau. 

l«'71fl,18 

M 

705.21 

9.0 

707,28 

4,0 

708,64 

8,0 

9,0 

^0, 

so 

Couvert. 

4.0 

710.15 

6,0 

710.88 
709,93 
714.28 

7,0 

710,78 

6,0 

7,0 

2.8 

[J 

PloTieu. 

171710,51 
181714.61 

8.5 

710,43 

7,5 

7,6 

710. )6 

6.5 

7, a 

4J 

0 

id. 

6.5 

714,56 

7.0 

8,0 

714,61 

7.0 

8.0 

t. g 

0 

Cnnvart. 

19:712.66 

7,5 

711,51 

9.9 

710.18 

10,5 

709,33 

8.8 

10.5 

k,h 

>fj 

id. 

10J7Ô8.84 

11.5 

701.56 

12.0 

701,28 

12,0 

701,25 

8.5 

12,0 

5,5 

su 

Beau. 

2l!699.94 

9.0 

700,10 

.?•• 

701.23 

6,0 

702,64 

4,8 

9,0 

f^À 

s*B 

Couvert. 

22;,«98.17 

8,0 

698,13 

11,5 

695.64 

11,0 

699.63 

8.1 

11,5 

3.1 

SK 

id. 

23  697.85 

4.0 

697,52 

5,0 

699,51 

4.0 

701.88 

4.8 

5,0 

3,t 

NO 

Pluvian* 

24  708,52 

4.0 

708.84 

6.0 

705.22 

6,0 

707.91 

4.8 

6.0 

2,û 

U 

id. 

25  709.18 

6.6 

709,58 

6.0 

708.98 

8,5 

710.68 

8,0 

6,5 

4,0, 

U 

CouTatt. 

26  707.24 

11,0 

706.38 

U,8 

!705.4a 

16.6 

707.52 

8.0 

15.6 

h.9 

S 

Pluvicoi. 

27  ,712.06 

6,0 

718.19 

7.5 

,712.24 

.'•• 

713,16 

6.6 

7.5 

3,0 

a 

id. 

281714.18 

8.» 

715.16 

10.0 

i714.9l 

10,1 

716.18 

7,8 

10.1 

7-5 

0 

Couvart. 

29, 

714.88 

10.0 

718.25 

10,0 

712.19 
[708,78 

9,0 

712,21 

7.0 

10,0 

7,0 

f* 

id. 

^ 

708.81 

s,s 

708,63 

6.5 

7.9 

709,86 

6.5 

8.tï 

fi, 5 

0 

Pluvieui. 

m| 

710,17 

6.0 

»0,U 

0.0      1 

j7U,6t 

6,8 

7)3,54 

8,2 

6.5 

B.l 

îto 

Coufart. 

AVBI&. 

1 

(714,71 

S.5 

1718,8»     8.2 

[712.661  10„0| 

P12,95 

8,0 

10,0 

0,0 

Niia 

Baa». 

2 

712,96 

10,0 

712.90 

10.8 

712,54    13.5 

713.59 

6,8 

13,6 

1,11 

NNO 

id. 

8 

718,91 

10.6 

713.83 

11,5 

712,56 

12.0 

712.51 

8,9 

12.0 

S,  5 

NO 

id. 

4 

709,01 

7.9 

706. BO 

9,9 

706.28 

9.8 

7P6.16 

8,5 

9,9 

&.5 

0 

Couvart. 

6 

705,62 

4.8 

705.03 

8,0 

706,05 

6.9 

704.48 

4,9 

9,0 

1.5 

0 

id. 

6 

702.91 

8,0 

703.93 

12.0 

702.19 

12.5 

708.36 

7,0 

12.5 

1,4 

Ino 

B«au. 

7 

702.09 

6.5 

702.00 

11.0 

701.13.  11.8 

700,90 

S,l 

11.8 

ÙM 

'no 

Coutert. 

8 

700.84 

11.0 

699,56 

11.5 

699.51^  11.0 

700.06 

8.0 

11.5 

SJ 

8 

id. 

9 

701.17 

8,5 

700.08 

12.5 

702.54    14.0 

703.58 

8.5 

la.o 

7,fll 

SO 

id. 

io 

704,16 

7,1 

704,23 

8.0 

704,56'  12,5 

703.21 

9,0 

12.5 

5,5 

|N0 

Beau. 

11 

709,18 

8,6 

701,53 

12,0 

701,54!  13,1 

Tul.lS 

9,0 

13.1 

7,5 

'no 

i:ou*ert. 

12 

701,01 

9.5 

702.20 

11,0 

702.21     11.6 

703.54 

10,1 

11,6 

7,P 

0 

Pluvieux. 

13 

303.71 

11.5 

704,51 

12,0        i 

704,56    14,0 

704.83 

10,0 
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24.0 
26.0 
24.6 
26.2 
24.8 
23.5 
26.8 
20.4 
30.0 
25,0 

24,2* 
72,9 
25.8 
2«i.5 
21.0^ 

20,0 
20.5' 
tt.2 
14.0 
18.0, 

14,0 


16:5 
13,0 
15.1 
15.5 
19.0 

20.0 
22.0 
16.4 
16.2 
14,0 

14.3 
19.5 
20.2 
17,8 
16,0 

17.5 
15.5 
17.2 
18.2 
22.3 

21.6 
21,5 
19.5 
17.0 
16,0 

13.5 
15,5 
19.2 
16.0 
13,0 

11,16     14.5 

AOOT. 

16.8 
17.6 
18.9 


712.55 
09.36 
07.28 
03.51 
10.28 

11,53 
11,62 
09,54 
08.13 
11.52 

15,29 
11.06 
08.19 
10.54 
11,26 

06.95 
05,53 
10.52 
12,73 
12.56' 

11.28 

11.93 
07.58 
06.21 
05,56 

10.29 
14.28 
10.93 
lO.?.*» 
C9,60 


[713.86 
14.18 
12.20 
10.56 
10.38 

11.21 
11,56 
12.29 
11.64 
12.18 

12.61 
11.51 
12.95 
11.54 
13.30 

1^.65 
13.15 
15.23 
15.18 
13.25 

12.36 
10.81 
11.30 
12.28 
13.40 

15.54 
15.16 

08.80 
06.48 
09.48 

09.17 


21.6 
22.0 

23.0 
18.2 
17.0 
16.0 
18.0 

20,0 
21.2 
22.0 
23.5 
20.5 

20.0 
20,9 
16.8 
15.0 
18.8 

19,9 
21.0 
21.9 
19.8 
16.5 

15.0 
15.6 
20.9 
10.8 
12.0 

13.0 


18:5 
16.8 
18.5 
19.5 
22.0 

27,0 
27.5 
21.5 
20,5 
19.2 

20.0 
24.2 
27,5 
22.5 
20.8 

22.8 
16,0 
20.0 
25.0 
27.0 

29,5 
26,1 
25.0 
25.8 
18,5 

20,1 
23,1 
24.0 
21.5 
20.1 

17.2 


19.0 
20.9 
39.1 
38.4 
37.6 

29.0 
32,0 
19.9 
19.3 
32.5 

24.0 
36.0 
34.6 
36.3 
34.8 

23.6 
36.8 
20.4 
20,0 
25.0 

24.2 
25.5 
25.8 
24.5 
21.0 

20.0 
20.5 
25.3 

14,0 
13.0 

14.0 


16:5 
14.0 
13.8 
18,1 
13.8 

15,0 
16,0 
16.4 
11.0 
14.0 

11.0 
10.0 
13.7 
15.0 
13.6 

10.8 
14.0 
10.0 
7.0 
18.7 

15.8 
17,0 
18.5 
14.1 
14.8 

13.3 
13.5 
12.0 
16.0 
13.0 

11,5 


12.0 
15.0 
13,6 
18.5 
16.0 

18.0 
16,3 
15,1 
18.3 
12.9 
13.0 
14.4 
18.2 
19.2 
19.4 

17.4 
15.0 
18,4 
13.0 
11.5 
11.7 
18.8 
18.2 
16,9 
14.0 

12,0 
18,5 

18.4 
10.5 
9.6 

10.0 


17.9 
16.7 
18.5 
17.7 

1710.82 
10.19 
09,64 
10.08 

20.1 
19.6 
30,7 
29.1 

710.19 
10.26 
09.76 
10,07 

31.0 
33.4 
32.2 
31.9 

1710,12 
10.46 
09.96 
10.18 

16,7 
17.6 
17,4 
17,2 

21.1 
32,4 
22.7 
22.0 

14.2 
11.7 
14,5 
18.8 

19.8 
19.7 
17.0 
18.8 

11.52 
18.M 
11.20 
13.01 

22.0 
28.1 
19.7 
31.6 

11.44 
18.22 
11.08 
11.91 

38.4 
24,1 
20,4 
23.6 

11.97 
13,24 
11.83 
12.18 

18,6 
19.8 
16.9 
18.4 

28,7 

îS:î 

22,8 

14.4 
15.7 
13.8 

14.8 

o 
o 
o 

NNO 

NNO 

NO 

O 

O 

O 

NNO 

N 

N 

80 

O 

80 
8 

8 
N 

N 

NO 

NNO 

O 

O 

80 

O 
NO 

N 

NO 

XO 

NO 


Plovivux. 

td. 

id. 
GoQvarl. 
Beau. 

Bran» 

B«au.  oraga. 

(!otiTCrt. 
jBeaa. 
jpiavicox. 

!  Couvert. 
Beau. 

id. 

id. 

id. 

Bcan. 

riufiani. 

Bran. 

M. 

id. 

B'an,  araga. 
Beau. 

id. 

id. 
Pluviaux. 

riuvianx. 
j«:fu?rt. 
lB«  an,  é^ptf!. 
C'ou*artt 

id. 

Ceovart. 


H  Couva  rU 
id. 


NO 
Uoy 

Du  i**  au  10 
~  11  ~30 
-  31  -  81 
00  J       tt  !•*  au  31 


D  ul'f  au  10 

-  11   -  30 

-  21  -  31 
0)    Dn1«'au31 


Ton  I. 


14. 


(  i06  ) 
TABLEAUX  MirlBOlOiOGIQUKS. 

ss 


tmt. 


1 

, 

1718,88 

17Î0 

a 

« 

xo 

3 

711.48 

19,5 

_• 

NO 

8 

709.60 

18,7 

NO 

4 

708.68 

16.5 

NO 

ft 

708.68 

20,6 

NO 

6 

708.88 

20,4 

0 

7 

710.80 

18,0 

0 

8 

718.05 

18,5 

NB 

9 

712.88 

11.0 

K 

10 

715.19 

18.0 

SB 

11 

716,06 

18,5 

SB 

12 

714.88 

18.0 

NB 

IS 

715.28 

19.0 

NB 

14 

714,18 

18.0 

NK 

w 

712.20 

17,0 

NB 

lel 

710.16 

18.0 

NB 

17 

709,88 

18.5 

NB 

18 

708.54 

12,8 

NB 

19 

707.21 

9.8 

O 

U 

708.66 

10.8 

NO 

21 

,  , 

707.88 

18.6 

NO 

22 

710.09 

18,5 

0 

28 

710,54 

16,0 

N 

24 

709.86 

15.0 

0 

28 

710.48 

14.0 

NB 

28 

707.10 

12.8 

0 

27 

707,28 

10.0 

• 

NO 

28 

706,15 

9.8 

y 

! 

0 

29 

705,18 

9.0 

R 

NNO 

30 

701.64 

14.0 

• 

SB 

■ 

• 

■ 

• 

1 

. 

• 

• 

1 

OOTOBAS. 


1809.78 
708.84 
706,38 
706,18 
710»48 

712,78 
711.44 
710.62 
711.83 
715,88 

716.83 
718,78 
717.28 
714.58 
712.48 

710.48 
706.84 
712,31 
711.28 
710.18 

708.78 
711,64 
718,51 
714.78 
7ir.84 

710.80 
711,29 
710.81 
706,88 
696.32 

696,54 


18t5 

10.1 

7,1 

8,3 

9.0 

8.1 

7.8 
9.0 
7,0 
8.8 

12.0 
18.1 
13.0 
12.5 
8.8 

10.5 
8.8 
8.8 
6.0 
7.2 

12.9 
14.3 
11.9 
13.5 
9.0 

8,0 
10.6 
10.3 
8,7 
8,3 

8.5 


1700.08 
708.98 
706.48 
707.45 
710.18 

712.58 
711.53 
710,84 
711.48 
715,94 

716.49 
717.02 
717.49 
714,08 
712,50 

710.48 
706,58 
712,29 
711.15 
708,68 

708.65 
711.85 
718.68 
714.06 
710.73 

710,19 
710.83 
709.54 
700.60 
695.54 
697.18 


18.0 
18,3 
10.4 
18.0 
18.0 

12.0 
13.4 
18.7 
13.5 

18.0 

18.0 
19.1 
30,5 
16.8 
15.8 

14,1 
8,0 
.8.0 
9.9 
11,5 
16.8 
17,4 
17.8 
18  3 
14,0 

15.0 

14.5 
14.0 
13,0 
8,0 

8.8 


701.88 
704,06 
706,39 
707,19 
711,18 

713,48 
711,80 
710.75 
713.28 
716,06 

716.88 
717.31 
717.56 
718.81 
712.89 

710.64 
709.73 
711.16 
711.46 
708.26 

708.22 
711.28 
713.45 
713.21 
710.48 

709.98 
710.36 
709.30 
699.54 
695.88 


697,33      8.» 


18:8 

18.8 
13.0 
15.8 

14.1 

14.8 
13,1 

14.6 
14.0 
15,0 

18.5 
20,2 
31,0 
17,3 
18,8 

14.8 
9,5 
10.0 
11.0 
11.4 
17.5 
16.7 
16.5 
17.2 
15.0 

16,5 
14.4 
15.3 
11.9 
7,5 


1701,29 
704.19 
706.73 
707.88 
711.40 

712.10 
711,45 
710,81 
712.59 
716.01 

716,62 
717,33 
717,39 
713.50 
712.13 

710.59 
710.6) 
711.8^ 
711.06 
70^,61 

710.26 
712.50 
714.59 
713.04 
711.49 

711,18 
711. Il 
708,64 
698.78 
695.90 

699,18 


14tl 
11.0 
6.8 
7.2 
7.8 

8,8 
9.5 
10.0 
7.1 
9.8 

13.0 
14.0 
15.1 
11.5 
10.4 

9.5 
8.5 
7,0 
7.0 
8.4 

12.0 
11.6 
11.5 
11.2 

8.6 

10.6 
9.8 

10.6 
9,8 
6.4 
5,0 


18t5 
15.8 
12.0 
18,3 
14.1 
14,8 
13,1 
14.8 
14.0 
15.0 

18.5 
20.2 
21.0 
17,3 
16.8 

14.8 

9,5 
10.0 
11,0 
U.5 

17,8 
17.4 
17.8 
17.2 
15.0 

16,5 
14.5 
15.2 
l.'^.O 
8.0 

8.5 


ii;o 

8.0 
4.0 
8.0 
4.â 

8.5 

k.» 

7.5 

8.0 
8.. 

8.&' 
ll.n 
12,0 
0.1 
4.^ 
8.0 
4.:^ 
4.0 
4.1 
5,0 

8,^ 
10,2' 
8.:^ 
9,^ 
7,i 

4.fl 
7.0 
5.3 

7.o: 

5,0 

8.5l 


K  : 

i) 


(708. M 
)  713.00 
\  708.26 
(710.03 


711.17 
711.58 
707.65 
710,10 

10,8 
16.9 
11.7 
14.8 

8.8 
9.3 
9,8 
9.3 

709.01 
712.86 
707.46 
709.78 

12.9 
15.1 

13,9 
13.9 

709.27 
712.88 
707.13 
709,76 


14.6 
15.0 
14.2 
14,6 


• 

, 

• 

■   1 

, 

• 

■ 

■ 

■ 

• 

■ 

• 

709.41 
712.97 
707.87 
,710,09 

8.9 
10,2 

9.6 
9.6 

14.6 
15,0 
14.6 
14.7 

6.0 
6.8 
6.8 
6,5 

id. 
ill. 

id. 
id. 

Couvert. 
Plavi«ux. 
k*u. 

id. 

id. 

B««a. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Bmu. 

id. 
Id. 

PluTtCOX* 

Coufctt. 

CoaYert. 

id. 
Beau. 

id. 

id. 

Plutieu. 

C0UT«ffC. 

id. 
Bvatt. 
OoTert» 


id. 
Coarert. 
PlaTicox. 
Coatert. 

Couvert. 
PlavicttS. 

id. 
Couvert. 
Beau. 

Beau, 
id. 
id. 
id. 
id. 

eau. 
Couvert 
Beau. 

id. 

id. 

Beau. 

id. 

id. 

id. 
Beau,  broail 

Beau. 

id. 

id. 
Couvert. 

id. 


SE 

n 
o 
o 

o 

n 

(j 
o 
fj 

NS 
\K 

VtS 
\K 

vl; 

VIS 

xij 

N 

\0 

NH 
\iî. 
SO 

sa 

HE 

Hft 
Hit, 
NI', 
ÂKi 

.S<i        I  Beau. 

MoTenoca 

Du  {•'  au  10 

-^11-30 

.  21  .-  80 

l>ul«rau  80 


70 


60* 


Du  !•'  —  10 

-  11  —  20 

-  21  -  81 
Du  Wau  31 


(  107  ) 
TABLEAUX  MÉTÉOROLOGIQUES. 


I8ttl. 


Bar. 
à  0* 


Tcnip 
•vt, 


TKMPjiRAT. 


PLDB 

daut 
24  h 


VENT 

IT 

ÉTAT   DU    CIEL 
imidi. 


HOVBMBBS. 


? 

8 
9 
10 

11 
13 
IS' 

14' 

ie! 

17, 

is; 

19 
20 
I 
îl 
22 
23i 
24 
25 

te 

2? 
25 
39 


(702.44 
702.98 
708,1* 
708.91 
706.88 

709,52 
702,13 
702.50 
705,10 
704,29 

701.82 
707.86 
715.43 
707.84 
704.43 

702.84 
702,81 
70î,81 
706,21 
698,44 

708.53 
705.54 
707.21 
707,19 
702.06 

701,54 
707,18 
710.44 
712.15 


079 
8,7 

B.O 

0.7 

-0.5 

0.0 
1.2 
8.4 
1.5 

1.4 

0.8 
8.0 
7,8 
2.7 
-0.2 

-8.0 
-1.0 
-8,5 
-8.0 

0.9 
-4.8 

1.0 

0.0 
-8.0 

8.0 

4.0 
1.8 
4),6 
-2,9 


il 
i 

3 
l 

12 
18 
14 
15 

16! 
17! 
18! 

19: 


21 


28 
24 


710,84-1,0 


708,68 
711,66 
714.05 
713.31 
715.38 

716.08 
716.54 
717,07 
719.21 
716.48 

716,88 
717.46 
717.63 
718.06 
718.81 

718,07 
715.51 
714,71 
716,21 
716.91 

712,18 
710.51 
710,28 
710,56 
710,60 

712,08 
718,54 
709,18 
711,64 
714,06 

718.18 


81 

706,18 


ai' 


.,707.21 
9/705,72 

/714.86 
2(717,02 
8i711.62 
3  «714.49 


1702.46 
;70l,28 
707.88 
708,68 
707,91 

708.38 
701,16 
703,64 
704.21 
702.86 

702,68 
707,88 
718,64 
706,78 
704.01 

702.86 
700.16 
701.56 
706,08 
697.56 

710,18 
706,48 
707,09 
.704,36 
701.51 

701.48 
706,46 
710,49 
711.84 
710,08 


5?0 
7,6 
8,3 
8,1 
0,0 

0,6 
4,0 
8.5 
4.0 
8.0 

2.6 
4.7 
8.5 
8,6 
1,4 

-1.0 

1.0 

-1.0 

-Î.O 

1.6 

-1,8 
1.4 
0,6 
1.2 
S.9 

5,0 
4.2 
0,8 
0.5 
4.6 


701,73 
700.19 
707,89 
707,93 
709,42 

706.56 
701.84 
703,28 
704.78 
701.86 

703.26 
709,46 
713.89 
705. &6 
703,70 

702.88 
699.54 
702,35 
706.18 
700.19 

711,15 
706.51 
706.98 
701.42 
702.28 

701.83 
706.20 
710,73 
711,49 
709,58 


7t0 
7.8 
0,0 
4,0 
0,2 

1.4 
8.2 
4.6 
8,0 
2.6 

3.4 
4,2 
8.4 
2,0 
1,0 

0,6 

0.0 

-2.4 

-1.7 

1.0 

-2.0 
1.0 
0,2 
2.5 
4,6 

'4,8 
8,5 
0,4 
2.0 
8,5 


1702.48 
1701.40 
707,56 
706,85 
708,83 

705.26 
702.26 
704,09 
704,54 
700,51 

708.43 
711.54 
712,70 
705.21 
703.35 

704.05 
703.18 
704.68 
703,43 
703,21 

710,29 
707,18 
698,43 
701,06 
702,21 

703,25 
707,23 
711.68 
712,33 
709,27 


4:0 
7.8 
4,5 
2.0 
0,0 

1,4 
1.0 
3.9 
1.9 
0,5 

1.0 
8,2 
5.0 
2.0 
-2,0 

-1,5 
-8,0 
-2.4 
-1.0 
-2,0 

2,8 
0.5 
-1.0 
0.0 
3.9 

8,6 
0,5 
0.0 
1.0 
2,2 


7:0 
7,8 
5,2 
4.0 
0,2 

1.4 
4.0 
4.6 
4.0 
3,6 

2.6 
4,7 
8.5 
8,5 
1,4 

0.5 
1.0 
-1,0 
-1,0 
1.6 
3.8 
1,6 
0.6 
6.0 
4.5 

5.0 
4.2 
0.8 
2.0 
5.5 


0?9| 
4.6 
8,0 
0,7 
-0,5 

-2,6 
1.0 
3.9 
1.0 
0.2 

0,8 
1,2 
3,7 
1.5 
—3,0 

-4,0 
-8,0 
-4,0 
-8.7 
-3,0 

-4.5 
0.5 

-1.0 
4.6 
% 

8.6 

0,6 

-0,6 

-2,6 

-8,6 


1.0 

|p08,56 

8.5 

708.81 

l.B 

0 

ÉoaM 

p^9.91 

BBS. 
-2,5 

8.5 

-2,6 

0 

-8,0 

711.54 

0,0 

711.98 

8.0 

713,19 

-0.6 

8,0 

—4.5 

H 

0,0 

718.55 

1,5 

718,82 

3.5 

713. SS 

-0,8 

3.5 

-0.4 

NO 

-2,7 

718,68 

0.0 

713.19 

0.5 

714.26 

0,8 

0.8 

-8,5 

S 

0,7 

715,80 

3.9 

715.22 

2.0 

716.64 

0.0 

3,9 

0,0 

0 

-0.4 

716,22 

4,5 

716,18 

6,0 

716.36 

0.0 

5.0 

-8,0 

so 

-0,5 

716.88 

4.6 

715.89 

7.0 

715.84 

1.0 

7.0 

-2,2 

50 

1,0 

717.28 

5.5 

717,64 

7.0 

718.63 

1.2 

7,0 

-0,4 

SO 

1,0 

718,45 

6.5 

7l7,.'i6 

8.2 

717.42 

2,0 

8,2 

0.0 

SO 

4.0 

716,29 

7,5 

715,83 

8.6 

716,06 

3,5 

8,5 

0,0 

0 

3,0 

716.81 

5.5 

717,54 

7.0 

717.49 

2.9 

7.0 

i.o 

0 

4.4 

716.54 

9.0 

716,51 

10,0 

716.50 

8,9 

10,0 

8.6 

0 

4.0 

717,49 

8.5 

717,08 

9.0 

717.93 

4,0 

9,0 

4.0 

0 

4.0 

718,29 

8.5 

718.00 

10.0 

718,59 

4.0 

10.0 

1.6 

0 

8,3 

718,20 

10,5 

718,15 

10,0 

719,40 

7,0 

10,5 

4.0 

SB 

7,8 

717,73 

11.8 

717,49 

11,5 

7l6,5'i 

7,0 

11.8 

5.0 

SR 

4.5 

714,53 

10.0 

714.31 

10,6 

714.39 

6,5 

10.5 

4.6 

SB 

5.3 

714,84 

8.0 

715,06 

10.0 

M5.21 

5.0 

10,0 

4.2 

^B 

4.3 

716.15 

8.0 

716.54 

7,1 

717,18 
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8.0 

3.2 
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716,33 

7,5 

715,61 
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8.0 

0,2 

SB 
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710,57 
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7,8 
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SB 
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0 
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NB 
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1.0 

710.62 
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710,63 
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N 
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N 
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-1.4 

711.62 
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-4.2 

N 

-8,2 

706,83 

-3.0 

709,11 

-2.0 

709,35 

-4.5 

-2.0 

-4.5 

XO 

-1,4 

712,56 

1.8 

713,48 

1.0 

714,22 

-2,0 

1.8 

-5.5 

Pf 

1.8 

718,91 

4.0 

714,15 

8,0 

714,56 

2.0 

8,0 

0,0 

XB 

3.4 

712.44 

8.0 

711.59 

4.5 

710.40 

3.0 

5.0 

1,6 

'  • 

SB 

1.7 

0.4 

-0,3 

0.6 

1704.82 
704.29 
706.98 
705.86 

8.6 
1,9 
3.0 
2.5 

704.39 
704,64 
7  6.76 
705.26 

8.8 
1,6 

2,2 
2,5 

,704.67 
705.47 
703,28 
703,44 

2.5 
0,0 
1,7 
1.4 

4,0 
3.1 

1.1 
-1.3 
-0,9 

-0,3 

0.1 
4.8 
0.1 

1.5! 

714,72 
716.64 
711.49 
714.38 

8.6 

4.4 

714.44 
716,62 
711.21 
714.09 

4,0 
9,3 
8.0 
6.4 

715.16 
716.98 
711,25 
714.44 

0.5 
4.9 
0.1 

1.8 

4.8 
9.4 
8,3 
5.8 

-1,6 
8,0 

-1,0 
0.1 

m 

NO 
NO 

o 
u 

o 

SO 
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SB 
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N 

NO 
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NO 
NO 
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NB 
O 

O 
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NO 

NO 
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Bera. 

Couvert,  brouillard. 

Coutart. 

Bmu. 

Couvert,  ncSfa. 

CouTtft,  ncÎM. 

id.  id. 

Couvart,  brouillard. 
Couvert. 
Convatt,  oeig»^ 

CouTart,  Dciga, 

ConrcrU 

Beau. 

Coût  art* 

Beau. 

Beau. 

Couvart,  naiga. 

Coutari. 

CouTert,  broDÎIlaid. 

Couvert,  uatfe. 

Beau. 
Couvert. 
Couvert,  neige. 
Pluvieux, 
id. 

Ptuviaox. 
Couvart. 

Beeu,  brouillard* 
id.  id. 


Beau,  brouillard. 
B«au« 
id. 
Beau,  brouilla  rd. 
Beau. 

Beau, 
id. 

id. 
id. 
id. 


Beau, 
id. 


id. 
id. 


U. 
id. 
id. 
id. 

Beau* 
Pluvieuf. 

id. 
Beau,  brouilariU. 
Beau. 

Beau. 

Id. 
Couvert. 
Beau. 

Id. 

Beau. 


l.:o 


Moyen  nés 
Du  l*'  eu  10 

-  11  -  20 

-  21  -  8O1 
Du  Watt  80 

Dul'vau  10 

-  Il  -  30 

-  21  -  31 
Dul"rau  81 
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S'-mPPOLYTE  DE  CATON 

(gàrd). 
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OBSERVATIONS   MÉTÉOROLOGIQUES 

FAITISS  PENDANT  l'ANNÉB 

1853 

Par  m.  lb  baron  Charles  D'HOMBRES. 


La  récapitulation  de  nos  obierrations  météoroIogiqueB  présente  cette  année 
des  résultats  qui  s*écartent  de  la  moyenne  annuelle;  ils  sont  encore  en  désac- 
cord avec  les  principes  reconnus  par  le  baron  de  Ramond. 

Sous  ce  double  point  de  vue,  1853  peut  être  citée  comme  une  année  excep- 
tionnelle. 

Une  seule  fois  depuis  1802  (le  26  février  i838),  nous  avons  vu  le  baromètre 
plus  bas  que  cette  année.  Mais  nous  n'avions  jamais  noté  un  maximum  et  un 
médium  barométriques  aussi  peu  élevés.  Nous  trouvons  : 

Maximum  arrivé  le  28  octobre    755^85 
Minimum     —     le  9  février    723,02 


Différence  entre  ces  deux  extrêmes      32,83 
Année  moyenne,  la  différence  =  38,41 

Les  variations  diurnes^  en  exprimant  par  M  la  hauteur  du  baromètre  à  midi, 
nous  donnent  : 

le  matin  =  M  -|-  0^34 
midi  =  M 
après-midi  =^  M  —  0^37 
soir  =  M  -f  0,80 

D'où  nous  tirons  :  abaissement  du  jour  =  0^71,  ascension  du  soir  =  0,87. 
Les  diverses  hauteurs  barométriques  dont  nous  parlons,  sont  réduites  à  la 
température  de  léro. 


(  ni  ; 

TABLEAUX   MÉTÉOROLOGIQUES. 

Le  thermomètre  a  présenté  de  norabreiuei  varîâtioiis.  Nous  avons  va  sa  co- 
lonne suivre  pendant  quelques  jours  une  marche  ascendante,  puis  descendre 
brusquement  et,  après  un  intervalle  de  quelques  jours  aussi,  remonter  encore. 
Souvent,  dans  la  même  journée,  nous  avons  vu  le  mercure  tendre  à  s'élever,  à 
des  heures  où  il  devait  suivre  une  marche  opposée;  à  des  journées  chaudes  ont 
succédé  des  jours,  sinon  froids,  du  moins  dans  lesquels  la  température  était 
comparativement  très-basse. 

Si  nous  considérons  les  résultats  thermométriques  de*i88^3,  nous  trouvons 
que  les  moyennes  du  printemps,  de  Tété,  de  l'hiver,  de  Tannée  même,  sont  au- 
dessous  de  celles  que  nous  donnent  cinquante  années  d*observations  pour  ces 
mêmes  époques.  L*automne  seul  fait  ici  exception  :  le  degré  moyen  du  thermo- 
mètre est  supérieur  à  celui  que  nous  donne,  pour  cette  saison,  notre  récapitu- 
lation générale. 

Nous  pouvons  déjà  classer  cette  année  parmi  les  moins  chaudes.  Disons  aussi 
que  l'examen  de  nos  registres  nous  la  démontre  comme  très-pluvieuse,  et  que 
nous  n'en  trouvons  que  quatre  où  la  quantité  de  pluie  dépasse  celle  que  nous 
portons  dans  notre  tableau. 

Ainsi»  en  1804»  mon  père  a  mesuré  1308,75  millimètres  de  pluie. 

en  1808,  il  en  tomba  1452,00 

1811  en  donna  1347,50 

1819  en  fournit  1342,85 

enfin,  en  1853,  j'en  trouve  1174,56 

Cette  dernière  quantité  est  certainement  bien  inférieure  aux  quatre  précé- 
dentes, mais  si  Ton  considère  :  1*  qu'elle  dépasse  de  243,73  millimètres  la 
moyenne  udométrique  annuelle;  2<'  que  nous  avons  compté, cette  année,  jusqu'à 
111  jours  pluvieux,  au  lieu  de  69,27  que  donne  notre  moyenne,  on  pourra 
certainement  assigner  à  1853  une  place  à  côté  des  années  que  nous  considérons 
comme  pluvieuses. 


TABLEAUX  MÈTÈOROLOGIQIJBS. 
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OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 


FAITB8  PniDÀNT  L*ANHtB 

1851, 

Pas  m.  EniÀifUBL  LIAIS. 


CMfdomUêê  tfM  im  fFokurvafiùn  dédMita  d$  la  diiiêmeê  à  (a  iùwr  de  Vig\m  de  Cherbourg,  dont 
U$  eo9rd(mnée$  «ouf  intéréudamt  /aConnaititnce  dm  Temps. 

LATITUDB  BORftALB 49«  38'  88'' 

LOJIGtTUDB  OGCIDBNTALB 8    58     3 

AltITUDB  du  801 7  roètros. 


Htotoor  de  la  cofelte  da  btromètre  to-deitas  da  nÎTetu  moyen  de  la  mer 4  7"  49 

Hanlemr  da  thermomètre  tn-deitiis  du  nÎTcaii  moyen  de  la  mer. 8    50 

Havteur  dn  thermomètre  tu-deieui  da  lol I     48 

Plus  eonrte  distanee  det  inttraments  aux  haatee  mers  d*équinoM, .  • 249    00 


LeiobiorTatioBt  horaires  ont  été  faites  aree  an  thermomètre  k  mercore  (centigrade)  dont  Péchelle 
a  été  férifiée  atee  soin,  et  qui  était  placé  dans  on  Jardin  de  manière  que  le  soleil  ne  pût  jamais 
l'atteindre.  Les  températoret  minime  ont  été  obsenrées  aTec  nn  thermomètre  rainimnm  horiiontal 
plaoéaaprès  dn  premier^  Les  boules  des  deni  thermomètres,  complètement  isolées  dans  Pair,  étaient 
raconTertes  d*one  fenille  métallique. 

Dn  thermomètre  è  maxime  horisontal. 

La  lectare  des  températures  extrêmes  se  fait  è  neuf  heures  du  matin  et  è  neuf  heores  du  soir. 

Le  pluTÎomètre  est  placé  sur  le  sol,  dans  un  lieu  découvert,  loin  de  toute  habitation.  La  mesure 
de  la  pluie  se  fait  à  neuf  heures  du  matin.  * 

La  nomendalare  est  celle  adoptée  pour  les  ohsemtions  de  Veruillas.  (Voir  ci-^sus.) 

Pour  les  années  antérieures,  foir  les  AMMMtraf  méiêvrûiogiqtuê  de  4848  è  1852. 
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JOURNAL    MÉTÉOROLOGIQUE. 
Cherlioiirg.  —  Année  ISftI. 


JAHTIZa. 

Le  2,  Duit,  grand  vent  qui  a  duré  jusqu'à  huit 
heures  du  mttiD  ;  à  midi  et  demi,  lo  ciel  s'est  en 
grinde  partie  découvert;  dans  le  nord -ouest  tous  les 
nuages  avaieut  disparu,  et  le  ciel  était  bleu  ;  une  por- 
tion dUrc-en-ciel  très  étendue  so  détachait  sur  le  ciel 
bleu,  et  on  no  voyait  pas  de  nuage  au-deasus.  Cet  arc- 
en-ciel  a  duré  environ  une  demi-heure.  Au-dessous  de 
lui  on  voyait  se  former  spontanément  de  grands  stra- 
tus, qui,  à  une  heure,  ont  recouvert  cette  partie  du 
ciel.  Le  bleu  du  ciel,  sur  lequll  se  détachait  l'arc, 
était  ,  en  l'eiaminant  attentivement,  très-légèrement 
grisâtre.  Il  n'a  pas  plu.  —  Le  3,  pluie  de  trois  k  cinq 
heures  soir,  Taible  d'abord,  à  cinq  heures  plus  forle. 
—  Le  4,  bruine  à  partir  de  cinq  heures  soir  ;  à  neuf 
heures  soir,  pluie  plus  forte  quoique  faible.  —  Lo  5, 
une  ondée  vers  dix  heures  malin;  avant  sept  heures 
matin,  pluie. — Le  7,  bruine  à  neuf  heures  soir. — 
Le  8,  k  quatre  heures  soir,  ondée  excessivement  forie, 
renfermant  quelques  traces  de  gréions.  —  Le  9,  forte 
ondée  de  grêle  dans  la  nuit;  journée,  trois  élages  do 
nuages  :  dans  la  matinée,  les  cirrus  formaient  de  gran- 
des bandes  dirigées  du  nord-ouest  au  sud-est  et  mar- 
chant dans  cette  direction*  —  Le  'lO,  bruine  le  tiers  du 
temps,  le  ciel  a  été  couvert  d'un  stratus  uniforme 
loulo  la  jouà'née. 

Le  i4,  nimbus  uniforme  toute  la  journée;  bruine 
très-fine  la  moitié  du  temps.  -^'Le  14,  matin ,  un  peu 
de  gelée  blanche.  — Le  45,  ondées  do  temps  en  temps; 
le  ciel  se  découvre  souvent  en  entier  dans  les  inter- 
valles. —  Le  46,  soir,  forte  pluie.  —  Le  47,  nuit,  très- 
grand  vent  et  forie  ondée  de  grêle;  soir,  pluie;  jour- 
née, ciel  pur;  mais  le  soir,  a  quatre  heures,  il  a  paru 
des  cirrus,  puis  des  cumulus  qui  n'ont  pas  tardé  k  s'é- 
tendre  en  stratus.  — Le  4  8,  nuit,  ondée;  k  onze  heures 
et  demie  du  matin,  une  ondée;  au  coucher  du  soleil, 
une  brume  d'horizon  s'élève  jusqu'à  45  di^grés environ 
de  hauteur;  des  cumulo-stratus  se  projctleiit  sur  elle;  le 
soleil,  en  passant  derrière  la  brume  d'horizon,  est  de- 
venu ruuge  et  sans  rayons,  les  bords  en  étaient  très- 
nets.  —  Le  20,  soir,  pluie  à  partir  de  quatre  heures. 

Le  21,  nimbus  uniforme  toulo  la  matinée,  et  pluie 
do  temps  en  temps,  en  tout  la  moitié  de  la  matinée.  — 
Le  22  ,  ondées  de  grêle  la  nuit  et  le  soir,  aspect  des 
nuages  très- orageux  :  ils  formaient,  le  malin  et  le  soir, 
au  moins  quatre  élages,  les  supérieurs  de  stratus,  lc« 
inférieurs  de  cumulus.  —  Le  23,  vent  presque  nul 
toute  la  journée,  ondées  la  nuit  et  la  matinée  jusqu'à 
dix  heures;  forte  brume  d'horizon  le  soir  dans  le 
nord-ouest.  —  Le  24,  malin,  1res -forte  gelée  blanche. 
-—Le  26,  matin,  tiacesde  gelée  dues  au  rayonnement 
de  la  nuit;  il  a  paru  des  cirro-stratus  ei  des  cumulo- 
stratus  qui,  en  s  étendant,  ont,  à  partir  de  dix  heures 
du  matin,  couvert  le  ciel  d'un  nimbus  uniforme;  à  dii 
heures  du  matin,  il  cèt  tombé  une  petite  ondée  de  pluie 


et  do  grésil,  et  l'aprcs-midi  il  a  plu  la  moitié  du  temps. 
—  Le  27,  vent  de  nord-ouest,  assez  fort  la  naii.  ~ 
Le  28,  nuit,  pluie;  pluie  Taprès-midi  à  partir  de  trois 
heures,  elle  a  continué  toute  la  soirée.  —  Le  29,  soir, 
pluie.  —  Le  30,  nuit,  pluie  et  grêle  jasqn^à  hait 
heures  du  matin;  nuages,  deux  élages  de  cumulus  seu- 
lement. Grêle  petite,  neigeuse  seulement,  forme  ordi- 
naire. Quand  il  grêlait,  les  cumulus  étaieoi  remplacés 
par  de  grands  stratus;  soir,  pluie.  —  1^  31,  orage 
toute  la  matinée;  les  nuages  formaient  d'abord  nn  stra> 
lus  uniforme  sur  tout  le  ciel ,  au-deasout  circulaicut 
des  lambeaux  de  stratus.  L'après-midi,  il  subsistait  des 
restes  de  cet  deux  étages.  Il  y  a  eu  dans  la  matinée  un 
grand  nombre  de  coups  de  tonnerre  qui  ont  roulé  de 
20  à  30  secondes  avec  éclats.  Le  tonnerre  était  dans  le 
lointain  du  cdté  de  l'ouest.  On  ne  voyait  que  raremeal 
les  éclairs.  J'ai  aperçu  trois  des  éclairs  seulement,  ils 
étaient  de  la  seconde  espèce  de  H.  Arago.  Le  premier 
était  bleu,  les  deux  autres  rouges,  et  j'ai  noté  les  inter- 
valles suivants  entre  l'éclair  et  le  coup  :  30  secondes, 
22  secondes  et  26  secondes.  Il  est  tombé  des  ondées  de 
grêle  et  de  grésil,  le  tout  entièrement  neigeux  et  de  la 
forme  ordinaire,  c'est-à-dire  un  cône  terminé  inférieu- 
rcmenl  par  une  portion  de  surface  sphérique.  U  y  a  eu 
des  ondées  très-fortes  et  très-fréquentes  toute  la  nuit  et 
la  matinée.  Après  midi,  quelques  ondées.  La  pluie  nw- 
suréo  lo  soir  comprend  celle  du  30  et  du  31 . 

Le  4*',  matin,  petite  gelée  blanche,  ciel  clair,  air  lé- 
gèrement vaporeux.  A  quatre  heures  du  soir,  il  est 
tombé  des  gouttes  d'eau  pendant  un  quart  d'heure.  — 
'  Le  2,  nuit,  très-fort  vent  do  nord-est  ;  forte  pluie  le 
matin  jusqu'à  dix  heures.  —  Le  3,  matin,  très-forle 
gelée  blanche;  petite  gelée  dons  les  lieux  exposés  an 
rayonnement  seulement;  malin,  ciel  clair;  dans  la  ma- 
tinée, le  ciel  s'est  chargé  de  cirro-stralus  dirigés  du  sud- 
ouest  au  nord-est  ;  au-dessous  ont  paru  des  cirro-comi- 
lus;  enfin  les  cirro-stratus  ont  totalement  envahi  le 
ciel  l'après-midi  et  se  sont  transformés  en  nimbus; 
soir,  à  neuf  heures,  gouttes  de  pluie  imperceptibles.— 
Lo  5,  toute  la  journée,  nimbus  uniforme ,  pluie  te 
matin  jusqu'à  neuf  heures  ;  après  midi  et  soir,  broiee 
la  moitié  du  temps.  -—  Le  6,  de  cinq  à  six  heura 
soir,  brume  d'horizon  légers  dans  le  nord,  s'élevant 
très -haut,  ciel  très-clair.  —  Le  7,  matinée,  un  instant 
de  bruine  ;  bruine  la  moitié  de  l'après-midi  et  le 
quart  de  la  soirée.  Ciel  gris  uniforme  toute  la  journée. 
—  Le  8,  après  midi,  ciel  clair  eicepté  trois  bandes  de 
nuages  parallèles,  marchant  dans  le  sens  de  leur  lon- 
gueur :  la  plus  élevée  (Hait  composée  de  cirrus,  l'in- 
termédiaire de  cirro-cumulus,  l'inférieure  de  cumulus. 
Ces  Uudcs  ne  pusaient  pas  par  le  xéoilb  ;  elles  élaifut 
dans  le  nord,  mais,  d'après  leurs  apparences,  elles 
étaient  comprises  dans  lejmême  plan  vertical.  A  deux 
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faeurcf  trente  minutes  soir,  hauteur  des  cumulus  (sur- 
r«ce  inrérieuro)  4,240"*,  épaisseur  400-i  pour  les 
crêtes  les  plus  liâmes;  hauteur  des  cirro -cumulus 
2,51 0«,  hauteur  des  cirrus  6,420".  — Le  9,  ma- 
tin, bandes  nombreuses  de  cirrus;  rers  midi,  il  a  paru 
«i»-dessousdc8  cumulus;  après  midi,  lescirrus  formaient 
des  bandes  croisées,  et  au-dessous  les  cam  ni  us  éfitissis- 
saient;  soir,  cumulo-ttratus  couvrant  tout  le  éiel.  — 
Le  40,  strato-cumulus  couvrant  tout  le  ciel  et  se  rap- 
prochant de  plus  en  plus  le  soir  de  l'aspect  d'un  stra- 
tus uniforme  ;  soir,  air  très-homide. 

Le  42,  matin,  Irto-forte  geléo  blanche,  gelée  faible. 
—  Le  43,  gouttes  d'eau  un  instant,  à  midi.  —  Le  44, 
malin  et  soir,  air  vaporeui  ;  soir,  vers  ncof  heures , 
quelques  cirro-slratus,  auréole  double  autour  de  la 
lune;  diamètre  estimé  de  l'auréole:  1  degré  'l  5  minutes 
pour  le  cercle  intérieur,  2  degrés  80  minutes  pour  le 
cercle  extérieur.  —  Le  45,  malin,  gelée  blancfao,  gelée 
faible  dans  les  lieux  exposés  au  rayonnement. — Le  46, 
matin,  gelée  et  forte  gelée  blandie  ;  matinée,  vtpeur  lé- 
gère sur  la  mer;  ciel  sans  nuages.  —  Le  47.  matin, 
gelée  et  gelée  blanche ,  ciel  très- pur  ;  matinée,  vapeur 
légère  sur  la  mer;  après  midi,  quelques  cumulus  pe- 
tits et  peu  nombreux;  soir,  cumulo-stralnsqui  ont  en- 
▼ahi  le  ciel  ;  vers  neuf  heures,  gouttes  d'eau.  Le  matin, 
à  huit  heures,  vent  d'est  qui  a  tourné  à  neuf  heures 
«u  sud-est,  et  à  dix  heures  au  sud-ouest.  —  U'.tS, 
uuii,  gouttes  d'eau. — Le  20,  soir,  forte  scintillation, 
air  vaporeux  sur  l'horizon. 

Le  2i,  matin,  de  très-bonne  henre,  gelée  blanche  ; 
▼ers  8  heures,  brume  et  pluie;  après  midi,  une  ondée 
de  quelques  minutes  ;  matin,  vers  huit  heurei«,  vent  de 
oud-ouest;  il  a  passé  au  nord-est  entre  huit  et  neuf 
heures. —  Le  23,  soir,  gouttes  d'eau.  — Le  21,  les 
nuages  se  composaient  de  stratus  très-légers  et  Irès-éle- 
vés.  —  Le  25,  cirro-slratus  épais  couvrant  tout  le 
ciel,  traces  de  halo  ordinaire  autour  du  soleil;  après 
midi  ils  se  transformaient  souvent  en  nimbus  et  il  tom- 
bait des  ondées.  —  liO  27,  quelques  gouttes  d*cau  vers 
midi  ;  soir,  cuntflo-stralus  tr.ès- noirs.  —  Le  28,  quel- 
ques goulles  d'eau  te  malin. 


Le  3,  soir,  quelques  minutes  de  pluie.  —  Le  5, 
nimbus  uniforme  toute  la  journée  jusqu'àr  neuf  heures 
soir,  et  bruine  les  deux  tiers  du  temps.  — Le  9,  après 
midi,  nimbus  et  quelques  gouttes  de  pluie. 

Le  42,  matin,  stratus  uniforme  et  bruine  la  moitié 
du  temps;  après  midi,  cumulo-stratus.  —  Le  t3,  nuit, 
pluie  ;  soir,  cirro-stratus  qui  allaient  en  épaississant. 
Auréole  autour  de  la  lune;  H  mesure  que  les  cirro-stra- 
tus épaississaient,  l'auréole  devenait  de  moins  en  moins 
nette  et  son  diamètre  augmentait.  Il  y  avait  en  même 
temps  un  halo  de  22  degrés.  —  I^e  14,  matin,  réseau 
de  cirro-stratus  qui  se  sont  épaissis  peu  h  peu  et  trans- 
formés l'après-midi  et  le  soir  en  nimbus;  vers  deux 
bcures  après  midi,  une  petite  ondée;  soir,  pluie.  — 
]je  45,  vers  deux  heures  après  midi,  nimbus  et  pluie 
de  quelques  minutes;  soir,  gouttes  d'eau.—  Le  46, 
matin,  cuniulo-stratus  ;  H  midi,  ils  formaient  plusieurs 
«otages  et  avaient  un  aspect  Irës-orageux. — Le  47,  pluie 
Je  matin  jusqu'à  midi. — 1^18,  vent  de  sud-ouest  assez 
Toit  avec  fortes  bourrasques;  nuii,  pluie;  pluie  toute 


Taprès-midi  et  la  soirée,  à  partir  de  deux  heures.  — 
Le  49,  nimbus  uniforme  et  pluie  toute  la  journée,  ex- 
cepté de  onze  heures  k  deux  heures  où  le  ciel  était  cou- 
vert do  cirro-slratus.  La  pluie  tombée  a  été  mesurée  k 
onze  heures  du  matin.  —  Le  20,  une  furie  ondée  k 
cinq  heures  soir. 

Le  21 ,  une  ondée  de  quelques  minutes  k  cinq  heures 
soir,  nuages  d'aspect  orageux.  —  Le  22,  vent  Irès- 
fort  du  sud,  nimbus  uniforme  se  déchirant  quelque- 
fois l'après-midi  ;  pluie  les  trois  quarts  du  temps,  sou- 
vent très-forte.  —  Le  24,  un  seul  étage  de  cumulo- 
stratus  ;  vers  midi,  deux  ondées  do  très-courte  durée» 

—  Le  25,  nimbus  uniforme  toute  la  journée,  pluie  k 
partir  do  dix  heures  matin.  —  Le  26,  toute  la  matinée, 
nimbus  uniforme  et  pluie;  soir,  ondées  de  pluie  et  de 
grèle.  Les  grêlons  étaient  entièrement  neigeux,  de  la 
forme  pyrolde,  et  les  nuages  formaient  deux  étages  de 
cumulo-stratus,  sans  aucune  trace  de  cirrus.  —Le  27, 
bruine  toute  la  journée,  vent  d'ouest  assez  fort  avec 
bourrasques.  — Le  28,  bruine  le  matin  jusqu'à  dix 
heures;  soir,  pluie.  — Le  29,  nuit,  tHis-grand  vent, 
pluie  et  nimbus  uniforme  toute  la  matinée.  Quelques 
ondées  de  midi  k  deux  heures  soir;  la  mesure  au  plu- 
viomètre a  été  prise  après  la  pluie.  —  Le  30,  matin, 
ciel  alternativement  clair  et  couvert ,  ondées;  après  midi, 
cumulo-stratus  ;  soir,  ciel  clair. 

ATKZIi. 

Le  2,  à  sept  heures  soir,  gouttes  d'eau  très-fines.  — 
Le  4,  soir,  forte  brume  d'horizon.  —  Le  5,  matin,  ge- 
lée blanche;  après  midi,  crrro-stratus  très-réjfandus 
et  peu  apparents,  halo  de  22  degrés,  faible.  —  Le  6, 
matin,  gelée  blanche  et  ciel  très-clair  ;  vers  neuf  heures, 
il  a  paru  des  cumulus,  et  vers  dix  heures  il  a  bruiné 
faiblement  pendant  quelques  minutes;  après  midi  et 
soir,  cumulus  et  très-grands  cirro -cumulus  qui  s'éten- 
daient parfois  et  prenaient  l'aspect  de  stratus.  —  Le  8, 
vers  dix  heures  du  matin,  nimbus  et  ondée  do  quelques 
minutes;  le  reste  de  la  journée,  deux  étages  de  nuages  : 
le  supérieur  de  stratus  légers,  l'inférieur  de  cumulus. 

—  Le  9,  matin,  quelques  gouttes  d'eau. 

Le  44,  soir,  quelques  gouttes  de  bruine.  —  Le  42, 
nuit,  fort  vent  de  nord-est  ;  k  sept  heures  du  matin  et 
k  deux  heures  après  midi,  quelques  gouttes  de  pluie. 

—  Le  45,  mïtin,  ciel  brumeux  uniforme;  bruine  do 
dix  heures  à  midi.  —  Le  46,  matin,  quelques  cirrus; 
ils  ont  envahi  le  ciel  vers  midi  et  ont  formé  l'après- 
midi  un  rideau  uniforme  avec  un  stratus  qui  leur  était 
inférieur;  soir,  nimbus  et  pluie  peu  abondante.  — 
Le  48,  vers  cinq  heures  du  soir,  quelques  larges  gouttes 
d'eau  d'orage.  —  Le  20,  pluie  continue  de  huit  heures 
matin  à  cinq  heures  soir;  matin,  avant  huit  heures,  les 
nusges  étaient  des  cirro-stratus  qui  formaient  un  réseau 
qui  allait  en  épaississant. 

Le  24 ,  pluie  la  moitié  du  temps,  ciel  constamment 
couvert  d'un  nimbus  uniforme.  —  Le  22,  pluie  toute 
la  journée  jusqu'à  cinq  heures  soir.  —  Le  23,  matin, 
nimbus  et  quelques  gouttes  d*eau*  —  Le  24,  après 
midi,  gouttes  d'eau  vers  trois  heures;  è  quatre  heures, 
deux  étages  de  nuages  :  cirro -stratus  et  cumulo-stratus; 
halo  de  22  degrés  coloré  autour  du  soleil,  rayon  du 
halo  il  quatre  heures  sept  minutes,  21  degrés  30  pour 
le  rouge.  —  Le  27,  soir,  éclairs  de  la  deuxième  espèce 
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de  M.  Ango.  Ils  semblaient  éclater  entre  les  deux  cou- 
ches de  nuages.  —  Le  28,  matin,  ciel  couvert  d'un  stra> 
tus  uuiforme  ;  éclairs,  tonnerre  et  grêle  neigeuse  enlië- 
rement,  formée  de  petits  grains  ;  journée,  cirrus  supé- 
rieurs et  deux  étages  inférieursde  cumulus  très-orageux. 
—  Le  29,  de  temps  en  temps,  nimbus  et  pluie  mêlée 
de  grêle  neigeuse.  Dans  les  intertalles,  del  tantôt  clair, 
tantôt  couvert  de  deux  étages  de  cumulus*  •—  Le  30, 
cumulus  de  deux  étages,  de  temps  en  temps  nimbus  et 
quelques  grêlons  neigeux. 


jiriv. 


Le  4*',  petites  ondées  do  temps  en  temps,  cirrus 
abondants,  au-dessous  cumulus  ;  soir,  grands  cumulo- 
stratus  ou  nimbus.  —  Le  2,  nuit,  pluie;  malin,  de 
bonne  heure,  nimbus.— Le  3, matin,  stratus  uniforme; 
matinée,  cirrus  et  cumulus,  un  nimbus  un  instant  et 
gouttes  d'eau  imperceptibles  ;  après  midi  et  soir,  cirrus 
et  cumulus.  — Le  4,  cirrus  et  cumulus  de  deux  étages, 
parfois  nimbus  et'  grêle;  les  grêlons  étaient  neigeux, 
mous,  déforme  pyrolde, quelques-uns  tout  ronds,  trèa- 
blanci,  de  trois  millimètres  de  diamètre.  —  Le  5,  cir- 
rus et  cumulus,  parfois  nimbus  inférieurs  avec  cumu- 
lus. De  temps  en  temps  alors,  grêle  neigeuse,  toute  de 
forme  pyrolde,  de  deux  millimètres  de  diamètre,  sou- 
vent demi-fondue,  ^-^e  7,  gouttes  d*eau  vers  dix 
heures  du  malin  et  une  heure  après  midi  ;  les  nuages 
formaient  alors  un  nimbus;  soir,  vers  huit  heures,  cirro- 
cumulus;  plus  tard,  quelques  petits  cumulu-stratus.— 
Le  9,  nimbus  uniforme,  ondées  la  moitié  du  temps. — 
Le  40,  toute  la  matinée,  nimbus  et  pluie  peu  serrée; 
après  midiy  cirro-stratus,  cumulus  et  stratus;  soir, 
cirro-stratus  et  cirro-cumulus  ;  parfois  halo  de  2%  de- 
grés colqré  légèrement  autour  de  la  lune  (rayon  21  de- 
grés 28  minutes  pour  le  rouge,  k  neuf  heures  trente^ 
trois  minutes).  Un  instant,  vers  neuf  heures  trente 
minutes,  une  auréole  double,  diamètre  du  cercle 
intérieur  56  minutes,  do  l'extérieur  4  degré  7  minu- 
tes. 

Le  41,  matin,  quelques  cirrus  et  cumulus;  après 
midi,  brume  qui  permettait  de  distinguer  confusément 
k  500  mètres  au  plus.  Vers  neuf  heures  du  soir,  elle 
s'est  dissipée,  et  il  y  arait  alors  de  larges  cirro -cumu- 
lus. —  Le  42,  ciel  brumeux  toute  la  journée;  malin, 
brume  donnant  une  sensation  d'humidité.  — Le  43, 
matin,  nimbus  et  dix  minutes  de  pluie  peu  serrée  ;  ma- 
tinée, cumulus;  après  midi,  ciel  pur  ;  TerS|trois  heures, 
cirrus,  puis  stratus,  transformés  plus  lardencirro- 
cumulus.  —  Le  47,  nimbus  uniforme  et  pluie  conti- 
nue peu  serrée  jusqu'à  deux  heures  après  midi.  — 
Le  18,  matin,  cumulus^  uu  mieux  cumulo-stratus, 
d'un  seul  étage,  ondées  do  quelques  minutes. — Le  20, 
dans  l'après-midi,  les  cumulus  avaient  un  aspect  ora- 
geux. 

Le  24,  vers  midi,  gouttes  d'eau.  —  I«e  22,  matin 
et  soir,  air  brumeux *et  stratus;  après  midi,  cumulo- 
stratus  orageux,  puis  ciel  clair.  —  Le  24,  matin,  vers 
six  heures,  stratus.  —  I^  25,  soir,  quelques  minutes 
de  pluie  k  deux  ou  trois  reprises.  —  Le  80,  absence 
de  nuages  jusqu'à  cinq  heures  soir,  air  brumeux  sur 
l'horizon.  — Le  34,  les  strato-cumulus  qui  couvraient 
le  ciel  le  matin,  semblaient  très-bas;  le  soir,  il  y  avait 
de  légers  stratus  près  de  Tborizou. 


Le  2,  soir,  brume  d'horizon  ;  tonte  la  journée,  ab- 
sence de  nuages.  —  Le  3,  après  midi,  cirrus  et  cirro- 
stratus  répandus  sur  presque  tout  le  ciel. — Le  4,  les  cir- 
rus et  cirro-stratus  étaient  orientés  du  nord-est  au  sud- 
ouest,  petits  cumulusau-deasons.— Le 5,  soir, bruine  de 
temps  en  temps  à  partir  de  huit  heures.  »-  Le  6, 
après  midi,  quelques  minutes  de  pluie.  —Le  7,  bnitne 
la  moitié  du  temps,  stratus  uniforme  tonte  la  journée; 
il  s'est  seulement  un  peu  déchiré  dans  l'après-midi.-^ 
Le  8,  soir,  gouttes  d'eau  imperceptibles  pendant  quel- 
ques minutes.  —  Le  9,  bruine  la  moitié  du  temps; 
forte  pluie  k  partir  de  neul  heures  soir  ;  stratus  uni- 
forme toute  la  journée.  —  Le  4  0,  ondées  de  temps  en 
temps,  environ  le  dixième  du  temps  ;  nuages  stratus; 
dans  les  intervalles  des  ondées,  cirro-stratus,  cîrro-en- 
mului  et  cumulo-stratus. 

Le  4  4 ,  soir,  vers  huit  heures  ,  quelques  gouttes  de 

Îlnie.— Le  42,  fortes  ondées  à  la  fin  de  l'après-midi  et 
e  soir.  -—  Le  43,  matin,  nimbus  et  ondées  de  temps 
en  temps  ;  la  pluie  a  été  mesurée  le  soir  et  comprend 
celle  du  42.  —  Le  49,  brume  d'horizon  dans  le  nord 
toute  la  journée;  matin,  stratus  brumeux  qui  s'est  dé- 
chiré vers  huit  heures.  —  Le  20,  journée,  quelques 
cumulus,  ciel  vaporeux. 

Le  21,  matin,  ciel  lrè»-pur;  de  temps  en  temps, 
brume  d'horizon.  A  trois  heures  soir ,  le  vent  a 
sauté  tout  è  coup  au  sud-ouest,  et  en  dix  minutes  le 
thermomètre  est  tombé  de  29  degrés  7  à  24  degrés  4 . 
En  même  temps,  des  cumulus  paraissaient  instantané- 
ment dans  l'est  et  dans  le  nord-est  vers  30  degrés  de 
hauteur.  Uk  étaient  chassés  par  le  vent  de  sud -est;  an- 
dessus  paraissaient  des  cumulo-stratus  chassés  pur  le 
vent  de  sud-ouest.  Lorsque  les  nuages,  petits  d'ailleurs, 
de  ces  deux  éUges  se  rapprochaient,  il  en  résultait  des 
nuages  étendus  qui,  emportés  par  le  vent  de  sud -est,  se 
résolvaient  de  nouveau  en  vapeur  dans  le  nord-ouesl. 
Vers  quatre  heures,  tous  ces  nuages  avaient  disparu. 
Vers  anq  heure«,  il  a  paru  des  cirroi  qui,  k  sept  heu- 
res, étaient  répandus  sur  tout  le  ciel.  A  nuit  heures,  il  y 
avait  seulement  dos  cirro-cumulus  et  des  cumulo-stra- 
tus qui  ont  peu  à  peu  couvert  tout  le  ciel.  —  Le  22, 
matin,  gouttes  d'eau  vers  dix  heures  ;  soir,  k  sept  heu- 
res, les  nuages  étaient  des  strate -cumulus  formant  des 
bandes  dirigées  du  nord  au  sud.  —  Le  24,  mâtin, 
quelques  cirro-stratus  se  détachant  dans  la  brume  d'ho- 
rizon,' auelques  petits  cumulus  sur  le  ciel.  — Le  26, 
brume  d'horizon  dans  le  nord*  —  Le  30,  journée,  cir- 
rus et  cumulus;  soirée,  deux  ou  trois  minutes  de  pluie 
k  trois  ou  quatre  reprises,  cumulus  très-orageox,  vifs 
éclairs,  deuxième  espèce  de  M.  Arago,  aucun  bruit. 

JUZULET. 

Le  4**^,  stratus  brumeux,  brume  sur  les  hauteurs; 
soir,  une  heure  de  bruine  en  deux  fois.  —  Le  2,  ma* 
tin,  nimbus  et  pluie  de  temps  en  temps,  deux  heures 
en  tout,  deux  étages  de  stratus;  après  midi,  cirro-cu- 
mulus et  cumulo-stratus.  —  Le  3,  matin,  del  couvert 
entièrement  d'un  stratus  brumeux  ;  après  midi  et  soir, 
lambeaux  de  ce  nuage.  —  Le  5 ,  seir,  stratus  dans 
l'ouest  et  le  nord-ouesl.  —  Le  6,  soir,  banc  de  stratus 
djns  le  nord. —  Le  8,  soir,  les  nuages  avaient  nu  as- 
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peet  orageux.  — Le  9,  cîrro- cumulas  et  cuiuului  d*M' 
pect  parfois  orageux^  et  alors  exteosioa  des  cumulus  en 
stratus. 

Le  44 j  le  mouyemeut  angulaire  des  nuagec  était 
assez  rapide  ;  soir,  forte  brume  d^horizon  et  quel- 
ques euinulus.  —  Le  42,  malin,  k  neuf  beures 
trente,  gouttes  d*eau  pendant  cinq  minutes  enriron.— 
Le  45,  soir,  k  neuf  heures  trente  minutes,  pluie  peu 
serrée,  gouttes  de  dimension  moyenne.  —  Le  4  8,  vent 
de  nord-ouest  faible;  cumulus  sur  l'horizon  sud-est 
presque  toute  la  journée  jusqu'à  30  degrés  de  hauteur. 
Ils  étaient  chassés  par  le  tent  de  nord-ouest  et  se  refor- 
maient sans  cesse.  —  Le  49,  pluie  continuelle  et  peu 
serrée  de  neuf  heures  matin  k  sept  beures  soir.  — 
Le  20,  dans  l'après-midi ,  une  très-petite  ondée  de 
bruine;  soir,  gouttes  de  bruine. 

Le  22,  k  neuf  heures  du  soir,  âel  clair,  stratus  seu- 
lement dans  l'est  et  le  nord-est  sur  Tborizon  ;  il  s'en 
échappait  des  éclairs  de  deuxième  espèce,  sans  bruit. 
—  Le  23,  cumulus  orageux  de  plusieurs  étages  ;  soir, 
▼en  six  heures,  très-fortes  ondées,  tonnerre  et  éclairs  ; 
vers  dix  heures  soir,  stratus  orageux,  éclairs  de 
deuxième  espèce,  sans  bruit.  —  Le  24,  toute  la  jour- 
née, Taspect  des  nuages  était  orageux.  —  Le  25,  de 
temps  en  temps,  bruine  ou  petite  pluie,  en  tout  le  quart 
du  temps.  —  Le  27^  depuis  trois  heures  soir,  bruine 
de  temps  en  temps*-^Le  29,  une  ondée  vers  une  heure 
anrêsmidi;  depuis  midi,  cirrus  et  cumulo-stratus 
d  aspect  orageux.  —  Le  31 ,  soir,  bruine  de  sept  heures 
à  neuf  heures. 

AOUT. 

Le  4*',  matin  et  soir,  quelques  instants  de  bruine 
peu  épaisse.  —  Le  2,  bruine  le  malin  jusqu'à  neuf 
heures,  et  l'après-midi  de  temp»  en  temps.  Elle  a  tou- 
jours été  peu  épaisse.  —  Le  3,  la  pluie  mesurée  com- 
prend celle  du  4*'  et  du  2.  —  Le  4,  dans  le  nord, 
brume  d'horizon  4rès-foncée  et  peu  élerée  au-dessus  de 
l'horizon.  Dans  l'après-midi,  quelques  très-petits  cumu- 
lus sur  l'horizon  sud-est. 

Le  1 8,  journée,  cirrus  et  cumulus  ;  soir,  stratus  ; 
bruine  vers  huit  heures,  elle  n'a  pas  mouillé  entière- 
ment les  pavés  ;  &  neuf  heures,  lambeaux  de  stratus  et 
éclairs  peu  brillants  qui  s'en  échappent.  —  Le  44, 
strato-cumulus  ;  yers  sept  heures  du  soir,  les  nuages 
ont  pri^  l'aspect  de  nimbus,  et  à  huit  heures,  il  a  plu 
environ  ud«  demi-heure,  mais  très-peu.  —  I^  4C,  è 
quatre  heures  soir,  un  peu  de  bruine  ;  elle  n'a  pas 
mouillé  les  payés.  Toute  l'après-midi,  les  nusges avaient 
un  aspect  orageux.  — -  Le  47,  è  trois  heures  et  demie 
après  midi,  gouttes  d'eau  ;  soir,  vers  sept  heures,  ciel 
couvert  de.  forts  nimbus,  pas  de  pluie.  —  Le  18,  soir, 
ciel  très-pur,  étoiles  et  voie  lactée  très  brillantes.  — 
le  20,  après  midi  et  soir,  quelques  cumulo-stratus  en 
longues  bandes. 

Le  24 ,  absence  de  nuages  ;  soir,  brume  d'horizon 
dans  le  nord.  —  Lo  22,  matin,  ciel  brumeux;  matinée, 
ciel  pur,  brume  d* horizon  au  nord;  yers  onze  heures, 
quelques  cumulus  venant  du  sud-ouest;  vers  midi,  une 
brume  venant  du  nord-est  a  enveloppé  fous  les  objets; 
elle  était  peu  épaisse.  Cette  brume  a  duré  jusqu'à  trois 
heures  trente  minutes,  puis  le  ciel  a  reparu  sans  nua- 
ges. —  Le   23,  matin,  cirro-cumulus;   dans   la   ma- 


tinée, il  a  paru  au-dessous  des  stratus,  et  k  midi,  il 
est  tombé  une  ondée  de  pluie  peu  serrée  qui  a  duré  une 
heure;  fin  de  la  journée,  lambeaux  de  stratus.  —  Le 
24,  une  demi-heure  de  pluie  à  trois  heures  après  midi. 

—  Le  25,  cirrus  et  cumulus  ;  à  midi,  hauteur  des  cu< 
mulus  2,240  mètres,  épaisseur  environ  500  mètres, 
hauteur  des  cirrus  9,400  mètres,  viteMe  des  cumulus 
4  mètres  par  seconde  ;  ces  deux  couches  se  sont  un  peu 
épaissies  vers  quatre  heures  soir;  h  quatre  heures,  halo 
de  22  degrés  ;  les  cumulo-stralus  l'ont  bientôt  entière- 
ment couvert;  soir,  ciel  pur;  quelques  petits  cumule» 
stratus  seulement  dans  l'est.— Le  26,  cirro-stratus  cou- 
vrant le  ciel,  et  au-dessous  cumulo-i^alns  demi-trans- 
parents formant  un  voile  sur  tout  le  ciel  ;  son  épaisseur 
a  augmenté  dans  la  journée;  il  s'est  un  peu  déchiré  vers 
trois  heures  après  midi  et  était  reformé  è  quatre  heu- 
res ;  è  quatre  heures,  bruine  qui  s'est  transformée  en 
petite  pluie  dans  la  soirée  ;  è  huit  heures  soir,  brnine. 

—  Le  27,  à  huit  heures  soir,  un  instant  de  bruine 
presque  insensible.  —  Le  28,  nuit,  tempête,  très- 
grand  vent  de  nord-ouest,  fortes  ondées,  violentes  ra- 
ules;  journée,  vent  de  nord-ouest  assez  fort;  miatin, 
cumulo-stratus  ;  après  midi  et  soir,  cumulus  ;  à  trois 
heures  soir,  hauteur  des  cumulus  4 ,370  mètres,  vitesse 
24  mètres  par  seconde  ;  l'aspect  des  cumulus  se  rap- 
prochait parfois  de  celui  des  stratus  ;  k  huit  heures 
trente  minutes  soir,  gouttes  d'eau  de  très-petit  diamè- 
tre. —  Le  20,  nuit,  fortes  ondées,  fort  vent  du  nord- 
ouest,   ainsi  que  toute  la  journée,  avec  violentes  ra- 
fales ;    vent  nord- ouest  pour  tous  les  nuages,  leur 
mouvement  était  rapide.   Les  nuages  étaient  des  cirro- 
straltts  ;  au-dessous,  des  cumulus  orageux,  entassés  les 
uns  sur  les  autres,  enfin  au-dessous  des  stratus.   A 
midi  et  demi,  il  a  passé  quatre  coups  de  tonnerre  pré- 
cédés de  vifs  éclairs  de  deuxième  espèce.    Les  roule- 
ments étaient  accompagnés  d'éclats.   Pour  le  troisième 
coup,  l'intervalle  entre  l'éclair  et  le  coup  a  été  de  sept 
secondes  et  demie.  La  hauteur  angulaire  de  l'éclair  était 
43  degrés  ;  il  était  oommeles  autres  de  deuxième  espèce. 
Ce -coup  a  duré  quatorze  secondes,  avec  un  seul  éclat 
dans  le  miliev.   Après  le  premier  coup  de  tonnerre, 
grêle  suivie  de  pluie  ;   après  le  deuxième  coup,  forte 
pluie  ;  la  grêle  a  repris  après  le  troisième  coup  et  a  été 
de  nouveau  suivie  de  pluie.  Les  grêlons  étaient  :   les 
uns  neigeux  entièrement,  les  autres  recouverts  d'une 
couche  de  glace  transparente.    Le  diamètre  des  plus 
petits  était  de  deux  millimètres  ;  celui  des  plus  gros 
de  cinq  millimètres.  Leur  forme  était  pyrolde;  quel- 
ques-uns, en  petit  nombre,  étaient  elUptiques,  apla- 
tis ;  un  de  ces  derniers  avait  pour  dimension  de  ses 
axes,  7millim.,  4millim.,  2millim.;  quelques  autres 
grêlons  ressemblaient  k  deux  cènes  opposés.     Après 
midi,  quatre  ondées;  toute  la  soirée,  même  aspect  ora- 
geux des  nuages.  —  Le  30,  soir,  vers  dix  heures,  k 
ciel  se  découvre. 


Le  3,  matin,  ciel  brumeux,  un  peu  de  brume  sur  la 
mer;  après  midi,  le  soleil  l'a  traversée  en  la  transfor- 
mant dans  le  sud  en  cirro^umulus;  dans  le  nord,  la 
brume  disparaissait  peu  k  peu,  formant  toujours  un 
voile  uniforme  ;  soir,  une  couche  de  brume  de  un  mètre 
d'épaisseur  sur  le  sol,  et  quelques  petits  et  légers  stra- 
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tus,  resle  3e  la  brume  de  U  journée.  —  1^  4,  journée, 
ciel  irès-légèremeut  brumeux,  beau  foletl;  après  midi, 
la  brume  ressemble  un  peu  dans  le  sud  à  des  cirro- 
cumulus  ;  matin,  brome  très- légère  sur  la  mer;  soir, 
quelques  eumufus.  —  Le  5,  malin,  ciel  légèrement 
brumeux;  soir,  fers  neuf  heures,  petite  ondée  de  quel- 
ques minutes;  le  ciel  est  ensuite  resté  couvert  de  stra- 
tus. —  Ia  Qy  vers  quatre  heures  soir,  nimbus  dans 
Test-nord-est  et  quelques  gouttes  d'eau.  —  Le  8,  à 
quatre  heures  soir,  cumulus  à  4,745  mètres  de  bau- 
teur,  ei  vitesse  de  4  G  mètres  par  seconde.  —  Le  9, 
soir,  absence  de  tout  nuage,  très-légère  brume  d'hori- 
zon dans  le  nord.^—  Le  10,  matin,  faible  gelée  blan- 
che. 

Le  4 1 ,  vers  une  heure  après  midi,  très-légère  brume 
d'horizon  au  nord.  —  Le  42,  absence  de  nuages,  sauf 
quelques  petits  cumulus  vers  dix  heures  matin.  —  Le 
'IS,  on  peu  de  brome  d'horizon,  Vaprës-midi  dans  le 
nord  est  un  instant,  et  dans  le  sud-ouest  vers  cinq  heu- 
res soir.  —  Le  44,  un  peu  de  brume  d'horizon  dans' 
le  nord-est  toute  la  journée.  —  Le  47,  malin,  stratus 
uniforme,  deux  ou  trois  fortes  ondées  de  quelques  mi- 
nutes; vers  une  heure,  le  stratus  s'est  déchiré,  et  t'a- 
prcs-midi  on  ne  voyait  que  quelques  cumulus  appar- 
tenant H  un  seul  étage. —  Le  48,  matin,  ciel  presque 
clair  ;  deux  étages,  cirrus  et  cumulus  épaississant  ; 
journée,  ces  derniers  très-nombreux  à  l'état  de  cumulo- 
stratus  ;  è  partir  de  quatre  heures  soir,  ondées  ;  à  six 
heures  soir,  on  éclair  et  un  coup  de  tonnerre  ;  dans 
la  soirée,  une  dizaine  d'éclairs  de  seconde  espèce  et  sans 
bruit.  —  Le  49,  soir,  vers-neuf  heures,  une  ondée  de 
très-forte  pluie  ayant  duré  dix  minutes. 

Le  2t,  journée,  vent  faible  avec  rafales  ;  -vers  cinq 
heures  soir,  gouttes  d'eau.  —  Le  22,  brume  d'horizon 
au  nord  à  quatre  heures  trente  minutes  du  soir.  —  Le 
28,  journée,  cirrus  très-épsis  dans  le  sud-ouosi  ;  vers 
trois  heures,  ils  y  formatent  des  cirro*stratus ;  au-des- 
sous, on  voyait  quelques  petits  cumulo-strafus  ;  soir, 
étoiles  brillantes,  forte  scinlitlatîon.  —  Le  24,  malin, 
cirro-stralus  qui  ont  couvert  tout  le  ciel  dans  la  mati- 
née; è  midi,  le  stratus  s'est  déchiré  et  ressemblait  à  des 
cirro-cumulus  ;  à  trois  heures,  ciel  pur;  k  cinq  heures, 
le  ciel  se  couvre  de  nouveau  d'un  stratus  qui  com- 
mence par  des  tilaments  semblables  k  des  cirrus;  puis 
le  ciel  se  découvre  de  nouveau  vers  sept  lieures.  —  Le 
25,  malin,  air  vaporeux,  ciel  couvert  d'un  stratus  bru- 
meux ;  vers  midi,  le  stratus  se  déchire;  il  se  reforme 
vers  une  heure  ;  k  deux  heures,  forte  ondée.  Le  ciel  se 
découvre  de  nouveau  le  soir,  et  il  ne  reste  plus  alors 
que  des  cumulo-stratus.  —  Le  26,  nuit,  uoe  ondée 
de  grêle  ;  une  ondée  de  petite  grêle  également  h  cinq 
heures  soir,  elle  était  mêlée  do  pi  nie.  î^s  gréions 
avaient  un  diamètre  de  deux  millimètres,  étaient  très- 
durs,  neigeux,  recouverts  d'une  coudic  très-mince  de 
glace  transparente.  Leur  forme  était  pyrulde.  Les  nua- 
ges ont  été,  toute  la  journée,  des  cirrus,  ou  mieux  des 
cirro-stratus  ;  au-dessus,  des  cumulo-stratus,  et  «u-des- 
sous,  des  cumulus.  Dans  l'apri^s-midi,  il  est  tombé 
deux  ou  trois  ondées  de  pluie.  A  neuf  heures  soir,  il  n\ 
avait  plus  que  des  cumulo-stratus.  —  Le  27,  une  on- 
dée de  dix  minutes  h  neuf  heures  du  malin,  et  gouttes 
d'eau  à  quatre  heures  soir.  —  Le  29,  malin,  ciel  pur; 
h  dix  heures^  quelques  cirrus  seulement;  les  cirrus  ont 
formé  ensuite  toute  la  journée  des  bandes  dirigées  du 
nord-ouest  au  sud-est,  et  composées  de  lilanicnts  per- 


pendiculaires H  leur  direction.  Elles  venaient  do  su<*,  ci 
allaient  sans  cesse  en  épaississant.  A  deux  heures,  l«-ur 
hauteur  éUit  de  7,640  mètres  ;  k  trois  heures,  I>,I30 
mètres,  au-dessous  des  cirrus  ;  ^partir  de  onze  heures, 
il  y  a  eu  des  cumulus  venant  du  sud-sud-ouest.  Le 
soir,  ils  se  sont  étendus  et  ont  formé  on  ilralus  uni- 
forme; de  huit  k  neuf  heures  soir,  il  bruinait.  —  Le 
30,  matin,  vers  huit  heures,  un  peu  de  bruine;  journée, 
deux  ou  trois  ondées. 


Le  4*',  ondées  le  quart  du  temps.  —  Le  2,  matin 
de  bonne  heure,  ondées;  soir,  idem.  —  Le  3,  nuit,  on- 
dées ;  soir,  une  ondée.  —  Le  4,  malin,  pluie  et  ciel 
couvert  jusqu'k  neuf  heures  trente  minutes  ;  à  quatre 
heures  soir,  cumule -si  ralu»  de  970  mètres  de  hauteur 
et  d'une  vitesse  de  9  mètres  par  secundo.  —  Le  5,  vio- 
lente tempête  de  sud-ouest,  la  nuit  ;  bourrasques  extrê- 
mement fortes,  une  forte  ondée  ii  midi  ;  après  midi, 
deux  ou  trois  ondées  ;  le  soir,  il  ne  restait  plus  que  des 
cirrus;  il  y  avait  un  halo  de  22  degrés  peu  apparent  et 
une  auréole  peu  nette  sur  les  bords,  a  cause  des  fila- 
ments des  cirrus. — ^Le  C,  pluie  presqueconlinue.  en  tout 
les  trois  quarts  du  temps.  —  Le  7,  pluie  trcs-ffOquenle 
jusqu'à  cinq  heures  du  soir  ;  soir,  cirrus  et,  su-des- 
sous, cirro-cumulus;  traces  de  halo  ordinaire  et  d'au- 
réole autour  de  la  lune.  —  Le  8,  matin,  une  ondée.— 
Le  9,  un  peu  de  pluie  de  temps  eu  temps.  —  L«  40, 
une  heure  de  bruine  vers  neuf  heures  du  matin. 

Le  4  4 ,  soir,  depuis  sept  heures  trente  minutes,  cirro- 
cumulus;  absence  de  nuages  le  jour;  malin,  très-forte 
rosée  ;  soir,  k  sept  heures,  très-forte  scintillation.  — 
Le  42,  soir,  cirrus  et  cumule -ttratuSt  traces  è  peine 
visibles  de  balo  ordinaire  autour  de  la  lune.  Auréole 
d'un  seul  cercle  de  deux  fois  et  demi  le  diamètre  de  la 
lune,  d'intensité  plus  grande  près  de  l'astre,  allant  en- 
suite en  décroissant.  —  Le  44,  malin,  bruine  jusqu'à 
huit  heures.  — Le  15,  nimbus  et  pluie  continuelle  jus- 
qu'à huit  heures  soir.  —  Le  46,  matin,  deux  étages 
de  cumulo-stratus  ;  journée,  nimbus  et  pluie  presque 
continuelle.  —  Le  47,  k  deux  heures  soir,  cumulo- 
stratus  élevés  de  4,400  mètres  pour  la  surface  infé- 
rieure, et  animés  d'une  vitesse  de  43  minnles  par  se- 
conde. —  Le  4  8,  bruine  la  moitié  du  temps.  —  Le  19, 
jusqu'à  deux  heures  après  midi,  bruine  la  moitié  du 
temps.  —  Le  20,  matin,  cirro-cumulus;  après  midi, 
cumulo-stratus;  soir,  air  vaporeux;  puis  vers  huit  heu- 
res, le  ciel  a  commencé  k  se  découvrir. 

Le  21 ,  quelques  gouttes  d*eau  imperreplibles  toute  la 
soirée.  —  Le  25,  stratus  presque  uniforme  toute  la 
journée;  k  sept  heures  soir,  il  était  moins  épais,  ei 
on  voyait  k  travers  quelques  étoiles.  —  Le  26,  k  quatre 
heures  soir,  strato-cumulus  élevés  de  700  mètres  cl 
faisant  8  mètres  par  seconde.  —  Le  28,  soir,  vers  huit 
heures,  quelques  gouttes  de  pluie.  —  Le  29,  nuil, 
grand  veut;  matin,  stratus  uniforme  et  pluie  par  on- 
dées; vers  midi,  ce  nuage  s'est  déchiré  ;  après  midi, 
cirro-slralus  et  cumulus  au-dessous  ;  après  midi  cl 
soir,  ondées  ;  k  quatre  heures  soir,  forte  ondée  et  un 
éclair  légèrement  rougeàtre  en  zigzag  entre  deux  cumu- 
lus du  même  étage  ;  hauteur  du  point  le  plus  élcré  ^ 
l'étlair  43  dep.rés,  du  point  le  plus  bas  21  degrés,  f.rl 
éclair  a  été  suivi,  au  bout  de  1 1  secondes,  d'un  rtHih 
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ment  de  tonnerre  accomptgBédeqoelqaet éclats  faibles; 
après  ee  premier  coup,  il  eo  est  venu  huit  k  dix  autres, 
précédés  de  I2à  13  secondes  par  des  éclairsde  deuxième 
espèce  el  également  k  éclats  peu  sensibles  ;  soir,  h  sept 
heures  et  k  huit  heures  trente  minutes,  éclairs  sans  ton- 
nerre; k  neuf  heures  trente  minutés  soir^  une  ondée  de 
gr^le  neigeuse,  très-gelée  etcouverle  d'unelégère  couche 
do  (rlaco. —  Le  30,  cumulus  très-grands  et  orageux,  ap- 
partenant k  deux  étages  ;  k  midi,  hauteur  de  la  surface 
inférieure  de  l'étage  inférieur  ^1,750  mètres,  vitesse 
27  mètres  par  seconde  ;  matinée,  ondée  de  grêle  ;  une 
de  ces  ondées  a  été  très-forte  :  les  gréions  étaient  nei- 
geux, très-fortement  gelés,  couverts  d'une  couche  peu 
épaisse  et  très-dure  de  glace,  de  3  k  4  millimètres  de 
diamètre,  et  de  forme  pyrolde.  —  Le  31 ,  nuit,  ondées, 
et  trois  ou  quatre  fortes  ondées  de  dix  heures  matin  k 
deux  heures  soir. 


Le  4*%  matin,  de  bonne  heure,  ondées  ;  après  midi, 
deux  ou  trois  ondées  de  courte  durée  ;  soir,  une  très- 
forte  ondée.  L'intensité  du  veot  augmentait  avant  les 
ondéH.  —  Le  2,  nuages  formant  deux  étages  de  eu- 
mulo-stratus  d'aspect  orageux ,  venant  tous  deux  de 
l'ouest  ;  matinée,  ondées  presque  continuelles  ;  après 
nidi,  temps  sec;  soir,  ondées  de  pluie  et  de  grêle  mê- 
lées; vers  sept  heures  soir,  cependant,  ondée  de  grêle 
seule.  —  Le  3,  vent  de  nord-ouesl  avec  rafales  ;  on- 
dées le  matin;  une  ou  deux  ondées  l'après-midi  ;  deux 
ondées  de  grêle  comme  celles  des  jours  précédents.  — 
Le  4,  matin,  vent  faible,  mais  violentes  bourrasques 
pendant  les  uverses,  grandes  ondées  ;  après  midi  et  soir, 
temps  sec;  soir,  hauteur  des  cumulus  ^1,220  mëtroi, 
vitesse  34  minutes.  La  pluie  a  été  mesurée  k  midi.  — 
Le  5,  k  neuf  heures  soir,  pluie  de  Quelques  minutes; 
mstin,  air  très-sec.  —  Le  8,  nuit,  fort  vent  de  nord- 
est  ;  quelques  gouttes  d'eau  vers  midi.  —  Le  9,  pluie 
toute  la  matinée  jusqu'k  dix  heures  ;  quelques  gouttes 
de  bruine  vers  trois  heures  après  midi.  — Le  40,  quel- 
ques ondées  jusqu'à  neuf  heures  matin. 

Le  44,  malin,  de  bonne  heure,  ciel  clair;  un  peu 
de  pluie  rers  midi.  —  Le  46,  matin,  un  peu  de  pluie 
avant  huit  heures  ;  vers  midi,  gouttes  d'eau.  —  Le  4  8, 
après  midi,  les  cirro-cumulus  formaient  de  grandes 
bandes. —  Le  49,  pluie  peu  serrée  la  moitié  de  l'après- 
midi  et  de  la  soirée. 

Le  24,  malin, pluie  jusqu'k  neuf  heures;  vers  midi, 
deux  ondées  de  peu  do  durée.  —  Le  24,  ondées  le  ma- 
tin josqu'k  dix  heures,  et  l'après-midi  jusqu'à  6.  — 
Le  25,  deux  étages  de  nuages  composés  chacun  de  cu- 
mulus, et  de  stratus  pendant  les  ondées.  Ondées  fré- 
quentes, le  sixième  du  temps  environ  ;  grêla  la  nuit  el 
le  soir. —  Le  26,  cirro-stratus  très- voisins  des  stratus; 
au-deMOus,  stratus;  nuit  et  matinée,  fortes  ondées  de 
petite  grêle  et  ondées  de  pluie.  —  Le  27,  soir,  une  on- 
dée vers  sept  heures  ;  elle  a  été  suivie  de  orêle  et  a 
duré  en  tout  TÎngt  minutes;  matin,  gelée  blanche  k 
Cherbourg,  gelée  dans  les  campagnes  voisines.  —  Le 
28,  matin,  gelée  blanche  et  faible  gelée  dans  les  lieux 
eiposés  au  rayonnement;  matin,  cirrus;  matinée, 
brume;  en  s'élevant,  elle  a,  k  partir  de  dix  heures, 
formé  des  cirro-cumulus.  Après  midi,  cumulus  et  restes 
de  cirro-cumulus;   vers  quatre  heures,  air   brumeux 


dans  lo  nord;  d^  petils  conuluf  se  projettent  snreatle 
brume;  soir,  petits  nuages  (cumulus  ou  cirro-cumulus). 
—  Le  29,  malin,  ciel  pur,  Uès-forle  gelée  blanche,  ge- 
lée faible  par  l'effet  da  rayonnement.  Yers  midi  et 
demi,  formation  rapide  de  cumulus,  cirrat  an-dessus; 
vers  deux  heures  trente  minutes,  un  grand  stratna  donne 
des  gouttes  d'eau;  air  très-humide;  soir,  vers  quatre 
heures,  les  cumulus  se  dissipent  peu  k  peu  ;  il  ne  reste 

3ue  les  cirrus  ;  soir,  halo  ordinaire  autour  de  la  lune 
ans  les  cirrus.  Il  est  peu  apparent  ;  auréole  confuse 
autour  du  quartier  de  la  lune.  Vers  sept  heures,  il 
commence  k  passer  do  petits  nuages  sous  le  cirrus,  et  k 
neuf  heures  le  ciel  et  les  hauteurs  sont  couverts  de 
brume.  —  Le  30,  calme  toute  la  jonrnée;  brume  uni- 
forme sur  tout  le  ciel;  il  n'y  en  avait  pas  snr  le  sol, 
mais  sur  les  hauteurs  on  la  rencontrait.  Elle  commen- 
çait k  60  ou  80  mètres  d'élévation.  On  voyait  très-net- 
tement la  Digue. 


Le  4*',  matin,  air  vaporeux  toute  la  journée,  sol 
humide.  -^  Le  4,  matin,  légers  cirro-cumulus  qui,  en 
s'étendant,  ont  formé  dans  la  matinée  des  strato-eumu- 
lus.  —  Le  6,  gouttes  d'eau  vers  deux  heures  soir.  — 
Le  7,  matin,  stratus;  journée,  cumulus;  tons  les 
nuages  avaient  disparu  vers  trois  heures;  vers  sept 
heures,  ciel  couvert  de  nuages  très-légers  animés  d'un 
mouvement  extrêmement  rapide:  hauteur  340  mètres, 
vitesse  49  mètres  par  seconde.  Vers  huit  heures,  le 
ciel  est  de  nouveau  découvert  ;  soirée,  quelques  frag- 
ments de  nuages  légers  (stratus)  animés  d'un  mouve- 
ment très-rapide.  Absence  de  couronne  dans  ces  stra- 
tus ,  bords  de  la  lune  Irès-nets  k  travers.— Le  8,  nuit, 
fort  vent  de  sud-ouest  ;  malin,  pluie  jusqu'à  midi  ; 
après  midi,  cirrus  et  stratus  ;  soir,  stratus  Irès-légers 
comme  des  fumées  blanches  animées  d'un  mouvement 
rapide,  et  brume  sur  le  sol,  absence  de  tout  autre 
nuage.  Il  n'y  avait  pas  de  couronne  autour  de  la  lune. 
Les  bords  de  la  lune  se  dessinaient  netlement  h  travers 
les  stralus.  —  Le  9,  bruine  loute  la  journée. —  Le  40, 
nuit,  fort  vent  de  sud-ouest  ;  outin,  cirrus  et  faible 
halo  ordinaire  autour  du  soleil  ;  au-dessous,  stratus  ; 
temps  sec,  soir,  stratus  et  bruine  de  temps  en  temps. 

Le  4  4,  matin  et  soir,  une  couche  de  brume  de  4  k 
2  mètres  d'épaisseur  sur  le  sol.  —  Lo  42,  matin,  stra- 
tus; après  midi,  stratus  légers  formant  un  voile  trans- 
parent et  peu  uni.  Au-dessus,  cirrus,  car  il  y  avait  un 
halo  ordinaire  k  couleurs  légèrement  visibles.  Vers  trois 
heures ,  colonne  verticale  peu  visible  au-dessus  du  so- 
leil et  rendue  peu  nette  par  les  stratus  inférieurs.  Vers 
six  heures  du  soir,  ciel  découvert  en  grande  partie,  sauf 
dans  le  sud.  A  neuf  heures,  le  ciel  est  comme  k  trois 
heures  ;  halo  ordinaire  peu  visible  autour  de  la  lune. 

—  Le  43,  stratus  uniforme,  air  brumeux.  —  Le  44, 
stratus  uniforme,  air  légèrement  brumeux.  — Le46y 
stratus  uniforme,  air  légèrement  brumeux.  —  Le  47, 
il  n'a  pas  gelé  le  soir  quand  le  thermomètre  est  tombé 
k  —  0*,2  ;  k  cause  du  peu  de  durée  de  cette  tempéra- 
ture, lo  minimum  de  la  nuit  avait  été  +  5*)8;  stratus 
uniforme,  air  brumeux.  —  Le  f8,  dès  le  malin,  le  sol 
avait  cessé  d'être  gelé,  stratus  uniforme;  matinée  et 
soirée,  brume  épaisse  et  humide,  mais  pas  de  bruine. 

—  Le  49,  bruine  avec  intervalles  de  temps  sec  k  partir 
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de  qwtn  Vmrtt  toir.— >Le  20,  loir,  étoilet  brillanles, 
ftrie  KHitillalimi. 

Le  24,  vXmeàt  neuf  henret  matin  k  troit  heures  soir. 
Le  22,  oniéee  la  moitié  da  temps  ;  efaseane  d'elles  dure 
q«el4|«cs  mieutes  sealemesl.  —  Le  23,  ploie  peu  ser- 
rée pendant  quelques  minutes  k  neuf  heores  soir.  — 
Le  24,  eiel  très-clair,  sauf  de  quatre  k  huit  heures  soir, 
oii  le  ciel  était  chargé  d'un  stratus  dans  le  sud  jnsqu'k 
50  degrés  de  hauteur,  étoiles  très-brillantes,  forte 
sdntillalion.  —  Le  25,  matin ,  gelée  et  très-forte  ge- 
lée blanche;  épaisse  brume  d'horixoo  dans  le  nord  et 
l'est;  matinée,  air  légèrement  brumeux  et  lambeaux 
de  stratus;  après  midi,  air  brumeux  et  quelques  stra- 
tns.-— Le  26,  eirro-stntus  raprès-midi,  dirigés  do 
nordHmest  an  sud-est,  stratus  au-dessous;  soir,  étoiles 


très-brillantes,  forte  scintillation.  —  Le  27,  nuit,  dcl 
clair.  Yent  de  sod-èst  josqn^  neuf  heures  matin.  A 
neuf  heores,  Tent  de  sud-ouest;  matin,  gelée  et  très- 
forte  gelée  blanche  ;  rers  onxe  heures  malin,  quelques 
très-petits  flocoos  de  neige.  —  Le  28,  nuit,  très-grand 
vent  de  nord-est;  ondées  courtes,  de  trois  k  quatre  mi- 
nutes, surtout  le  matin  ;  une  d'elles  de  neige  ou  de  pe- 
tite grêle  fondoe  ;  deux  éUges  de  stratus.  —  Le  29,  k 
trois  heures  soir,  hauteur  des  cirrus  1 4 ,540  mètres. — 
Le  30,  gelée  k  Tombre  toute  la  journée;  matin,  gelée 
blanche;  metinée,  air  brumeux.  —  Le  34,  matin, 
forte  gelée  et  très-forte  selée  blanche;  matin,  wen 
neuf  heures,  et  soir  vera  huit  heures,  air  légèrement 
brumeux.  Après  midi,  deux  bandes  étroites  de  cirrus 
dirigées  de  l'ouest -nord-ooest  k  Test-sod-ett, 
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Tableau  N»  I.  —  Vents  intermédiaires  observés  au  moyen  des  nuages  entre  les 
vents  supérieurs  et  ceux  indiqués  par  la  girouette,  pendant  Vannée  1852. 
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OBSERVATIONS. 


Pluie  le  soir. 


Bruine  le  44  au  matin. 
Pluie  le  24  au  malin. 
Neige  le  28  au  matin. 

Pluie  U  nuit  et  le  lendem. 
Pluie  la  nuit  suifanle. 
Pluie  le  40. 
Pluie  le  soir. 

Graini  le  j.  et  le  lendem. 
Pluie  le  jour  et  le  lendem. 
Grains  et  orage  le  soir. 
Pluie  le  lendemain. 

Pluie  le  lendemain. 
Pluie  le  jour  même. 
Pluie  le  jour  même. 
Pluie  le  lendemain. 
Pluie  le  jour  même. 

Pluie  le  lendemain. 
Pluie  le  lendemain. 
Pluie  et  orage  le  47.  . 
Pluie  le  jour  même. 


Tableau  N"  II.  —  Concordances  spontanées,  accidentelles  et  par  extension  des 
vents  supérieurs  et  inféi^ieurs  observés  pendant  l'année  1852. 
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OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 


FAITES  PBNDAirr  L'AIVIVfiB 

1851, 

Par    m.   MULLER, 

C«é  d«  h  CoamoM. 


Clocher  en  pointe } 


ALTITUDE.. 


LATITUDE 48-    57'    42"  pr. 

LONGITUDE 5      26        3      E 

Du  point  de  mire 264"  20 

Du  sol 222    50 

Du  Imromèlre • .' 228     00 


Pour  les  années  antérieures,  Toit*  les  Annnaireê  méUorologiqMes  de  4850  à  4852. 
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JOURNAL    MÉTÉOROLOGIQUE. 


G«rsdortr.  —  Année  18B1. 


Le  4**f  oontert  tout  le  jov;  ttmpërature  doaœ,  un 
peu  de  pmine.  »  2,  thermomètre  k  0«.  — •  3,  comme 
nier,  journée  presque  sereine  ;  tempéralnre  printanière; 
cbanldes  oiseaux.  —  4,  id.,  les  abeilles  eherchenl  leur 
l^àture.  —  5,  midi,  bslo  ;  soir,  ciel  presque  tout  oonvert. 

—  6,  nuit,  pluie;  soleil  rare.  ■ —  7,8,  pluvieux  tout  le 
jdur.  —  9,  id>  ;  soir,  ciel  clair.  —  1 0,  serein. 

Li  U,  belle  journée.  —  42,  givre.  —  AZ,  flocons 
de  neige.  —  44,  Brouillard  ;  givre,  sous  leouei  les  ar- 
bres s'afTaissenl.  ^4$,  nuit  sereine,  froid  assez  vif; 
•prH  midi,  couvert.  -~  46,  verglas.  —  47,  breuillard, 
pluie  légère  à  onze  heures.  —  4  8,  pluie  la  nuit  et  jus- 
qu'à midL  —  49,  soir,  ciel  couvert.  —  20,  nuit,  neige 
qui  fond  au  soleil  ;  brouillard. 

Le  84 ,  midi,  halo  solaire  ;  soir,  un  peu  de  pluie.  — > 
22,  pluie  la  nuit  et  jusqu'à  midi.  —  23»  couvert.  Si 
ia  température,  élevée  pour  la  saison,  continue,  les  ar- 
bres pousseront  bientôt  commo  au  printemps.  —  24, 
laatin  jusqu'à  midi ,  pluie  qui  se  change  en  neige.  — 
25,  midi,  neige;  soir,  couvert.  —  26,  nuit,  neige.  — 
27,  couvert  presque  tout  le  jour;  soir,  neige  légère. 

—  28,  matin,  couvert;  après  midi,  beau  ;  vers  quatre 
heures,  couvert;  soir,  pluie.  ^  29,  pluie  et  brouillard  ; 
soir,  neuf  hfures.  la  température  atteint  le  maximum 
5*.^ —  30,  nuit,  pluie  abondante;  belle  soirée. —  34, 
pluie  la  nuit  et  le  matin  jusqu'à  midi. 


Le  l*',  neuf  heures  soir,  le  baromètre  descend  k  740, 
66  millira.  —  2,  -jour  de  printemps,  chant  des  oiseaux  ; 
après  midi,  halo  solaire.  -—  3,  journée  magnifique  ;  pre- 
mier chant  du  merle.  —  4,  pluie  la  nuit,  jusqu'à  onse 
hcuree  et  par  inlervelles  dans  le  jour.  —  5,  brouillard, 
Jbelle  journée.  —  6,  neige  qui  fond  h  mesure.  —  7,  ge- 
lée lésère,  belle  journée,  beau  halo  lunaire.  —  8,  neige 
josqu'à  deux  heures  après  midi  ;  soir,  pluie*  —  9,  soir, 
pluie  légère;  la  débâcle  de  la  neige  continue.  —  40, 
disparition  presque  complète  do  la  neige. 

Le  44,  jour  presque  serein.  —  42,  belle  soirée.  — 
43,  avant  midi ,  halo  solaire;  soir,  un  peu  de  pluie; 
nuit,  neige.  —  44,  belle  journée,  —  45,  46,  serein. 
-—47,  deux  heures,  couvert.  —  48,  premier  chant  du 
pinson.  —  49,  matinée  sereine,  belle  journée.  —  20, 
serein. 

Le  21,  matin,  brouillarJ  dans  les  vallées;  halo  so- 
laire. —  22,  huit  heures  soir,  un  bolide  très-rappro- 
ebé,  qui  produit  l'effet  d'un  éclair,  traverse  la  région 
boréale  du  ciel.  —  23,  journée  magnifique.  —  24,  itf., 
premier  chant  de  l'alouette.  —  25,  gouttes  de  pluie. 

—  26,  matin,  couvert,  brouillard,  pluie;  nuit,  neige. 

—  27,  malin,  oouvcri;  midi,  ciel  clair;  soir,  serein. 

—  28,  belle  journée. 


Le  4*^,  beau  ;  soir,  neige.  —  2,  la  neige  de  la  nuit 
disparaît  en  partie  au  soleil  ;  neigepar intervalles;  belle 
soirée.  —  3,  nuit,  température  descendue  à  —  40*,6  : 
c'est  la  plus  basse  que  l'hiver  ait  produite. —  4,  neige 
et  grésil  ;  couvert  tout  le  soir.  —  5,  couvert.  —  6,  nuit, 
pluie  et  neige  abondantes;  loir, neige.  —  7,  nuit  etjus- 
au'à  neuf  heures,  neige;  le  reste  du  jour,  alternatives 
de  neige  et  de  grésil.  —  8,  couvert,  neige.  —  9,  couvert 
jusqu'à  midi,  belle  soirée.  —  40,  serein  jusqu'à  midi; 
six  heures,  pluie. 

Le  44,  eottvert,  grésil,  neige;  belle  soirée.  —42,. 
belle  journée.  -~  4  3,  matin,  neige  ;  halo  solaire.  —  4  4, 
jour  de  printemps  ;  arrivée  des  cigognes  près  de  l'ob- 
servatoire.— 4  5,  journée  magniique  ;  halo  solaire  ;  soir, 
pluie. —  46,  pluie  légère  par  intervalles.  —  47,  pluie 
vers  oBxe  heures  et  de  quatre  heures  jusqu'à  la  nuit. — 
4  8,  pluie  dans  le  jour  et  vers  cinq  heures.  —  4  9,  pluie 
et  vent  tonte  la  nuit.  La  rivière  de  la  8atier  est  forte- 
ment débordée.  —  20,  un  peu  de  pluie,  belle  soirée; 
température  printanière  :  4  5*. 

Le  24,  temps  lourd;  soir,  pluie. — 22,  belle  matinée. 
—  23,  couvert.  —  24,  pluie  abondante  la  nuit,  et  un 
peu  dans  le  jour.  -«-  25,  couvert.  —  26,  pluie,  couvert 
jusqu'à  midi.  —  27,  pluie  par  intervalles.  —  28,  pluie 
jusqu'à  quatre  heures  soir.  Deuxième  débordement  de  la 
SaQer  depuis  le  commencement  du  mois. — 29,  nuit  et 
jusqu'à  midi,  pluie  et  vent.  —  30,  pluie,  grésil  par  in- 
tervalles; arc-en-ciel  à  cinq  heures;  poiriers  et  abrico- 
tiers en  fleurs  au  Liebfrai&enberg,  un  jour  plus  t6t 
qu'en  4S49.  —  81,  alternatives  de  pluie,  de  grésil  et 
de  soleil. 

ATAZXi. 


Le  4**,  matin,  pruine  par  intervalles.  —  2,  tempé- 
rature descendue  à  —  4°,  8.  —  3,  pluie  de  temps  à 
autro.  —  4,  pluie  et  grésil.  —  5,  un  peu  de  neige  mêlée 
de  pluie  et  de  grésil.  —  6,  légèrement  couvert. —  7, 
flocons  de  neige  ;  quatre  heures  soir,  neige  abondante 
qui  fond  h  mesure.  —  8,  matin,  couvert  et  pluvieui. 
Premier  chant  du  coucou.  — •  9,  gouttes  de  pluie.  — 
40,  arrivée  des  hirondelles  de  cheminée. 

Le  4  4,  première  apparition  des  lézards;  abricotiers 
pruniers,  généralement  en  fleurs. —  42,  dix  heures 
mstin,  couvert;  gouttes  de  pluie.  —  43,  premiers  ban- 
netous.  — >.44,  une  heure  et  demie,  premier  orage  do 
l'année,  il  vient  du  SO;  plus  tard,  autre  orage.  —  45. 
Des  observations  répétées  constatent  que  les  oroges  pré- 
cédés d'un  brouillard  sont  toujours  accompagnés  d'un 
développement  excessif  d'électricité.  Brouillard  dans  les 
vallées;  plus  lard,  brouillard  sec  épais.  Une  heure  et 
demie,  orage  du  SO,  tonnerre;  trois  heures,  second 
orage;  cinq  heures,  troisième  orage,  qui  passe  aveo 
fracas  au-dessus  de  Vobscrvoloire;  dans  la  soirée,  di- 


(  u») 
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fen  ongM. —  46,  neaf  heures  matin,  onge,  toDoerre, 
pluie.  —  47,  pranien  en  fleuri  dans  le  jardin;  très- 
belle  joornée  ;  hannetons  en  quantité  au  crépuscule. — 
4  8,  belle  journée,  température  très-éleyée  aujourd'hui 
pour  le  mois  d'avril  ;  seigle  en  fleurs.  —  19,  pluie 
légère  jusqu'au  soir.  —  'iO,  brouillard,  suivi  d'un  peu 
de  pluie. 

Le  24,  tous  les  arbres  fruitiers  en  fleurs;  pluie  k 
divers  intervalles.— 22,  matin,  halo  solaire  ;  pluie  de 
cinq  heures  h  la  nuit.  —  23,  gouttes  de  pluie.  —  î4, 
matin,  couvert;  reste  de  la  journée  magnifique.  —  25, 
cinq  heures,  orage  du  NE.  —  S6,  nuit,  forte  pluie  et 
vent.  —  27,  nuit,  gelée  blanche;  belle  journée;  soir, 
couvert. —  28,  une  heure  et  demie,  orage,  direction 
SO,  tonnerre.  —  29,  quatre  heures,  grésil  mêlé  de 
pluie.  —  30,  matin,  et  vers  neuf  heures,  pluie  ;  grésil 
et  pluie  par  intervalles. 

asAz. 

Le  '!«',  pluie  jasqu'h  neuf  heures;  deux  heures,  halo 
solaire,  pluie. —  2,iialo  solaire.— 3,  cinq  heures  soir, 
orage,  direction  SO,  tonnerre.  —  4,  pluie  par  inter- 
valles. —  5,  alternatives  de  pluie,  de  soleil  et  de  gré- 
sil. —  6,  couvert,  un  peu  de  grésil.  —  7,  gouttes  de 
pluie.  —  8 ,  belle  joiimée;  neuf  heures  soir  ,  arrivée 
des  hirondelles  do  fenêtres.  —  9,  halo  lunaire.  —  40, 
trois  heures,  orage,  gréions  ;  la  foudre  est  tombée  a  l'O 
de  l'observatoire;  jusqu'à  la  nuit,  pluie. 

Le  44 ,  midi,  premier  orage  suivi  d'un  second  ;  pluie 
mêlée  de  petits  grêlons.  —  4  2,  pluie  abondante  jus- 
qu'au soir.  Ce  temps  humide  commence  h  devenir  dés- 
aslreui  pour  la  végétation  en  général.  —  43,  couvert, 
éclaircics.  —  4 i,  45,  46,  47,  belles  journées.  —  48, 
id.f  brouillard  sec.  —  49,  pluie,  matin  et  soir  ;  midi, 
beau.  —  20,  violentes  rafales,  grésil  et  pluie. 

Le  21,  depuis  le  \^'  mars,  le  baromètre  n'est  pas 
monté  si  haut;  une  heure  soir,  pluie.  —  22,  couvert. 
—  23,  id,,  pluie  par  intervalles.  —  24,  dix  heures, 
forte  averse;  relie  soirée.  •—  25  ,  journée  superbe.  — 
26,  de  neuf  k  deux  heures,  pluie.  —  27,  dix  heures, 
gouttes  de  pluie.  —  28,  couvert.  —  29 ,  brouillard 
sec  cl  puant.  —  30,  t(f.,  plus  intense.  —  34,  malin, 
rouvert f  vers  midi,  le  brouillard  sec  revient  comme  les 
jours  précédents. 


montagnes.  —  48,  couTert.  —  19,  matin,  ^nie.  — 
20,  journée  belle  et  chaude. 

jLe  24 ,  froment  en  fleurs.  —  22,  neuf  heures,  ploie; 
trois  heures,  halo  solaire;  quatre  heures,  tonneire, 
orage  ;  autre  orage  k  six  heures.  —  23,  pluie  jusqu'à 
huit  heures  matia,  belle  soirée.  —  24,  brouillard  sec 
— '25,  id.  ;  huit  heures,  pluie  pur  intervalles.  —  26, 
couvert  comme  les  jours  précédents;  le  brouillard  sec 
provenant  des  tourbières  de  la  Westphalie  couvre  l'ho- 
rixon.  Vignes  en  fleurs.  —  27,  brouillard  soc,  trèa- 
belle  journée.  —  28,  29,  80,  serein,  quelques  nu 


Le  4",  serein.  —  2,  belle  et  chaude  journée.  —  3, 
entre  midi  cl  une  heure,  tonnerre,  direction  SO  ;  quatre 
heures,  autre  orage,  même  direction  ;  d'autres  orages  se 
forment  dans  la  soiréo.  —  4,  une  heure,  série  d'orages 
violents  ;  deux  éclatent  au-dessus  de  l'observatoire  avec 
pluie  abondante  jusqu'à  trois  heures;  autres  orages  vers 
quatre  et  cinq  heures.  —  5,  pluie  jusqu'à  neuf  heures 
matin.  -—  0,  belle  journée.  —  7,  journée  magnifique; 
halo  solaire,  nuancé  presque  comme  Tarc-en-ciel. 
—  8,  halo  solaire.  —  9,  couvert,  gouttes  de  pluie.  — 
4  0,  averses  ;  une  heure,  tonnerre  et  pluie  ;  huit  heures, 
orage  et  pluie. 

Le  4 1 ,  averses.  —  42,  journée  msgnifique.  —  43, 
gouttes  de  pluie;  soir,  halo  solaire.  —  4  4,  froment  en 
épis.  —  4  5,  gouttes  de  pluie,  belle  soirée.  —  46,  un 
pou  de  pluie,  et  en  abondance  à  neuf  heures  soir.  — 
47,  deux  heures  et  demie,  tonnerre,   grêle  dans  les 


Le  4*',  serein  ;  soir,  le  temps  parait  h  l'orage.  —  2, 
après  midi,  pluie  abondante,  orage,  tonnerre.  — >  3, 
jusqu'à  midi,  pluie  qui  en  vingt-quatre  heures  a  doa- 
né  45  millim.  —  4,  orage  et  tonnerre.  —  5,  matia, 
pluie;  orages  à  trois  et  cinq  heures.  —  6,  7,  brouillari 
lec  très-intense  et  d'une  grande  puanteur.  —  8,  si., 
après  midi,  orage,  tonnerre,  pluie.  —  9,  pluie  le  aa> 
tin,  et  le  soir  par  intervalles.  -—40,  belle  soirée. 

Le  44,  gouttes  de  pluie  matin  et  soir.  —  42,  43, 
couvert  tout  le  jour.  — 44,  mI.  ;  soir,  pluie.  —  45, 
pluie  et  soleil  par  intervalles;  six  heures  soir,  éclairs, 
tonnerre.  —  46,  pluie  jusqu'au  soir.  —  47,  jusqu'au 
matin,  couvert. 

Le  23,  matin  jusqu'à  neuf  heures,  bnmiUmrd  éfûû: 
après  midi,  chaleur  accablante.  Entre  six  et  sept  heuca, 
premiers  roulements  de  tonnerre;  huit  beures,  l'orage 
éclate.  Un  vent  violent  et  grandissant  toujuurt  brise  ks 
plus  gros  arbres  ;  malgré  le  soleil  encore  sur  l'horiiiu, 
un  nuage  épais  couvre  le  pays.  Cn  grand  développement 
d'électricité  se  manifeste  ;  les  éclairs  sillonnent  raina- 
sphère,  un  tonnerre  formidable  ne  cesse  de  se  faire  ea- 
tendre.  En  trois  quarts  d'heure,  une  pluie  diluvienne 
produit  25  millim.  ;  les  vieillards  déclarent  n'avoir  ja- 
mais vu  pareil  orage;  la  foudre  tombe  au  moins  daq 
fois  dans  la  plaine,  près  l'observatoire.  Cet  orage  parait 
s'être  étendu  des  environs  de  Strasbourg  jusque  dans  la 
Meuse,  sur  un  périmètre  de  trente-cinq  lieues;  lesea- 
virons  de  Metx  souffrirent  le  plus  :  dans  quelques  eon- 
munes, la  grêle  détruisit  les  moissons;  des  trombes  rea- 
versèrent  des  maisons  et  produisirent  une  înoodaliea 
qui  coûta  la  vie  à  trois  femmes.  —  24,  petites  aveises. 

—  25,  onze  heures  matin,  forte  averse  qui  dore  p^a; 
six  et  neuf  heures  soir,  orages ,  tonnerre.  InratioB  de 
la  maladie  des  pommes  de  terre.  —  26,  onxe,  qaalie 
et  cinq  heures,  orages,  pluie  abondante.  —  27,  Inm, 
quatre  et  cinq  heures,  orages.  — 28,  (rès-belle  journée, 
éclipse  solaire.  —  29 ,  gouttes  de  pluie.  —  30,  naît, 
onze  heures  et  demie,  orage,  tonnerre,  pluie;  la  foudre 
est  tombée  une  fois;  de  six  à  sept  heures  malin,  et  de 
dix  à  trois,  pluie.  —  31 ,  neuf  heures  soir,  orage,  loa- 
nerre  ;  la  foudre  est  tombée  à  six  kilomètres  de  Tobser- 
valoire. 

AOUT. 

Le  f ,  couvert,  belle  soirée. —  2,  couvert,  pmiae. 

—  3,  belle  journée.  — 4,  5,  serein.  —  6,  vent  violeat, 
comme  hier.  —  7,  cinq  heures  soir,  orage,  tonnerre, 
pluie  abondante;  la  foudre  est  tombée. —  8,  neuf  bears 
soir,  éclairs,  gouttes  de  pluie.  —  9,  une  heure  et  demie 
malin,  orage,  tonnerre,  pluie  abondante  jusqu'à  bak 
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heures  et  demie;  elle  recommence  de  onze  heures  h  le 
nuit.  86  mîllim.  en  quatorze  heures. — 40,  soleil  rare. 
Le  44,  soleil  rare.  —  42,  beau  tout  le  jour.  —  4  3, 
ierein,  forte  fumée  d'horizon.  —  1 4,  huit  heures  matin, 
deux  erages,  tonnerre,  pluie  ;  dii  heures,  autre  orage. 

—  45,  tonnerre,  belle  journée  ;  une  heure,  orage,  ton- 
nerre ;  forte  averse  de  quelques  minutes.  — 17,  orages  à 
midi  et  deux  heures  ;  un  troisième  orage  passe  kdenx 
heures  et  demie  ;  quatrième  orage  à  quatre  heures;  neuf 
heures,  éclairs. —  48,  orages  à  trois  heures  et  demie, 
quatre  heures  et  demie,  neuf  heures  soir.—  40,  eon- 
Tert.  —  20,  beau  tou|  le  jour. 

Le  24,  serein.  —  22  matin,  hslo  solaire;  jpurnée 
aereine.  —  23,  serein.  —  24,  neuf  heures  matin,  pluie. 

—  25,  trois  heures  matin,  tonnerre.  —  26  bttu.  — 
27,  belle  soirée.  — 28,  en  vingt-quatra  heures,  le  ba- 
romètre a  baissé  de  40  millim.;  de  onze  heures  jusqu'au 
soir,  pluie.  —  29,  orage,  tonnerre  ;  brouillard  seo. 
Plniê  d'un  eiei  serein,  —  30,  midi,  oragp,  tonnerre 
ftar  42*6  ((e  cAa(«vr.  L'électricité,  cette  année,  parait 
inépuisable.  Dans  la  nuit  du  30  au  34,  neige  sur  les 
sommités  des  Vosges  dans  le  Haut-Rhin  ;  neige  aussi  sur 
les  Alpes.  —  31 ,  matin,  légère  pluie. 


Le  4^',  couvert.  —  2,  brouillards  sur  les  montagnes; 
nne  heure,  pluie  jusque  dans  la  soirée.  —  8,  couvert, 
pluie  le  soir.  —  4,  couvert  tout  le  jour  ;  pluie  Dne  par 
intervalles.  —  5,  matin,  pluie;  belle  journée;  premier 
jour  chaud  du  mois.  —  6,  loir,  grand  halo  lunaire. — 
7,  brouillard  sec,  belle  journée.  —  8,  gelée  blanche 
dans  les  val.ées. —  9,  depuis  le  28  juin,  plus  grande 
éléTation  du  baromètre. — 40,  première  gelée  blsncbe; 
pour  la  première  fois,  la  tcmpénilure  descend  k  4*,  4 . 
Le  baromètre,  très-élevé  hier,  atteint  763,27  millim., 
élévation  la  plus  haute  depuis  le  10  décembre  dernier. 
Le  44,  halo  solaire,  autre  halo  dans  la  soirée;  gelée 
blanche,  —  42,  gelée  blanche,  glace  dans  les  vallées; 
matin,  brouillard  sec  très-intense.  -~4  4, 45,  brouillard 
comme  hier. — 16,  belle  journée.  —  47,  48,  pluie  par 
intervalles.  —  49,  journée  magniGque.  —  20,  depuis 
ncof  heures  malin,  pluie  continue;  jusqu'il  six  heures, 
le  pluviomètre  donne  30  millim. 

Le  2*,  couvert  ;  la  pluie  lorrrntiellc  d'hier  et  de  la 
nuit  a  donné  52  millim.;  neuf  heures  suir,  pluie.— 
22.  la  nuit  rt  le  malin,  continuation  de  la  pluio;  de 
neuf  heures  soir  è  huit  heures  malin,  le  pluviomètre 
donne  3 1  millim. ,  la  pluie  cesse  k  neuf  heures  et  demie. 
~-  23,  pluie  abondante  par  intervalles.  —  24,  matin, 
brouillard.  Les  araignées  ont  fraîchement  tissu  leurs 
toiles,  pronostic  de  la  stabilité  du  beau  temps  et  d'une 
température  tiède  nécessaire  si  le  vin  ne  doit  pas  entiè- 
rement manquer  cette  année,  car  le  raisin  est  fort  en 
retard.  —  25,  couvert.  —  26,  malin,  couvert,  pluie  de 
sept  h  trois  heures  après  midi.  —  27,  28,  pluie.  —  29, 
id.,  passage  d'une  troupe  nombreuse  d'hirondelles  vers 
le  sud. —  30,  biouillard,  pluie  le  soir. 

OOTOBHS. 

Le  4",  cinq  heures  soir,  baromèlreè743,l5  millim. 
plu<  bas  degré  d'abaissement  depuis  le  21  ovril.  Le 
mi^nip  jour,  il  y  a  un  an,  il  n'avait  pas  été  aussi  bas 


depuis  le  4*'  janvier;  soir,  pluie. — 2,  pluie  presque 
tout  le  jour.  —  3,  matin,  brouillard;  midi,  halo  so- 
laire, belle  journée.  —  4,  beau  jusqu'à  trois  heures. — 
5.  après  midi,  couvert,  pluie.  —  6,  couvert.  —7,  pluie 
jiisqu'è  quatre  heures  soir.  —  8,  pluie  par  intervalles. 

—  9,  matin,  brouillard;  halo  solaire. —  40,  couvert, 
pluie  brouillard.  La  continuité  des  pluies  devient  dés- 
astreuse, les  semailles  ne  pouvant  se  faire;  l'humidité 
ayant  (avoriké  les  ravages  de  la  maladie  qui,  depuis  sept 
ans,  s'attache  k  la  pomme  de  terre,  la  récolte  a  presque 
entièrement  manqué;  le  raisin  ne  pouvant  mûrir,  les 
vendanges  seront  probablement  presque  nulles. 

Le  4  4 ,  journée  chaude  ;  la  température  atteint  pres- 
que 20*.—- >  42,  serein,  brouillard.—  43,  brouillard 
tout  le  jour;  les  arbres  sont  k  moitié  dépouillés  de  leur 
feuillage.  —  44,  belle  soirée;  le  baromètre  baisse  de 
8,52  millim.  en  vingt-quatre  4ieures.  —  45,  la  baissa 
en  vingt-quatre  heures  a  été  de  10,55  millim.;  le  soir, 
la  leinpéralure  monte  k  4  9*.  —  4 6,  couvert.  —  4 7,  M.; 
soir,  pluie. —  48,  19,  brouillard. —  20,  beau;  soir, 
ci»uvert. 

Le  24 ,  couvert.  —22,  matin,  brouillard.  —  23,  M.; 
sérénité  complète  au  nommet  du  Liebfraûenberg. — 24, 
brouillard.  —  25,  26,  27,  couvert.  — 28,  «cf.,  brouil- 
lard léger. —  29,  en  vingt-quatre  heures,  le  baromètre 
a  baissé  de  40,85  millim.;  k  neuf  heures  soir,  il  est  k 
737,73  millim.,  terme  le  plus  bas  de  Tannée;  depuis 
hier  neuf  heures  malin,  il  a  baissé  de  47,88  millim. 

—  30,  pluvieux.  —  34,  couvert.  Les  souiailles  ont 
eu  lieu  vers  le  milieu  et  la  fin  d'octobre. 


Le  4^,  pour  la  première  fois  de  l'automne,  la  tem- 
pérature est  descendue  au-dessous  de  0«,  dans  la  nuit 
du  31  au  4«'.  —  2,  halo  lunaire.  —  3,  pluie.  On 
vendange  k  Gsrsdorff,  k  une  époque  inouïe  :  quantité 
faible,  qualité  détestable.  —  4,  premier  jour  de  gelée 
d'automne  proprement  dite ,  la  température ,  pendant 
la  nuit,  étant  descendue  k  —  4", 9;  première  neige.  — 
5,  nuit,  neige.  —  6,  malin  et  dans  le  jour,  neige  qui 
fond  k  mesure ,  comme  aux  jours  précédents.  —  7 , 
brouillard.  — 8,  neige  et  pluie.  —  9,  sur  la  montagne, 
on  voit  la  neige  d'hier.  —  40,  tout  le  jour,  neige  qui 
couvre  le  sol. 

Les  1 4 ,  4 2  et  4  3,  couvert  tout  le  jour.  —  44,  neige 
de  peu  de  durée.  —  45,  flocons  de  neige.  --46,  soir, 
neige  Que.  —  47,  nuit,  couche  de  neige  de  huit  cenlim.; 
depuis  hier  soir  neuf  heures,  le  baromètre  a  baissé  de 
6,84  millim.  —  48,  la  neige  couvre  les  montagnes  et 
la  plaine.  —  49,  nuit,  cinq  ccnlimètres  de  neige.  — 
20,  couvert. 

Le  24,  couvert;  soir,  pluie  gelée  qui  se  change  en 
neige  épaisse.  —  22,  nuit,  douze  centimètres  de  neige. 

—  23,  nuit,  troisième  couche  de  neige  de  trois  centim. 

—  24,  dans  les  vingt -quatre  heures,  le  baromètre  a 
baissé  de  4  4 ,37  millim.  ;  soir,  neige  épaisse.  —  25, 
nuit,  quatrième  couche  de  neige  de  quatre  centimètres  ; 
le  moment  de  la  débâcle  semble  arrivé.  —  26,  flocons 
de  neige  ;  le  dégel  semble  continuer.  —  27,  la  neigt 
fond;  il  en  tombe  par  inlervallcs.  —  28,  flocons  de 
neige.  —  29,  pluie  et  neige  toute  la  nuit;  après  avoir 
couvert  le  sol  onze  jours,  elle  disparaît  peu  k  peu.  -^ 
30,  presque  plus  de  tracrs  de  neige. 


{  i»0) 
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Le  4*',  on  p«a  do  nei(|e;  loir,  tbermeaiMre  au-dM- 
•otts  et  0*.  —  2,  Boit  et  dtns  le  joar,  aeige  ;  «oir,  dé- 
gel. —  3,  Bttiti  plaie.  —  4,  S|  9}  7,  cooferly  brévil- 
Urd.  —  S|  coufert,  belle  loirée,  un  feu  de  pluîe.  — 
9,  eottfert.  •>  40,  proine. 

Le  44  y  loir,  brouillard  ;  ibermonèire  k  766,22  mill. 

—  42,  à  robwrratoire,  belle  jeuniée;  à  nae  Iteme, 
loule  la  plaiDOi  jusqu'à  Slratbourg,  paiall  immer^ 
daoi  les  brouillard»;  ibermomèlre  à  767,38  millin., 
terme  le  plut  éleré  depuis  le  oonneoeemeot  de  l'anaée. 
— •  43,  soir,  couTerU  —  44,  brouillard  tout  le  jour. 

—  45,  46,  47,  brouillard  et  fifre;  le  miainuiii  de 
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leapénitare  ••  préMOle,  le  47,  k  neaf  heam  aeir.  -. 
ISy  49,  26,  bronillard  et  gine  aaît  el  joar. 

Le  24 ,  arbrei  sorcbaiis«s  de  gître.  —  22,  ontia,  p». 
lile  ploie  qai  se  transforme  en  veiglas.  —  23,  jearafe 
printani«f«.  —  24,  brouillard;  le  dégel  commenfie.  - 
25,  brooillard  ;  soir,  neige.  —  26,  naît,  deu  eeaiia. 
de  neige.  —  27,  neige  par  inlerratles;  le  tbenponMn, 
qui  depois  le  8,  s'ett  maintenu  dans  les  766  milliia., 
baisse  an  peo.  —  28,  matin,  convert.  —  26,  scrëa. 
—  36,  k  midi,  baromètre  k  768  millim.,  terme  le  plv 
beat  de  l'année.  —  34 ,  serein  ;  depuis  hier  soir,  aisf 
beores,  le  baromètre  a  baissé  de  5,70  millim.  fiaas  ce 
BBois,  la  eolonne  est  restée  au-dessos  de  766  milliau, 
cbose  a»ei  rare  pendant  Tespaoe  de  Tingl-cinq  jean. 


NOTE  SUR  L'ÉCUPSE  SOLAIRE  DU  28  JUILLET. 


Le  28  juillet,  noos  allâmes,  mol  et  quelques  aroîs, 
observer  Téclipse  de  soleil  au  LiebrraOeuberg,  290  mé 
très  au-dessnt  do  niveau  de  la  mer.  De  ce  point  de  la 
montagne  fosgienne  qui,  se  détachant  d'un  groupe'd'au- 
Ires  montagnes,  projette  ion  sommet  arrondi  bien  arant 
dans  la  plaine,  la  rue  s'étend,  au  sud  et  au  sud -est,  sur 
Strasbourg,  la  forêt  de  Hagucnan,  le  pays  do  Bade,  et 
se  trouTO  limitée  de  ce  cOté  par  la  chaîne  des  monta- 
gnes de  la  Forèt-Noire.  Au  sud -ouest  et  k  l'ouest,  se 
présentent,  vers  Saverne  et  Schelcsiadi,  les  ballons  éle- 
vés de  la  chttnedes  Vosges.  C'était  surtout  pour  pouvoir 
embrasser  d'un  seul  coup  d'csil  la  diversité  des  effets 
de  lumière  produits  au  proche  et  dans  le  lointain  que 
nous  avions  choisi  celte  potiiioo  élevée. 

Par  un  oubli  impardonnable,  mon  thermomètre  avait 
été  laissé  chez  moi.  Il  nous  fut  donc  impossible  d'ap- 
précier la  diminution  successive  de  la  température.  Cette 
diminution  devint  surtout  sensible  lorsque  le  soleil  fut 
arrivé  au  plus  haut  degré  d'occultation  de  ses  rayons. 
Le  ciel  était  presque  serein  ;  les  nuages  de  la  matinée  se 
fondirent  presque  entièrement  a  l'approche  de  Tédipee, 
et  lèvent,  d'abord  assez  fort,  fut  remplacé  par  une  brise 
légère.  La  diminution  du  calorique,  causée  par  la  sous- 
traction graduelle  des  rayons  solaires,  dut  se  faire  sen- 
tir assez  fortement  ;  car,  pendant  l'éclipsé,  l'atmosphère 
offrit  la  transition  de  la  température  la  plus  élevée  de 
la  journée  k  la  fraîcheur  crépusculaire. 

A  mesure  que  le  disque  de  la  lune  s'immergeait  dans 
l'orbe  rayonnant  du  soleil,  le  paysage  développé  devant 


nos  yeox  prenait,  oomme  la  voûte  céleste,  des  leialcs 
différentes.  A  l'boriion  occidental  surtout  et  k  aee 
grande  élévation,  le  ciel  revêtit  la  auanee  jaoae  sale, 
grisâtre,  que  lui  communique  l'aube  do  jour;  an  lé- 
nith  et  surtout  vers  le  nord,  l'azur  devint  plus  Csaeé 
aue  jamais,  et  les  filaments  légers  des  nuages  floilaat 
dans  l'espace  revêtirent  les  ions  louches  et  blafards 
qu'ils  )>rennent  avant  le  lever  do  soleil.  Les  monlagoa 
éloignées  étaient  d'un  gris  sombre,  el  la  masse  éteadae 
de  Haguenau,  qui  se  déployait  devant  nous,  se  monda 
colorée  d'un  vorl  bleuâtre  très-  ebscor.  Sur  les  plans  le» 
plus  rapprochés  et  au  plus  fort  du  phénomène,  la  lo- 
mière  solaire,  qui  ne  se  reflétait  plus  que  tr«»-faible- 
ment  sur  les  objets,  ressemblait  k  ow  rayons  rarss  qn'aa 
soleil  languissant  jette  tout  livides,  k  travers  des  aalcs 
pluvieuses  et  transparentes,  quand,  ao  moBMot  d'an 
orage  et  inondé  de  pluie,  il  est  près  de  diaporatln  i 
l'horizon. 

Les  petits  oiseant  se  rapprochèrent  de  l'asile  aeeaa 
tumé  qui  les  abritait  la  nuii.  Silencieux  avant  le  phé- 
nomène, on  les  vit  s'agiter,  au  fort  de  l'édipse,  et  vol- 
tiger inquiets  de  branche  en  branche,  faisant  entendre 
leur  chant  du  soir.  Ce  furent,  du  reste,  les  seuls  aai- 
maux  qui  parurent  impressionnés  :  les  antres,  chieos, 
chats,  vacbes,  canards,  ne  semblèrent  nullement  prtee- 
cupés  de  la  diminution  de  la  lumière.  Les  faita  observé 
donnent,  pour  cette  fois  du  moins,  un  démenti  formel 
a  ceux  qui  ont  cru  devoir  assigner  aax  animaux  un  lêle 
de  sensibilité  durant  les  éclipses. 
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19.9 
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19.4 
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NOTE  SUR  L'ÉCLIPSÉ  SOLAIRE  DD  «8  JUILLET  1851. 


Cn  àtà.  par  et  uns  noages  a  faTorité  k  Bomb  les  obscrtalîoas  de  Véclipsc  parlidleda  soleil. 

Voîei  le  résultat  des  obserrations  €|Qe  noos  aTont  pu  faire  avec  la  bonae  lunette  astronomique  de 
Vécole  municipale  de  Rouen. 

L'éclipsé  de  soleil  a  commencé  à  2*^  4  4»  <I0*  ;  le  temps  a  été  fixé  sur  le  dipleidoseope  de  Dent, 
iprès  2^  ih^f  le  soleil  a  été  sensiblement  entamé  par  le  passage  de  la  lune.  A  œ  moment,  le  ther- 
momètre marquait  27*, 9;  le  baromètre  759n"%l4.  A  partir  de  cet  ioslaut,  ta  température  a  été 
décroissante  ;  elle  a  été  de 

27*8  k  2i>33«  25*4  k  2^    0*> 

27,4  k  2  47  25,2  k  3      6 

26,0  a  2  55  2i,8  k  3    26  • 

Comme  on  le  Toît  par  ce  petit  tableau,  la  température  a  été  décroissante.  A  3k  26»  44",  l'éelifHe 
était  k  son  maximum  ;  elle  était  de  9  doigts  4  dixièmes. 

L'obserration  nous  a  démontré  que  la  lune  arait  mis  6  k  7  minutes  pour  recourrir  Pespaoe  d'un 
doigt. 

A  3^  4  S"',  un  météore  a  paru  autour  du  soleil  ;  un  halo  s'est  développé  k  une  distance  de  20*  an- 
Tiron  autour  du  soleil.  Le  violet  était  en  dedans  et  le  ronge  en  dehors.  A  3*^  45",  les  couleurs  te 
sont  sensiblement  effacées  ;  ce  n'était  plus  qu'un  cercle  blanc,  mais  toujours  plus  prononcé  du  ctté 
de  la  lune,  c'est-k-dire  du  c6té  de  la  partie  obscure.  A  partir  de  3k  26«  jusqu'k  A^  24"  41*,  le 
disque  s'est  de  plus  en  plus  déeouTert  ;  en  même  temps,  la  température  s'est  graduellement  élerée. 
Elle  a  été  de 

24*8  k^k49in  25*2  k  4b|9m 

24,9  k  3  55  25,6  k  4  24 

25,0  k  4     6 

Au  commencement  de  Téclipse,  le  ciel  était  pur;  on  ne  distinguait  que  de  rares  cirrus  çk  et  II. 
A  5^,  le  soleil  s'est  en  grande  partie  couvert  de  nuages. 

Yers  3^  30«,  au  moment  du  maximum  de  l'éclipsé,  un  vent  d'ouest  s'est  élevé.  L'intensité  de  la 
lumière  était  tellement  diminuée,  qu'on  semblait  voir  le  crépuscule.  Les  nuages  qui  ontobscuid  le 
soleil,  vers  la  fin  de  l'éclipsé,  ont  rendu  impossibles  les  observations  photométriques. 

Les  nuages  de  l'atmosphère  n'ont  paf  permis  de  distinguer  Vénus  et  diverses  constellations  qui  se 
trouvaient  k  proximité  du  soleil. 

Quant  au  baromètre,  k  2>  il  était  k  759»>",87;  puis  il  est  graduelltment  descendu  jusfu'k 
758«»,82  k  9k  du  soir. 


■^^^^ 
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OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 


FAITES   PENDANT   l/ ANNÉE 

1851, 

Par   m.    Alexis  PERREY, 

Prof  ntevr  a  U  F««ilM  dci  SeivDcet. 
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Poor  les  années  inUrieures,  voir  les  Annuaires  météorùlopiqua  de  4849  li   4  852. 
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1.8 

89,97 

1.9 

88.75 

1.1 

39.11 

0.0 

2.5 

00 

K 

Couvrrl,  MKiikre 

27    41.60 

0.8 

42.52 

2.1 

43.64 

3.8 

45.27 

3.2 

4.0 

-Ih* 

, 

ifd 

Brouillard. 

28     45.35 

2.6 

45.11 

6.5 

44.07 

4.8 

'•5,40 

8.4 

6.0 

i.^ 

w 

S 

(ouvert. 

29    43,45 

4.3 

44.83 

8,3 

44.45 

8.3 

43,82 

6.6 

9.2 

2.» 

15.00  [0 

id. 

30    40.23 

6,4 

40.25 

8.7 

38.96 

8,8 

36.86 

5,3 

10,0 

&,0 

^"'«IP 

Nombrrui  et  groa  eouk 

31     30.52 

6.0 

30,67 

6.2 

30,90 

6.3 

30.17 

8,3 

7.0 

3.6! 

4.«l| 

tû       ! 

Couvert. 

rÉVBIBB. 

1  724.80 

8,5 

724.60 

5.0 

724.52 

6.2 

726.15 

6.1 

6.5 

0,8 

2.00 

s 

Couvert. 

2     31,43 

2.0 

31.40 

6.2 

30.69 

6.7 

30.60 

6.5 

7,1 

0,9 

0.50 

N 

Cirrua  épaia  aor  1.  le  càd. 

8    81.70 

4.6 

31.68 

8.0 

32.95 

7,8 

34.83 

6,8 

'  8.8 

3,2 

B 

4    38.81 

5.4 

39.16 

8.0 

40.79 

7.3 

48.25 

5.3 

8.8 

4.9 

2!oO 

0 

CouteH. 

6    44.67 

2.9 

48.75 

6,1 

42.23 

6.0 

41,72 

2.5 

7.0 

1.4 

NE 

GramU  cirro^umuloa. 

6    40.55 

8.2 

42.56 

6,8 

48,76 

6.7 

46,69 

8.6 

8.0 

0.8 

1.00 

0 

Giboulée! . 

7    49.54 

2.1 

49.33 

4.9 

49. &5 

5.5 

49.82 

2.3 

6.0 

9,^ 

0 

Pur. 

8    45.14 

2.5 

42.14 

3.3 

41.26 

7.6 

41.64 

6.1 

7.6 

1,2 

4'.00 

S 

Pluie. 

9    45.08 

5.0 

45.77 

6.7 

45.68 

5.4 

46.98 

4.4 

7,0 

3.3 

3.00 

NE 

(.îrrua. 

10    47,50 

8.7 

47.29 

6.6 

47,06 

5.2 

47.81 

1.8 

7.2 

8.4 

B 

Nombrrus  eum^ilaiw 

Il     47,72 

-0,6 

47.66 

2,3 

46.85 

8.6 

47,39 

-0,2 

4.0 

-2,1 

B 

Pur. 

12    47.89 

-1,8 

47.46 

2.3 

45.81 

2.7 

45,74 

1.2 

4.2 

-3.2 

N 

13    45.38 

0.0 

45.06 

2,4 

44.27 

2.3 

44,37 

1.6 

8.2 

-1.6 

0 

Couvert. 

14    45.80 

1.4 

45.96 

4.8 

A5.60 

4,0 

46,55 

1.4 

6.5 

-1,4 

S 

.d. 

15     47.27 

-0.8 

47.46 

1.8 

46,56 

8.2 

47,11 

-0,2 

3.5 

-3,2 

XB 

Pur. 

16    46,9) 

-1.8 

47,75 

2.7 

47,21 

4.0 

46.81 

0.8 

4.2 

-8.9 

S 

Pur. 

17  47,36 

18  48.81 

19  48,11 

0.6 
1.6 
0.5 

46.87 
48,52 
46.74 

4.S 
6,5 
5.0 

46,92 
48.15 
44.79 

5.2 
6.4 
6.5 

47,38 
48.78 
43.94 

2.8 
2.2 
2.2 

6.8 
7.9 
7.2 

-3.6 
-1,0 
-1.0 

s 

80 

id. 

8 

Graudicrro-cmulua. 

20    40,30 

0,5 

38.59 

5.1 

36,02 

6.7 

35.38 

1.7 

7.0 

-2.7 

0 

id.,  èdatrcict  i  12»  M. 

21     34.78 

8.6 

34.65 

7.6 

34.76 

8.2 

87.34 

4,2 

8.7 

0.2 

N 

Cirru». 

2i    40.58 

2.8 

40,30 

7.3 

39.13 

8.2 

39.28 

3.0 

8.5 

1,6 

E 

23    40.16 

3,2 

39.77 

7.5 

39.22 

7.1 

40,21 

5.4 

8.0 

0,0 

N 

24    40.70 

4.6 

89.61 

9.3 

38.46 

9,9 

18.38 

4.9 

10.3 

8.0 

• 

B 

25    39.25 

4.6 

89,73 

9.9 

39.62 

9.5 

40,09 

7.6 

ll.i 

1.9 

1,00 

S 

?6     40.30 

6.» 

40,44 

6.2 

40.49 

8.0 

42.94 

2.4 

9.9 

2.7 

13.20 

0 

Couvert. 

27    44.14 

1,1 

44.39 

1.7 

44.83 

1.9 

45.67 

-0.3 

3.1 

0,0 

3,50 

N 

id. 

28    45.48 

-0.1 

45.08 

2.8 

44,65 

3.0 

47.42 

-1.0 

4.0 

-3,0 

NE 

Nouibr.  pctiU  cuBwb* 

•         > 

a 

• 

■ 

1 

•                 • 

m 

■ 

• 

t 

• 

•        • 

■ 

■ 

1 

• 

■                 • 

■ 

,      . 

• 

, 

a 

t 

5.(741.48 

2.8 

741.08 

4.5 

740.97 

4.2 

(741.19 

8.2 

6.8 

1.8 

84.60J     - 
f     Du! 

l*r.u  10 

S  1  42.78 

1.0 

42.62 

2.6 

42.11 

2,7 

42,17 

1.2 

8.7 

-0.9 

11-20 

l    42.25 

3.6 

42.16 

5,2 

41.79 

5,9 

&2.02 

8,7 

6.2 

1.9 

21  -81 

7     42.18 

2.5 

41.96 

4.1 

41.66 

4.0 

41.80 

2,7 

5,2 

0.8 

••  au  31 

•n    39,91 

3.5 

39.77 

6.2 

39.85 

6,4 

40.94 

4.3 

7.4 

2.1 

1     Dal 

^r  .a  10 

2     46. 5S 

k      0.0 

46,21 

3.7 

45.22 

4,6 

45,84 

1.3 

5,2 

-2.4 

30.20       '^ 

11-20 

2-     40.6T 

}      9.3 

40.47 

6.8 

40.08 

7.0 

41.42 

3.5 

7,9 

0.8 

21-28 

"l  42.5< 

>      2,2 

42,27 

5,4 

^ 

41,83 

5.9 

42,65 

8,0 

6.8 

0.1 

Dul 

•r  au  28 

(  i63  ) 
TABLEAUX    m6TÈOROL06I(^ES. 


ftsm. 


Me«f 

H.   M    aATZI* 


Temp 
est. 


ilaatre 


Bar. 
iO*. 


Temp 
rit 


Mevf 


Bar.      Teuipl 
iO*.      n\. 


TIlPiRAT. 


mas.    miii 


Ipun 

laui 
24  h. 


VENT 

IT 

tTAT    DU    CIEL 
&  midi. 


n 

23 
24 


P45,69 
43,20 
49.92 
44.73 
41.96 

31,23 
36.17 
39.58 
42,95 
S7.0<l 

43,60 
40.16 
39.06 
40.38 
37,72 

41.48 
40,70 
42.60 
41.85 
36,10 

31.66 
31.64 
29.55 
34.27 
41,15 

39.14 
42,30 
42.24 
42,39 
38,97 

42.48 


1 
2 
S 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
16 

16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 


26 

27 


n46.87 
47.14 
43.89 
41.91 
38.42 

40.10 
37,90 
86,51 
33.60 
38,40 

37.13 

34.74 
87,78 
36,70 
37.52 

99.04 
41.01 
42,68 
42,47 
37,42 

36,70 
34.21 
37,71 
38,53 
28,00 

37,41 
80,88 


1Î5 

0.0 

-5.2 

-1,0 

6,8 

3,0 
8.6 
2.0 
0.6 
2.4 
6,2 
1.8 
6.0 
2.6 
4.9 

6.8 
6,7 
8.6 
9.6 
9.6 

11.2 

8.6 
7.1 
8.7 
8,9 

12,0 
8,6 
11.7 
11,6 
»»4 

M,2 


7.6 
6,0 
8.6 

6.6 
6.4 

5.6 
5.8 
4.0 
7.0 
10,0 

8,9 
13,4 
13,6 
12.8 
13,1 

14.6 
15,5 
16,1 
15,9 
15.0 

14.5 

16.3 
13.6 
18.4 
14.6 

9.7 
10.3 
8.2 
6,4 
8.0 


745,28 
44.65 
48,97 
44.47 
41.19 
82.19 
37.18 
41.02 
42.54 
37.12 

42.50 
38.25 
39.59 
39.69 
36.90 

41.17 
39.86 
42.60 
40.94 
64.25 

29.72 
28.12 
29.64 
34.75 
41,27 

87,38 
41,42 
42,30 
41.62 
38,86 

43,M 


745.79 
46,94 
45,21 
40.77 
88,60 

39,78 
37,24 
36,20 
35,39 
38.S0 

35.36 
84.62 
37,55 
86,18 
86,79 

58,42 
40.38 
42.66 
42.89 
37,23 

37,06 
33.96 
87.42 
86.72 
27.62 

37.28 
28.88 


2Î6 
0.8 
-1.9 
1.3 
4,6 

3,3 
3.2 
4.2 
2,2 
3,6 

8.6 
6,7 
8,2 
7.4 
9.8 

8.6 
9.1 
9.4 
11.8 
13.S 

U.5 
13,2 
9,8 
10,8 
11,1 
16,6 
10,3 
12,2 
12,4 
11,2 

8.4 


8,0 
8.0 
10,0 
9,4 
7,6 

8.4 
9.0 
7,5 
9.9 
12,7 

13,9 

17,5 
16,0 
16.8 
18,2 

18.5 
18.4 
18,3 
18,7 
20,7 

16.9 
17.4 
15.7 
16.1 
16,6 

10.7 
14,8 
11,2 
10,2 
13,0 


1743,38 
46.17 
48,50 
44.07 
38.00 

32.01 
37.27 
40.66 
41.20 
38,55 

42.15 
36.53 
38,98 
88,34 
37.44 

41.15 
88,07 
43,03 
89,92 
32,14 

29,87 
25,45 
19,72 
85, 4& 
40,97 

34,66 
40.29 
42.40 
40.19 
37.55 


1744.64 
45.68 
43.88 
39.31 
88,86 

48.96 
36.66 
84.90 
34.37 
38,40 

34,17 
85,09 
86,4.^ 
84.43 
85,80 

88,23 
40,26 
41,26 
41.00 
35.78 

86,68 
33,86 
35,77 
33,60 
2»,80 

36.16 
26.66 


8;4 
0.2 

-0.2 
1.9 

«6.2 

4.1 
4.4 
4.7 
1.6 

6.0 

5.6 
7.2 
8.0 
8.8 
8.6 

8.0 
9.5 
10.2 
11.4 
15.4 
10,1 
13,7 
10.8 
12.2 
11.9 

15,0 
9.6 
12.5 
12.6 

11.2 


43,68      9.0 


9.8 
9.3 
11.8 
9,3 
7,0 

10.0 
8.6 
8.8 
12.2 
12.3 

14.8 
16.3 
17,4 
14.4 
17,3 

17,8 
19.1 
18.9 
19.1 
20,6 

16,9 
16.0 
16.2 
16.1 
13.3 

12.0 
12,6 
11.5 

10.2 
10,9 


49,13 
48.00 
44,50 
85,50 

82,69 
39,21 
41.67 
41.27 
41.11 

42.46 
34.90 
40,20 
38,48 
39.47 

41,19 
89.42 
43.23 
39,94 
32.14 
32.85 
28.81 
31.14 
37,68 
40,97 

36,22 
40,30 
43,38 
39.41 
39,17 

46,74 

ATEML, 

746.51 
46,66 
42.83 
39,41 
39,81 

39,07 
86.80 
35,19 
37.37 
38.60 

34.17 
86.50 
37,40 
35,58 
38.40 

88.92 
40.77 
42.11 
41,60 
36,60 

36,89 
34.18 
36,65 
32.00 
31,65 

36.72 
28.11 


88,03 


1Î7 

-3.4 

-1,9 

0.2 

2.6 

6,2 

2.9 
0.0 
0.3 
2.2 

2,8 

6.2 
3.8 
4.6 
6.9 

6.0 
7.2 
9.3 
9.6 
11.7 

8.2 
12.4 
7,6 
7.7 
9,7 

9.9 
8.8 
11,4 
11.0 
7.4 
6,8 


8.6 

6,8 
8.7 
4.9 
3.2 

6.2 
8,6 
4.0 
7,6 
7.8 

12.2 
12.5 
12.4 
18,2 
11,7 

13,4 
15.6 
16.0 
17,1 
16.7 

13,8 
14.0 
13.6 
12,8 
9.0 

8.0 
10.0 

6.7 
7.0 
8.2 


4Î« 
2.0 
0.0 
2,0 
6.0 

6.0 
6.6 
6.5 
3,9 
6.0 

7.1 
8.2 
9.2 
9.4 
10.2 

9,2 
10.2 
11,0 
13.8 
16,1 

16,2 
15,0 
11.4 
13.6 
13,0 

17,0 
10.4 
16.9 

13.0 


10,9 
9.8 
12.8 
11.1 

8.8 

12.2 

M.l 
9.6 
12.2 
13,3 

16.6 
18,7 
18,4 
18,3 
20,2 

19.8 
20,6 
20,6 
20,2 
22,8 

18,0 
18,0 
18,1 
17.0 
18.0 

13.2 
16.2 
12.2 
11,6 
18.9 


-3^0 
-1.0 
-6,9 
-3,8 
-3.0 

-1,0 

1,9 

0.0 

-3,3 

-2,8 

0,6 

~4>.1 

1,6 

0.0 

-0.2 

6.1 

3,9 
5.2 
7.8 
7.1 

8.2 
6.9 
4.6 
6.1 
6,3 

8.0 
6.0 
7,9 
9.8 

6.0 


4.4 
-0.2 
4,1 
6.0 
2.9 

0,9 
1.6 
-0.2 
1,0 
4.2 

2.9 
8.1 
10.1 
9,9 
9.0 

9.1 

9.2 

ll.S 

18,0 

12.8 

18,0 
12,6 
11,2 
10.0 
9.9 

7,2 
8,8 
5.4 
3,2 
3.9 


6.1 
3.00 


1,00 


1,00 

1,00 
7,00 
2,00 


11,00 
3.00 


N 

N 

NB 
S 
S 

o 

N 
NB 

B 
S 


S 

8 

so 

s 

o 

s 

50 
O 
O 
O 


8,« 
l.C 

1.001  O 
SB 
O 

i.oolo 

B 

NB 

N 

N 

B 

E 

4.0018 
3.00  SB 

'n 

S 

S 

S 

SB 

SB 

S 


4.00 
1.00 


8.00  S 


2.00 

loloo 


3.O0 


2,00 


SO 


Caurert. 

Grands  eirro-rumakia. 

Par. 

('.au  vert. 

P«r. 

CMiTcrl,  giboulâef. 

t 
Couvert. 

Cmiiulos  iumiIm^u». 
Couvert 

Grands  conulBa. 

Couvoil. 

Couvert,  ulmbus. 

Cirrut. 

Rarea  Maireiea. 

Couvert. 

id. 

id. 

id. 
Pur. 

CouveH, 

Celait  ciea. 

Couvert. 

Graudscumulua. 

Cirr.  mag.  du  8B  au  KO, 

Couvert. 

Couvert,  peiita  pluie. 

lî 
Couvert 
id. 

Ninlma.  pluie. 


Couvrn. 
CuiBulo-atraUia. 
Couvert 

Qraiida  cumulus. 
Couvert,  éclairciea. 

Grands  rnmniut. 

Quelq.  grands  cumulus. 

Couvert. 

Cbrus. 

Couve*  I. 

Cirrus. 

Rares  édaireles. 

Couvert,  brume. 

Nombr.  grands  eumului. 

Couvert 

G|rands  enmulut. 

Qrrus  nombreux. 

Pluie  pendant  8  minutes. 

Couvert. 

Cirrus. 

Pluie. 

Couvert. 

Nombr.  craiids  cumulus. 

Rares  éciaîrries. 

Couvert. 

Couvert» 

Grands  eirro  eumulus. 
id. 

Erleircies. 
Cumulus. 


[741,23 

0,8 

741.46 

2.4 

f741,04 

8,1 

741 .67 

0,7 

4.0 

-2.3 

as 

1  40.26 

6,0 

80.57 

8.9 

38,77 

9,6 

89.14 

6.6 

10,4 

2,9 

T 

1  37. MO 

9,8 

37.11 

11,8 

36.37 

11,7 

37.83 

9.2 

13.6 

6,4 

• 

[89.71 

6,7 

89.31 

7.8 

88.66 

8,2 

39.46 

5,6 

8,7 

8,6 

iS:S 

6,6 

40.32 

9.0 

39.50 

9.9 

40,20 

6,4 

10.9 

2.4 

1S.9 

68.26 

17.7 

37,24 

17.8 

38.20 

14.0 

19.6 

9.6 

3r< 

34.78 

11.5 

84.13 

14.8 

33,07 

13.6 

34.12 

10.3 

15.6 

8.5  1 

• 

'  38,40 

10.6 

37.86 

13,7 

37,00 

18.4 

37.76 

9.9 

15.4 

6.8 

Mojcunes 
I     Du  1"  au  10 

'•"»)     -  21  -  31 
\    Du  1*'  au  31 


Du  1<^  au  10 

-  11   -  20 

-  21  -  30 
Du  1*'  au  30 


Buroif. 
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TABLEAUX  MÉTÉOROLOGIQUES. 


1851. 


r 

B 

weur 

Midi. 

Quàire 

1        m^vtf 

TUFéJtAT. 

pitoll 

VERT                    1 

■  .   SO  «ITIX. 

M.    BO    «O». 

M.  DO  aoii. 

dana 

- 

1 

Bar.      Teinp 

Btr. 

Tenip 

Bar. 

Tcm^ 

Bar. 

T.mp 

lei 

ETAT  DO    CIEL       | 

l 

*0-,      eiu 

m-. 

Ml. 

èO*. 

4^9 1< 

»0*, 

au 

mai. 

min. 

141* 

amld;. 

MAI. 

1 

m, m 

7^9 

miM 

in;o 

pai.TO 

":ïi    1 

757.84      8161       j 

w;o 

5;7 

sSoto 

Ccpincn. 

- 

:îi*,&7 

8,9 

31,35 

11.9 

34,14 

9.4 

33, 8L 

7,1 

11,1 

4.8 

3,00' S 

1  ^ 

.■S?,?]* 

9J 

57.40 

11.7 

37.00 

11. e 

37,00 

8.6 

14.3 

S.O 

,.\0 

Rares  «cIau-cm*. 

h 

83.22 

12,8 

82.03 

13,3 

30.54 

11.3 

29,00 

9.9 

14.7 

6.3 

4^00 

S 

Couteit.  pclil*  plai«. 

5 

35.57 

8.1 

85,94 

10,1 

36,54 

10.7 

37,35 

6,6 

il. 8 

4,9 

^ 

6 

38.25 

8.7 

88,14 

10,7 

38,66 

10,8 

40.19 

6.3 

18.0 

3.9 

3.00 

o 

Couvert. 

7 

41,47 

11,7 

40,94 

12,7 

40.41 

12,2 

41.18 

8.6 

14,3 

8,6 

s 

8 

37,25 

12.6 

85.69 

14.2 

34,44 

13.3 

85.30 

9,7 

15.3 

4,8 

r.oo 

N 

Couvert. 

9 
1t 

37,81 
36.73 

13,1 
11,6 

87,41 
86.29 

14.7 
14,8 

36.68 
37,41 

14,7 
14,4 

36.74 
87.68 

12.8 
11.0 

16,9 
16,8 

6,3 
9.9 

0*50 

S 
S 

Couvert. 

11 

34.80 

14,7 

34,23 

16,2 

33.44 

14.4 

34.86 

9.4 

17,8 

9.1 

1.60 

S 

Édairdca,  petite  pUni. 

12 

37,13 

18,2 

87,77 

14.0 

37,73 

14.8 

39.21 

12.9 

16,4 

7.1 

(O 

Coaven,  petite  plaie.      ' 

13 

41,60 

U,2 

41,55 

15.6 

41,66 

12.8 

42,65 

10,4 

17,3 

10.3 

7.00 

N 

Couvert. 

U 

42.05 

9,8 

41,77 

13.0 

41.58 

12.0 

41,93 

9,5 

14.8 

6,3 

3,00 

IN 

id. 

15 

41,46 

11,6 

41.23 

18,0 

41,37 

11.2 

, 

42,17 

11.1 

13.5 

6,1 

3.00 

I'* 

id.                                  \ 

16 

43.67 

12.6 

43,38 

13.9 

42.40 

14.8 

43,19 

10,2 

15.3 

6.0 

1 
E 

Pur.                                  1 

17 

42,59 

14,2 

42,13 

15,4 

40.50 

16,2 

41,44 

11.5 

17,0 

5,9 

M 

id. 

18 

42.80 

16,6 

42,56 

17,3 

41.87 

17.4 

42,05 

14.8 

19.0 

7,5 

E 

19 

42,82 

16.5 

42,76 

16.9 

42,20 

16.9 

43.45 

13,2 

19.0 

13,0 

0 

20 

46.83 

13.5 

46.81 

14.9 

47.30 

13,5 

49,40 

9.9 

16,1 

8.0 

0 

Couvert. 

?1 

60.23 

15.0 

49.96 

15.6 

48.62 

16.1 

48.91 

18.8 

17.8 

6.0 

lo 

Couvert. 

n 

48.34 

15,6 

47.90 

16.8 

47,08 

17.5 

47,24 

14.8 

18.8 

11.4 

,0 

id. 

23 

46.68 

18.5 

45.89 

19.9 

45.12 

20.7 

45.43 

16.6 

21,9 

13.3 

Ie 

Pur.                                  1 

14 

46.32 

17.8 

46,23 

19,5 

46.14 

19.1 

46,76 

18.4 

20.3 

11.9 

lo 

Couvert,  ielairdet. 

25 

47,00 

16.2 

46,13 

18,1 

44,06 

18.4 

44,55 

14,9 

19.2 

9,8 

N 

Fortement  «ollé. 

26 

38,30 

16.2 

38.85 

14,1 

38.41 

14.5 

.V.93 

11.8 

17,1 

9,6 

3.00 

O 

La  pluie  eaaaa. 
Couvert. 

27 

39.57 

14.3 

39.59 

15.8 

39.17 

15.0 

40,51 

11.0 

17!o 

78 

M 

28 

40.53 

12.2 

41.02 

14,0 

42.85 

12,0 

44,76 

11.2 

14.6 

70 

sioo 

NE 

id. 

29 

47.56 

14.1 

47,12 

16,0 

46,65 

16,0 

48.20 

11.2 

17,3 

7,1 

B 

50 

48.47 

ic.o 

47,89 

18,1 

47,57 

18,3 

48,33 

13.4 

30,0 

8,0 

N 

51 

48.34 

16,2 

47.46 

18.0 

46.86 

18.5 

47,00 

14,3 

19.1 

8.5 

■ 

N 

Jinir. 

1 

745.76 

16,8 

748,86 

19,8 

744,00    19.31 

743,74 

18.3 

i  23.0 

9.2 

•       E 

Pw. 

2 

43,54 

18.2 

42.63 

21.7 

41.60 

22,7 

41,85 

18.7 

35.4 

10,8 

■ 

\^ 

id. 

S 

41.66 

20,1 

39.32 

21,5 

88.75 

18.7 

38,50 

14.6 

35.5 

10,8 

3,00 

's 

Tonnerre.                         " 

4 

38,56 

19.9 

38,32 

21,4 

87,97 

20.5 

39,49 

16.6 

23.3 

13.5 

4.00 

S 

Cirro-cwoHilaa.                 1 

5 

40.78 

17,1 

40,76 

17,0 

40.75 

16,7 

41.45 

16.6 

19.0 

13.0 

5,00 

.0 

Pluie. 

6 

43.05 

17.6 

^.02 

20.1 

42.43 

30,5 

44,13 

17.7 

31.8 

11.1 

« 

^ 

7 

46.64 

20^0 

46.55 

19,9 

47.39 

20.2 

48.10 

17.0 

!o 

id. 

8 

47,90 

16.2 

47.63 

18.2 

47.58 

18.0 

47.53 

17.6 

38.3 

■ 

'O 

Plaie. 

9 

46.49 

19.2 

46,27 

20.6 

44.18 

31,2 

.  43.30 

19.0 

18,3 

• 

iSO 

10 

38.54 

20.8 

38.14 

19,2 

37,72 

19.4 

38.05 

15.5 

13.00 

i^ 

Nuettens. 

11 

'  42.30 

16.2 

43.04 

18,2 

43.32 

18,1 

44.13 

14.4 

19.9 

11.9 

1 

0 

12 

1  45.60 

1H.5 

42,83 

20.4 

41.06 

31.4 

41.11 

17.6 

33.2 

11.3 

■ 

SB 

Pur. 

15 

43.63 

20.4 

43.56 

23.0 

43.40 

33,1 

44.41 

19.3 

24.2 

14.0 

• 

;so 

U 

'  45.59 

19.4 

45.42 

19.8 

44.55 

19,3 

45.62 

16.9 

31.9 

14.9 

■ 

'o 

Couvert. 

15 

j  47,42 

18.7 

47,? 

■ 

47.? 

■ 

47.? 

• 

35.0 

13.9 

t 

i^ 

Crends  euaanlua. 

16 

147,? 

t 

47,? 

• 

47,? 

• 

47.00 

18.4 

13.8 

m 

Iso 

17^^  49.05 

18.6 

49,33 

19.1 

49.85 

19,4 

51.37 

14.3 

31,0 

13.8 

m 

I<^ 

■d. 

18'    52,11 

17.7 

51  ..S8 

18.2 

60.65 

19.0 

50.94 

15.5 

ÎO.ft 

!>,ft 

|o 

Ef  1  >■  1^  rVca, 

19    49.42 

19.4 

48.76 

22,8 

47.62 

33.8 

47.35 

18.5 

n.fl 

i.9 

, 

0 

ïd. 

20    46.57 

21,7 

45,54 

24.3 

44,34 

34,3 

44,01 

31.3 

27,0 

U.Q 

t 

e 

PVU 

21     43.86 

22.2 

42^ 

24.0 

40,71 

35.3 

40.48 

31.0 

38.6 

15.1^ 

i 

s 

22 

i  3»,M 

23,3 

59,21 

36.5 

39.90 

19.5 

40.70 

16,6 

37.8 

15,8 

39.04 

& 

Qwitvvt. 

23 

1  44.91 

lô.l 

45,16 

18.2 

45.81 

18,0 

47.35 

13.9 

21,0 

U,9 

■      1 

M 

24     47.08 

17.5 

47,59 

17.8 

47,59 

17,3 

49.76 

13,3 

30,0 

10,1 

fe 

K 

id. 

25    49.57 

17,5 

48.70 

19,5 

48.41 

30.5 

48.64 

16.3 

21.3 

10,0 

* 

E 

p»rn>^u^.ai>&>rW 

2«  '  47.31 

20,1 

47.10 

21.6 

46.07 

23.2 

!  46.00 

19,7 

14.0 

13.0 

■ 

le 

PVf' 

27  ,  45.67 

21.7 

44.76 

24.2 

43.77 

35.7 

1  44.04 

19.9 

16. 3 

14.9 

• 

!e 

id. 

28' 

.  43.45 

22.7 

42.94 

24.3 

42.03 

35.4 

<  43.03 

30.6 

17.3 

U.O 

«      1 

|B 

id. 

29 

!  43.48 

21.9 

42.94 

23.5 

42.28 

25.9 

42.45 

31.3 

3«,6 

15,3 

'E 

Id. 

~ 

<  42.83 

i      • 

23.4 

42,62 

• 

25,0 

1 

41.87 

• 

27,1 

• 

43.44 

33.4 

»,5 

«,8 

* 

E 
1       . 

1^ 

(738.94!  10.5 

1736.551   12.4 

.736.351   ".01      1 

PS6.81 

9.1 

14,1 

5.lrT          (    011 1< 

7,S'L.  -J    -,  ti 

IfoHnknct 
r»  10 

B)  41.56'   13.6 

41.42    15.0 

41.50     14.4 

43.03 

11.2 

16.6 

[  _  ya 

ri  45.67     15.6 

45.28     16.9 

44.77     16.9 

45.51 

13.8 

1A,ï 

s.o' 

«,Wj     _  ^ 

—  a 

f  41.52     13.3 

41.22.   14.8 

41.00     14.5 

41.58 

11.3 

U.5 

7.5 

(     Tlm%* 

-m^n 

(  43.»    18.6 

43.:o!   19.9 

42.23     19,7 

43.51 

16.8 

M.*' 

ii,e 

iî,î< 

Du  i* 

-  30 

—  30 

£■    46.69     18.9 

46.44.  20.7 

45.88,   20.9 

46.28 

17.3 

ÎS.l 

«.«  l'I 

e      44. W    20. .^         I 
*      44.93     19.31 

4V3i;   ?2.5 

4^.84'   32.8 

44.49 

18.5 

23,3 

14, 1î 

;  44.66     21.1         1 

43.74i   31.3        1 

44.43 

17.6 

13. B 

">.' 

ttal« 

'H  3« 

UJO». 


(  i6ô  : 

TABLEAUX  MÉTÉOROLOGIQUES. 


Amiée  18^1. 


Heaf 


DO     HATia. 


ào*. 


Temp 


Midi. 


Bar. 
iO*. 


T«nnp 
•it. 


Quatre 

n.  Dr  M)». 


Bir. 


ITemp 
est. 


TUPÉRAT. 


I  min. 


PUIU 

dam 
24  h. 


s^BÊaiaassasssaBS 

VKNT 

■T 

ÉTAT  DU  CIEL 

k  miai. 


7M.78 
38. «S 
36.91 
38.24 
40.73 

42.83 
43.63 
88.51 
38,76 
37,33 

45.21 
48.87 
40.63 
37,49 
41.28 

37,76 
36.25 
38.09 
46.14 
43.79 

44.00 
41.09 
37.21 
36.48 
33.42 

84,40 
4S,S4 
44.38 
40,11 
39,23 

51     37.46 


23^5 
19.1 
17,9 
19.0 
19,7 

20.4 
20,6 
19,8 
18.3 
15,6 

16,5 

18.2 
21.6 
23.4 
17,6 

15.8 
15.9 
16.2 
17,8 
19.6 

21.4 
19.4 
21.6 
20,3 

• 

18,1 
17,sr 
18.8 
21.2 
19,2 

18.7 


739.75 
41.26 
39,10 
40.01 

;  41.89 

I  44.46 

I  43,43 

43.26 


19.4 
18.0 
19,6 
19.0 

20.6 
20.4 
17.2 
19,4 


JUIIABT. 


741,41 
38,71 
36.60 
38.77 
40,42 

42,76 
43,06 
87.76 
87.70 
87,83 

46.66 
44.66 
40.10 
87.27 
41.14 

37.45 
36.20 
38.43 
44.64 
43.06 

43.15 
41.01 
34,71 
34,10 
83,73 

34.36 
43,68 
43.08 
39,38 
41,21 

87.44 


26t6| 

20.0 

18.1 

20.9 

22.4 

22.9 
21.6 
20.9 
19.9 
18,6 
16,8 
20.8 
22,6 
25,4 
19.8 

16.6 

18,4 
19,4 
19.0 
M.2 

24.3 
22.1 
26,0 

2r.6 

19,9 
20,0 
20,9 
21.0 
20,8 

18,7 


741.30 
38.46 
36.78 
39.21 
40.37 

42.66 
41.75 
37,32 
37.08 
37.30 

46.81 
43.39 
37.90 
37.16 
40.98 

36.59 
35.84 
38,90 
44.18 
41.83 

41,74 
41.00 
33.60 
33,19 
33,11 

86,87 
43,60 
41,49 
39.16 
88.60 

37,20 


23:3 
16,6 
17.6 
20.1 
20,6 
22.1 
»,3 
21.1 
19,2 
19.8 

17,7 
21.3 
32.6 
22.2 
20.0 

17.3 
18,1 
18.2 
19,7 
23.5 

25.1 
22,6 
21.9 

32!6 
19.0 
20.4 
21.2 
21.6 
31.2 

20,6 


740,76 
38,23 
36.36 
40.53 

41.63 

43,70 
41,63 
38,76 
37,20 
38.73 

47,69 
42.63 
37.60 
37.40 
40.48 

36.91 
36.34 
42,40 
44.81 
41.62 

41,68 
40.88 
35.35 
83.51 
33,93 

88.47 
46,06 
41.20 
38.22 
59,34 
57,54 
AOVT, 


20»2 
16!4 
16,6 
16,3 
17.2 

17.1 
18,7 
17.2 
16,6 
15,1 

14.6 
18,7 
19.3 
17.6 
17.1 

16.2 
14.6 
18.9 
16.2 
19,2 

21.4 
19,8 
18,3 

18'.8 

16,8 
16,9 
18,0 
19,0 
16,8 

17,9 


28t8 
22,5 
20.0 
22.0 
24,0 

24.0 
24.0 
22.8 
23,0 
20.9 

19.4 
22.4 
26,0 
26,8 
21,6 

18,0 
20.3 
20.6 
21,0 
26,5 

26.5 
24.0 
27,2 
23.1 
23.1 

22.0 
22,0 
23.5 
25,9 
22,2 

22.1 


17^2 
16.8 
14.2 
14.6 
14,1 
14.0 
12.9 
14.2 
16.0 
14.0 

11.8 
10.9 
15.0 
14,7 
15,0 

13.5 
13.8 
12.9 
11,6 
11,8 

15,9 
17,9 
15.8 
15.1 
14.6 

14.0 
11.5 
11,8 
11,9 

• 

15.2 


4.00 
8.00 
12.00 


17,0 


4.00 


3.00 

6,00 
12,00 
5,00 


14.00 
2',  00 

'     I 
2.00, 


2.00 
12,00 


B 
O 
S 
O 
B 

O 

E 

SO 

O 

O 

o 
o 
o 

SO 
SO 

s 
s 
o 

SB 

s 


789,70 

19.8 

740.65 

19.5 

740.62 

20.5 

741.57 

18,2 

21,2 

14.0 

2,00 10 

48,80 

20.1 

45,90 

22.0 

45,97 

22.5 

44.87 

19,6 

34,2 

17.2 

• 

0 

44.97 

20,8 

44.52 

22,8 

45.50 

25,6 

44,18 

18,6 

24.5 

17.1 

■ 

N 

42,85 

21.1 

42,59 

22.9 

41.85 

24.4 

42,60 

20.0 

26,0 

14.0 

a 

N 

42.61 

21,6 

42,25 

24,6 

41,27 

26,2 

42,12 

21.6 

26,8 

16.4 

■ 

NE 

42,15 

21.1 

41.56 

25,9 

40,78 

26,2 

40,89 

22,0 

26.9 

16.3 

a 

NE 

40.18 

20,8 

39,40 

24.2 

39,85 

18,9 

40,61 

18.1 

26,0 

18,4 

42,00 

B 

40.81 

19.9 

40,65 

19,5 

;i0.12 

19.5 

40,62 

18,0 

28,0 

16,2 

12.00 

8 

39,93 

20.6 

59,86 

21,6 

40,05 

20.0 

40,34 

18,8 

25,6 

16,3 

■ 

0 

41,97 

20.6 

42,01 

21.0 

41.59 

22,9 

42,76 

18,9 

28.8 

16,6 

■ 

0 

44.20 

18,9 

44.25 

21,2 

44.  ? 

• 

44.82 

17.6 

22,8 

16,2 

• 

N 

44.? 

a 

44.  ? 

44.  ? 

44.08 

19.5 

33,4 

13.!> 

• 

N 

43,79 

20,5 

42,90 

25*8 

42,00 

22,9 

42.68 

20,5 

26,0 

14,6 

■ 

SB 

42,89 

23.5 

41.96 

24.6 

41.15 

26.2 

41.95 

22,0 

26.0 

18.0 

■ 

0 

42.38 

22,5 

42,20 

24.4 

42,16 

24,1 

42,75 

21.9 

26.8 

17.1 

• 

0 

43,76 

21.7 

45.82 

23,4 

45,54 

25,5 

44,00 

30,7 

25,2 

19,0 

4.00 

0 

43.73 

22,6 

43.01 

24.3 

41,61 

28.5 

41,76 

21,6 

26.0 

17,0 

• 

SO 

43.60 

21,0 

43,70 

21.6 

45.84 

21,4 

45,81 

18.4 

25,6 

17,2 

2,00 

0 

48,60 

15.8 

48,64 

17.2 

48.08 

18.2 

48.65 

16.9 

19.0 

12.9 

• 

N 

48.13 

l'7,5 

47,52 

30,8 

46,95 

21,2 

46.81 

17,6 

21,9 

12,7 

t 

B 

44,91 

18.2 

44.30 

21,6 

43.85 

22.6 

44.21 

17,8 

25,0 

12,8 

• 

SE 

43.92 

19.6 

45,12 

21,8 

41.66 

25,6 

41.85 

18,4 

24,6 

13,0 

■ 

SB 

41,55 

20.0 

41,10 

22,7 

40.15 

25.4 

40,70 

19,5 

26.0 

14,0 

■ 

B 

42.86 

20,5 

41,47 

22.9 

40.45 

25.6 

41.20 

31.3 

26.1 

17,0 

• 

0 

44.61 

18,6 

45,50 

21,2 

45,67 

20.4 

47.71 

16,7 

22,4 

16.2 

» 

^ 

47,57 

18.0 

45.79 

20,0 

46.65 

20,4 

46,06 

16,9 

21.8 

11.9 

■ 

NE 

47,15 

17,0 

46,80 

19.4 

46.45 

21.2 

45,56 

17,2 

21,5 

15.8 

■ 

SO 
SO 

56*.70 

is'o 

55!  48 

15',8 

35'.42 

13!6 

55',40 

10!  2 

■ 

8.9 

7!oO 

SB 

40,41 

13,4 

41,80 

15.0 

42.78 

15,4 

45,90 

13.0 

• 

6.0c  ,0       1 

46,29 

15,0 

46,95 

15,4 

47,76 

16.0 

48,74 

13,2 

■ 

1.00! 

0     I 

Couvert. 

id. 
Plulf. 
Bclatreiea. 
Rar.  éelaifc.y  pluSc. 

Crmnda  eamulua. 

Tur. 

Cour  art. 

Qualq.  goallaa  d^eau. 

Trèa-nuagoui. 

Grandi  cumulai. 
Gr.  cr.-en.  Bar.  éclaire. 
Cou*erl. 
Grand*  di-cum. 
id. 

Couvert. 

id. 

id. 
Grandi  cumuliu. 
Pur. 

Qutilqiiea  eirroa. 

Couvert. 

Rarca  éclaireiea. 

Trèt-nuagani. 

Niinbu»,  pluia. 

Gr.  er.-^ot. 

Couvert. 

Rarea  eirrua. 

E'alïte  pluie.  CoVT«rt. 

Gr.  cir.-eum. 

Couvert. 


Couvert. 

id. 
Gr.  cir.-cttDi. 
Pur. 
id. 

Pur. 

Couvert. 
Orage. 

Couvert.  Pluie. 
Couvert. 

Couvert. 

Pur. 

Rarei  eîmu. 

Pretque  couvert. 

Quelque!  eumuluc. 

Couvert.  ^ 
Grauda  cir.-cum. 
Rares  Aelairciec. 
Couvert 
Granda  cir.-com. 

Cirrua. 

Pur. 

id. 

Cirrus. 

Eclaireiea. 


Pur. 
Couvert. 

id. 
Presque  couvert. 
Couvert. 

Couvert. 


r739.50 
40,96 
58,71 
89.69 

41,68 
k44.18 

45,30 
£43.05 


'21,2 
20,1 
21,4 
20,9 

22,2 
22,3 
19,6 
21,3 


759.12 
40,56 
88,03 
59.15 

41.54 
45,63 
42,85 
42,66 


20,5 
20,0 
21,6 
20,3 

22,4 
22,6 
19.7 
21,6 


739.66 
40.66 
58.67 
59,68 

42.05 
44.17 
45,51 
45,24 


17,1 
16,5 
18,2 
17,2 

19.4 
19,6 
16,2 
18,4 


25.2 
22.2 
23,6 
25,0 

24.5 
25,9 
25,2 
24.0 


14.7 
15,1 
14.4 
14.0 

16,1 
15,8 
13,4 
16,2 


102,1 


MoyenDes 

/     Du  1"  au  10 

J     -  11  -  20 

H     -  21  -  51 

(     Dul*ran  51 


Dul«'—  10 
-.  nul  —  11  —  20 
'«.<»{    -  21  -  51 

Du  l*r  au  51 


(  166  ) 
TABLEAUX  MÉTAOROLOOIQIJES. 


Iftili. 


1*          Heaf 

^          1.    DO    MATI^. 

■idi. 

«Mire 

■.  nv  ■on. 

ireaf 

1.    DO  fOIR. 

TBVÉRAT. 

pum 

dans 

"j"     1 

Te«p 
est. 

^ 

Bar. 

èO». 

T.»p 
est. 

Bar. 
i0«. 

Tcmp 
m. 

B>r. 
•  0*. 

T«»p 

«t. 

mas. 

miD. 

1« 
34  h. 

ÉTAT  DU   CIEL          ■ 

-      1 

•BFTBMSaa. 

1  748';46 

2  46,47 
S    42,04 
k    41.69 
5    48.98 

15Î0 
16.6 
17.4 
16.8 
16,0 

r748.84 
43.76 
41.54 
41.74 
42.96 

15Î8 
17.6 
18.8 
17.0 

18.8 

r746,87 
48,21 
41,64 
41,  ? 
42.71 

16;2 
16  4 
18.6 

18!8 

746,97 
42,68 
41.78 
41.88 
48.88 

Idt6 
15.8 
18.8 
15.2 

14.4 

2158 
19.5 

• 

3'.60 

P 
0 
0 
0 
NO 

M. 
M. 
CumalM.  édrfrdaa. 

6  48,28 

7  45.20 

8  48,24 

9  49.11 
10    60,96 

M.6 
15.8 
18.7 
12.2 
12.0 

48.08 
46.18 
48.08 
49.01 
51,00 

17.8 
17.5 
16.0 
15.8 
15.1 

42,72 
45,06 
47,94 
48,98 
50.66 

17.1 
17.7 
.18.8 
18.4 
18.2 

48.24 
46,75 
48.95 
50.01 
51.03 

16.4 
18.8 
11.8 
10.1 
11.8 

18.8 
19.0 
17.0 
18.1 
14.8 

11.1 
11.5 

8,8 
8,1 
6,8 

B 

f 
NB 

N 

B 

Couvait. 

Pur. 

id. 

CumiOM,  éeUnic*. 

P«r. 

11  61.28 

12  49.80 
18    47.86 
«4    48,69 
15    49,88 

11.9 
18.6 
15.0 

15.4 
18.4 

50.62 
48.58 
47.20 
48.24 
49.76 

16.1 
16,8 
17.6 
17,4 
16.6 

49.74 
47.62 
47.26 
47.96 
49.61 

17.4 
17.7 
16.0 
18.2 
17.4 

60.K 
47.76 
48.00 
48,94 
50,96 

12.8 
12.4 
13.0 
12.6 
12.4 

18.0 
18.2 

■ 
20.0 
18.1 

7,1 
7,6 
9,2 

• 
9,0 

B 

NB 
SE 
NB 

N 

For. 

Ml. 

Grnis. 
Par. 

CUBOloi. 

16  60.68 

17  45.50 

18  41,81 

19  40  19 

20  69.00 

18.8 
14.6 
10.4 
10.9 
10.4 

60.04 
44.60 
40,65 
89.84 
89.84 

17.0 
16,8 
18.8 

14.6 
10.6 

48.62 
48.66 
40.66 
89.60 
89.46 

18.0 
14.9 
12.5 
12.5 
10,7 

47,  > 
48.45 
41.96 
40,92 
39,47 

• 

9.5 
8.8 
9.5 
10.9 

19.1 
17.0 
18,5 
15.3 
11,1 

9,8 
10.0 
8.0 
6.5 
8,9 

o'.20 
27'jiO 

N 

K 

SB 
K 
0 

Pur. 

Conulua. 

CouTcn. 

Porto  ploivdrp.  la  Ml. 

21  87.95 

22  88.71 
28    48.20 

24  48.51 

25  40.28 

11.6 
18.0 
14.5 
18.8 
14.4 

87.91 
88.20 
42,93 
42.50 
89.61 

11,7 
14.9 
16.0 

17'.0 

88.06 
89.29 
48.04 
42.  î 
88.60 

12.6 
18.0 
15.1 

loU 

38,34 
41.94 
48.44 
41,15 
88,87 

11.0 
11.8 
18.0 
11.7 
12.0 

18.0 
17.1 
17,2 
15.8 
17.2 

9.8 
11,0 

9.8 
10.8 
10.0 

27.00  SO 

5.00  SO 

3.00  0 

.       N 

Pluie, 
•d. 

CuiDUh». 

id. 
id. 

26    87.11 

2Îi  : 

■  j 

11,4 

• 

■ 
• 

t 

• 
• 

• 

■ 

• 
• 

■ 

• 
• 

• 
• 

1 

1 

10,0 

■ 

s'.oo 

7!oO 
2.00 

0 

N 
S 

CouTeit. 

Lcfcreaaeiit  aowen. 

Couvert. 

1       •            "1       ij      ■     1       ■    I       II      ■     I       ■   1       II      ■ 

OUTOU 

Il      •   1 
IB. 

• 

1 

2 

8       . 
4       . 
6        . 

■ 
1 

• 

\ 

• 

• 
■ 

• 

t 
■ 

• 

8.001 
4.00 

2'.00 
4.00 

S 
S 

s 

SO 

Clair. 
Couvert. 
Clair. 
Couvert, 
id. 

6 

7  . 

8  . 
9 

10        . 

■ 

• 

l 

• 

a 
■ 

'• 

• 

• 
• 

• 

17.6 

6.0 

2.00 
3.00 
1,00 
4,00 
2.00 

0 
8 

0 

s 
0 

cuir. 
CouveH. 

id. 
Qair. 
Couvert. 

11  . 

12  . 
18  780,44 

14  44.10 

15  87,45 

■ 

ll'.S 

■ 

• 

749'.90 
43.90 
85.52 

• 

IS'.A 

• 

B 

747'.10 
42.87 
32.55 

■ 

B 
■ 

746'.82 
40.87 
80.00 

• 
• 
• 

ll'.l 

• 
18'.1 

9.1 
6'9 

B 
N 
8 
6 
S 

Qair. 

Couvert. 

Calaie,br«MiiO.  tnteuM. 

id. 

id. 

16  85,04 

17  87,40 

18  48,87 

19  46,86 

20  44,96 

10,0 
8.2 
8,7 
8.1 
8.8 

86,04 
37.54 
48.86 
46.01 
43.96 

9.1 
9.7 
11.1 
11.4 
10.9 

85.98 
38,60 
48.48 
45.91 
48.20 

8.4 
9.4 
11.0 
12.0 
10,2 

36.24 
40.58 
44.81 
46.55 
42.80 

7.8 
7.7 
7,1 
8.7 
9.6 

? 
11.1 

11.8 
12.0 
11.1 

f 
6.3 
4.8 
4.0 
4.2 

14.00 

S 

K 
NB 

N 
B 

Pluie. 

\«ttfii  ttlofl  prua^oe  couv . 

Pur. 

id. 

Couvert. 

2»     42.05 

22  44.00 

23  46.65 

24  48.89 

25  48.42 

9.8 
10.4 
11.5 

9.0 
10.1 

41,81 
43.88 
46.27 
48,07 
46.26 

11.5 
14.5 
16.8 
10.1 
11,4 

41.12 
43.78 
46.06 
47.29 
46.95 

11.5 
11.7 
15.8 
10.2 

11.4 

41.89 
44.94 
47,04 
47.86 
46.03 

8.4 
10.4 
12.0 

9.4 
10.2 

12.2 
16.2 
16.8 
10.7 
13,0 

l:S. 

7.7 
7.9 
8.9 

5!oO 

E 
K 
N 
N 
N 

Couvert. 

Par. 

id. 

(«ouveft.  soeab.  Brauul. 
Couvert. 

26    44.52 
2    44,00 
H    44.10 
2    81.40 

80  80.28 

81  29.57 

W74S,84 
1)  46.81 
1     40.12 
1    44.72 

11.2 
9.6 
9.0 
■7,8 
5.8 

44.80 
44.10 
48.06 
29.24 
29.60 

12,9 
11,6 

13.8 

18,2 

8,8 

44.04 
43.46 
41,41 
26,55 
29,59 

1S.2 
10.0 
12.1 
11.8 

8.6 

44.20 
44.SS 
89.88 
24.99 
20.85 

9.0 
8.2 
9.6 

19.1 

8.4 

18.0 
13.1 
14.2 
14.0 
10,9 

9.2 
6.0 
6.0 
5.2 
4.0 

8.2 

9.3 
8.1 

10.2 
9.2 

3!oO 

E 

'0 

1« 
0 

N 

Couvert. 

Grro-cam. ,  r^r.  édairc 

U. 
Cunaulai  trèa-rarea. 
Belairdei. 

^/ttcl(|uei  cttuittlua. 

UojenBoa 
l*r  au  10 
11-20 
21-80 
!•'  au  80 

6.5 

15.0 
18.4 
18.0 
13.7 

29,67 

1745.46 
45,94 
40.23 
44,61 

8.4 

16.9 
16.6 

14,9 
18.0 

81,05 

1745.06 
45.40 
40.20 
44.22 

8,5 

15.1 

15.Q 
16.1 

88.77 

748.86 
45.88 
40.68 
44.82 

4.8 

13,7 
11.2 
11.9 

13.4 

10.0 

18,4 
16,9 
16,1 
17,1 

77.a 

N 

f    42'.8« 
§-    41,  M 
?     41.69 

9''.8 
9.1 
9.1 

42!o3 
40.71 
41,21 

lo'.g 

12.1 

11, "3 

4l".14 

60.02 

Il  40.49 

to'.î 

11,! 
10, ! 

41*83 
40.24 
40.7( 

8',8 

8.8 
8,1 

13.( 

5'.î 
6.< 
6,1 

\     Du 

!<'  au  10 
11-30 
21   -31 
l«r  ku  81 

(  iC7  ) 
TABLBAUX  KÉTÈOROLOGIQDBS. 


iMi. 


ireof 


■•    «P    WATJM. 


Bar. 


tzt 


Blidî. 


Veuf 


■  .    tO    Mil. 


nipûAT 


PLOIE 

Mb. 


VENT 

■T 

ÉTAT  DU   CIEL 
à  midi. 


Hovamms. 


11 

13 
18 
I* 
16 


17 
IB 
19 

90 


i9 

17 


S4.19 

40,77 
40,20 

40.06 
65.17 
86.6A 

99.06 
60.96 

68.71 
43.80 
61.63 
46.10 
39.76 

67.93 
61.91 
64.24 
88.66 
84.60 

44.02 
64.25 
41.06 
89.37 
81.09 

81.75 
37.69 
42,83 
40.23 
40.22 


4:1 
4.8 
0.1 
8.8 
2.9 
2,6 
4.9 
8.7 
3.8 
8,9 

0.7 
2.6 
2.1 
2.6 
0.0 

-0,1 
2.2 
1.6 
1.6 

-2.6 

-1,2 
3.0 
1.6 

-1,0 
1.» 

1,8 
3.2 
6.8 
8.8 
6.2 


11(746.03 


18 

15 


■17 

18 


n 
12 


14 
26 

16 

17 


61 


40.75 
48.66 
46.90 
60.92 

61.47 
61.66 
60,43 
63.89 

60,» 

53.11 
63.81 
53.39 
63,70 
64.21 
63.06 
60.93 
49.66 
6*,80 
61.96 

46,40 
39,36 
43.U 

46,60 
48.00 

48.96 
49.34 
44.19 
61.00 
53.01 

80,10 


1780,19 
31.92 
87,88 
40.17 
41.89 

88.06 
34.66 
86.68 
88.98 
36.21 

39.01 
46.33 
61.77 
43,80 
39.26 

37.62 
31,76 
34.20 
39.00 
36,09 

43.87 
36.44 
41.18 
35.76 
81,08 

31.43 
37,66 
42,76 
46.26 
46.66 


7?8 
8.6 
7.0 
6.2 
4.4 

4.0 
0.6 
4.9 
6.8 
4,9 

4.1 
3.5 
2,8 
8.6 
2.9 
1.8 
1.7 
2.6 
1.8 
-0.2 

0.3 
4.0 

3.6 

8.9 

4.8 
4.3 
4.8 
4.6 
4.6 


1736.47 
31.17 
38.04 
89.89 
42.36 

37.62 
34,67 
37.89 
39.18 
88.67 

89,74 
46.87 
60.90 
41.86 
38.67 

36.69 
38.78 
86.08 
38.61 
36.70 

43.66 
37.24 
41.97 
81.32 
83.08 

81,30 
38.00 
48.19 
48.83 
44.97 


7:7 
8,4 
6,8 
4,9 
4,9 

8.8 
6.4 
4.4 
4.9 
4.4 

4,9 
2,4 
2.0 
3.9 
2.1 

1.9 
1,8 
2.0 
1.7 
-0.6 

0.4 
2.6 

1.6 
-0.6 
8.4 

8,6 
4.0 
8,7 
4.4 
8.3 


P86,01 
39.84 
88.80 
86.90 
43.43 

86,63 
34.84 
38.81 
89.61 
85.66 

41.28 
48.84 
60.67 
41.26 
88.68 

86.68 

84,14 
86.40 
87.36 
38.48 

38,40 
40.01 
42.71 
39.07 
82,80 

32,78 
80,84 
44,12 
47.81 
44.90 


6:0 
7.8 
8.6 
2.0 
2.8 

8,1 
8.5 
8.8 
4.0 
2,7 
2,0 
2.0 
1.8 
1.3 
1.1 

1.1 

0.8 

0.8 

-0,2 

-2,4 

-0,2 

1.6 

-0.2 

1.3 

2.9 

3.6 
3.1 
2.8 
2.9 
2,5 


8:9 
10,0 
8,0 
6,0 
6,1 

4.2 
7,0 
6,0 
6,3 
6,1 

6.0 
8.0 
3,0 
4.8 
3.1 

8,0 
8.0 
3.6 
2.1 
0.8 

1.2 
4,0 
8.3 
0.6 
6.1 

4,6 
»,4 
6,8 
b.O 
4.8 


1^81 
2,9 
4,6 
1.6 
0,9 

1,1 
1.3 
3,2 

1.4 
2.9 

-1,0 

0.9 

1.1 

1,0 

-1.4 

—8,0 

0,8 

-0.8 

-0.9 

-4,6 

-4.1 
-1.4 

0.4 
-8.0 

1.0 

0.8 

1 
1,8 

2.2 

1.9] 


00 


,00 


N 

50 

O 

O 

0 

8 

O 

NO 

N 

SB 

NE 

N 

N 

SE 

SE 

N 
O 


Eel  ■!!«{€•. 
Grand*  eir.«cmn. 
Barca  éclairciei. 
Ci  mu. 
CouTtrl. 

Pluie  iégiN. 
Coavavt. 
Ploia. 
Co«T«ft. 


00, 

00  SO 
SO 
O 

N 


Foiit  cir.av  8^  par  •«  N 


Sombra* 
PeliU  plaît. 
CottTrrt. 

Convart. 

Nalga. 

Coutart. 

Tr«a-foi1aawQt  Totté. 

CaoTart. 

Sombra,  broaU.  mal. 
Cpavart. 

Gr.çr.-em.  praïf .  «•< 
Tr4«-aombra« 
Coawt. 

CouTart, 
id. 
id. 
Id. 
Id. 


1 

744,89 

40.63 

48,60 

47,09 

60,82 

61,87 

61,42 

49.88 

63.61 

49,63 

68.61 

63.66 

63.06 

0.6 

68.21 

^0.1 

68.95 

-2.9 

63,49 

-5.9 

60.64 

-4.6 

49.16 

-8.6 

60.91 

-4,6 

61,61 

-3.6 

46,00 

8.9 

40.28 

0,9 

42.90 

0.4 

46.44 

-1,1 

47.90 

-0.9 

49.80 

-1,4 

48.60 

—1,9 

46.05 

.^.1 

61.26 

-7,0 

63,36 

-8,4 

l 

48.90 

ntomwamm. 

3,4 

[746.10 

1.6 

1 

746.30 

-1,0 

4.0 

0,7 

N 

1,9 

41.73 

2.4 

S:£ 

2,1 

8,0 

—1.1 

80 

4.6 

48.31 

4.0 

8.4 

6,0 

1,8 

0 

3.1 

47,85 

8.1 

48.41 

8.0 

4,1 

2.1 

SO 

6,1 

60.53 

4.7 

61.36 

4.1 

6.8 

2,2 

0 

0.6 

61,18 

6.9 

51.41 

6.0 

6.2 

2,8 

SO 

5.6 

60.60 

8.1 

49.76 

6.8 

6,2 

8.7 

SO 

8.6 

60,48 

h^ 

51.34 

2.7 

6.2 

2.0: 

8 

7.3 

61.60 

8,6 

61.43 

7.3 

8,6 

1.9, 

S 

8,4 

49.29 

».» 

49.87 

7,2 

8.6 

8.0 

2'oC 

8 

8.1 

63.90 

7,8 

63.94 

6.9 

6,8 

5.6 

2.00 

9 

6.6 

52.16 

4.4 

62.38 

8.0 

7.9 

2.8 

NE 

3.1 

63.41 

1.4 

63.40 

0.7 

8,2 

-1.0 

SE 

0.9 

63.90 

0,9 

68.10 

0.9 

1.2 

-0.3 

B 

0.4 

63,66 

0.7 

63.63 

-0,2 

1.2 

-t.ll 

B 

-1.1 

61.96 

-0,8 

61,96 

-2.4 

-0.7 

-8.1! 

E 

-3.6 

49,64 

-3,1 

49.45 

-3,7 

-1,8 

-7.0, 

SB 

-8,0 

49.96 

-3.7 

49.67 

-3.8 

-2,6 

-5,8 

SB 

-3,1 

61,93 

-3,3 

61.88 

^2.8 

-1.6 

-4,2 

SE 

-4.0 

61.08 

-2,8 

49.84 

-8.6 

-2.2 

-8.6 

9 

-1.7 

41.68 

-i),6 

40.96 

-1.4 

-0,1 

-4.3 

SE 

6.0 

40.81 

8,9 

41.82 

1,7 

6.9 

-2.0 

8^00 

8 

1.8 

43.66 

1.8 

44.41 

0.6 

2.1 

-1.1 

80 

1.0 

46,60 

1.1 

47,18 

0,7 

1,6 

-1,2 

0 

0.6 

47,44 

».4 

47,49 

1.1 

2,1 

-2,0 

0 
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Lt  4«^,  T6Dt  9j  ciel  coufert.  Le  soir,  broBÏlhrd  iii- 
teuo  tiir  la  toi  ;  les  étoiles  brillent  Ttn  le  lénitb.  — 
S,  broiiîUerd  intense  tout  te  jour  ;  snr  les  eotlines 
veisânes  de  U  ville,  ciel  por.  •—  8,  tent  O,  Ciel  pur 
onlgré  une  brume  intense  tout  le  Jour  à  l'horiton.  le 
MÎT,  verê  anu  ke^t$  éimM  imwtUi,  beUe  ét9iU  fiante 
•ttral  dé Promim  àSigel,  la tn^aéê  hmmBfueafwmé 
tmg  êopèm  iû  foêMU»  d<mt  Uê  wttémUit  étaieta  à 
prioê  vialbUt;  $a  4F ouata  Urmit,  la  iroiiiM,  après 
ttUf  frogmtmmMlt  élargis  0»  fortonl  d«  Fro«yo9} 
aêimimé  iasga'à  dUpanUre  mnslfw  m^ièremeiU,  pmt 
ffnd  ikrgiê  is  «woMni,  •  ilfwlmi^  eiiml6  el  t'eef  ilm- 
9k  wasIfoMm  fois  fùw  ditparaUrsavaat  d^arrUmà 
tSfêi.  U  fmeaa  4n  milim  m'a  pom  jouas  cfoagi  y  U 
4*  Mm«  sêUZ^  blsuàlrs.  —  4,  O.  Brtmilltrd  tite-bu 
lent  le  jour.  1  neuf  heures  do  loir,  le  thermomètre  re- 
moBle^  il  ttteint  2°y8  dtns  In  nuit.  —5, 0.  Brouilltid 
leut  le  jour.  Petite  pluie  dansl'api^s-midi.  «*6,  NO. 
BrMtDard  médSocfe,  bumiditA  trèi-gnnde,  bruine.  — 
7,  NO,  p«is  8B  eiS  dans  l'apitt-midi.  Brouillird  înlcnse 
dan  la  iiiaUnée,pttisdrro-ttratns.— -S^SO  rort.GoaTei(, 
petite  pluie  par  intervalles.  —  9,  0.  Bruine  jusqu'au 
ioir,  pua  pal  serein  la  nuit.  Le  baromètre  remonta  ra- 
pidement. — >  40,  0.  Calme  et  bronilltrd. 


Le  44,  N.  Brume  k  liioriion,  pur  lu  lénitb,  sauf 
quelques  cicrus  vers  trois  heures.  —  42,  brouillard 
très-intense)  à  quatre  heures  il  parait  ètro  d'une  odeur 
très-désagréable,  très-humide  et  comme  floconneui.  La 
boule  sèche  du  psychromètre  marque  —  O^yS  ol  la 
boule  mouillée  —  0«^4  ;  à  sept  heures,  ciel  clair.  — 
43,  NO.  Calme;  brouillard  trèe-intense,  surtout  vers 
quatre  heures;  la  boule  sèche  du  psychromètre  marque 

—  t»,2  et  la  boule  mouillée  —  C'jS.  —  14,  brouil- 
lard jusqu'à  neuf  heures  du  soir.  —  45,  NO,  passant 
è  TE  après  midi;  ciel  sombre.  Petite  pluie  de  une 
heure  à  quatre  heures  et  brouillard  médiocre  jusqu'à 
diK  heures.  —  46,  O  le  matin,  puis  S.  Ciel  pur  au 
lénith,  puis  brame  qui  se  change  en  brouillard  in- 
tense à  neuf  heures  et  demie  du  soir.  -^  17»  8.  Pluie 
dans  la  matinée.  CouTert  le  jour;  brouillard  le  soir. 

—  48^  0.  Couvert  jusqu'à  onxa  heures  du   soir. 

—  49,  NO.  Couvert  jusqu'à  midi,  puis  ciel  pur,  sauf 
quelques  petits  cumulus.  Le  vent  passe  au  N  Ters  cinq 
heures.  —  20,  8.  Léger  bronillard  presque  tout  le  jour. 

Le  24,  80,  nasse  au  S  avant  midi,  pais  revient  à 
l'O  Ters  quatre  heures.  Couvert,  gouttee  de  pluie  Ters 
trois  et  cinq  heures.  »-  22,  l>.  CouTerf,  sauf  quelques 
édaircies  vers  deux  heures.  •*  23.  N,  oscillant  au  NE 
ven  midi  ;  couvert.  —  24,  N  et  NE.  Petite  pluie  ou 
plutôt  neige  fendante  ;  elle  tombe  trèa-fort  la  nuîl  de- 


Auoir. 
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pub  huit  heures  du  soir.  —  ±b ,  le  biiIîd  tout  al 
couvert  de  licite;  les  girouettes  iadiquent  l'O,  mais 
l'eir  est  calme  et  le  ciel  sombre.  Baromètre  immo- 
hile  —  26,  B.  Calme,  ciel  aomhrpy  forte  brime  h 
l'horisoD.  —  27,  80.  Calme;  brouillard  intense  jos« 
qu'à  la  nuit.  —  28,  8.  Beau  ciel  malgré  d»  l^ers 
cimu  jusqu'à  ouze  heures,  puis  couvert  Jusqu'à  sept 
heures;  rares  éclairciet  ensuite.  —  29.  0,  passe  au  SO 
vers  quatre  heures  du.  soir;  pluie  toute  la  matinée,  pois 
couvert  et  bruine.  —  80, 0  jusqu'à  quatre  heures,  puis 
80.  Pluie  le  matin,  cumulus  dans  le  jour.  Iràs-por  le 
soir  jusqu'à  sept  heures  ;  pluie  à  neuf  heures.  — 
84,  0;  cottvert.  Pluie  la  nuit  et  la  matinée. 


Le  4«',  8.  Ploie  toute  la  matinée,  puis  couvert;  forte 
baisse  du  banmiètre.  Pluie  et  neige  à  dix  heures  du 
soir.  —  2,  SE  et  queh]ues  cirrus  seulement  le  matin  ; 
à  onxe  heures  NO  et  cirrus  nombrcui  ;  k  midi  N  et  cirrus 
épais  sur  tout  le  del  le  reste  du  jour.  —  3,  E.  Nuages 
pommelés  ti«s-légers  dans  la  matinée  ;  le  del  semble 
se  couvrir  vers  onxe  heures  trois  quarts,  mais  il  est  pur 
à  midi  et  jusque  vers  trois  heures,  puis  cirrus  légers,  et 
à  iii  heures  couvert.  Le  vent  passe  au  S  vers  cinq 
heures.  Pluie  à  di^  heures.  —  4,  0.  Convurt,  rares 
éclairâes  vers  trois  heures.  —  9,  NE*  CH-CM  tout  le 
jour,  qui  a  été  magnifique.  —  6,  O.  Neige  la  nuit; 


ploie  de  noit.  —  0,  N  ou  NB.  E^atrcies  de  onse  heures 
à  midi  et  demi.  Couvert.  —  40,  vent  Irès-variible 
doNàl'B.CMnoaibreoi. 

Le44,Eet  serein.  —42,  NO,  puis  N  à  midi;  NB, 
pois  E  le  soir.  Légers  cirrus  plus  ou  moins  nombreui. 

—  48,  0.  Couvert  le  jour.  —  4  4,  N  très-fort.  Ciel  se- 
rein à  une  heure  du  matin,  pi^is  couvert,  édaircies  dans 
Taprès-midi  ;  ciel  pur  à  onse  heures  du  soir.  —  4  8,  S. 
Ciel  serein  tout  le  jour.  Hier  et  aujourd'hui  le  baro- 
mètre n'atteint  son  maximum  qu'à  midi.  —  46,  S. 
Journée  magnifique.  —  47,  S.  Gel  pur  quelque  temps 
à  midi,  puis  nuageux.  Brouillard  le  soir.  —  48,  SO, 
CB-CII.  Brouillard  le  soir.— 49,  0  et  nuageux,  jpois  S 
et  del  serein.  —  20,  O  jusqu'à  midi;  vers  midi  un 
quart,  il  saute  subitement  à  TE.  Ciel  magnifique. 

Le  21,  N  fort.  Ciel  pur  jusqu'à  sept  heures  du  soir, 
ou  il  se  couvre  enlièremenl;  première  chaw/e- sourit.  -— 
22,  N  fort  et  cumulus  dans  la  matinée;  E  de  midi  à 
quatre  heures,  puis  NE  et  ciel  pur.  —  28,  N  passant 
à  l'E  dans  l'apiès-midi  ;  ciel  couvert.  La  pluie  com- 
mence à  dix  heures  du  soir.  — -  24,  variable  do  N  au 
S  par  TE.  Couvert,  grandes  éclaircies  dans  l'après- 
midi.  —  25,  8  fort.  Couvert  ;  petite  pluie  le  malin  et 
le  soir.  —  26,  0  fort.  Pluie  presque  tout  le  jour.  — 
27,  N  fort.  Neige  de  nuit,  couvert  jusque  vers  trois 
heures;  alors,  éclaircies, et  soirée  magnifiquement  pure. 

—  28,  NE.  Clair  avant  midi,  pois  nuageux. 


Le  4«',  N  atset  fort  le  matin,  puisO.  Couvert.  Fortes 
mouches  de  neige  vers  huit  heures  du  soir.  —  2,  N  ferl. 
Le  sol  est  couvert  de  neige  de  moins  de  un  ceutimèlre. 


Cid  pur  dans  la  maliuée,  grands  cl  nombreux  CM  daa» 
le  jour,  couvert  le  soir;  ciel  iMir  à  neuf  heures  du  soir. 
Le  baromètre  monfe  vile  et  le  thermomètre  baisse.  — 
S,  vent  oscillant  du  NO  au  NE.  Ciel  p«r  ;  «oovert  seu- 
lement le  soir,  pois  clair  à  huit  heures.  —  4,  à  quatre 
heures  du  matin  ciel  couvert,  le  thermométragraphe  a 
marqué  —  3*,8  ;  le  thermomètre  marque  —  2*,2,  rt 
le  baromètre  749—,43.  La  neige  parait  immiocnle,  le 
thermomètre  remonte.  liO  matin,  nouveau  minimum  de 

—  2«,8  ;  il  Y  ■  pl"'  ^'*"  eentimèlra  de  neige.  Dans  le 
jour  S  et  ciel  sombre,  quelques  mouches  de  ueige.  Cid 
pur  à  huit  heures  du  soir.  —  5,  SO  osdlUnt  au  SE. 
Ciel  pur.  —  6,  S  à  six  heures  du  matin,  baroasèlre  a 
729"*,84.  Le  vent  tourne  ao  N  vers  neof  heores,  Is 
bruine  est  alors  neigeuse,  puis  à  PO  avant  onse  heures, 
et  y  reste  tout  le  jour.  Fortes  bourrasques  de  neige  et 
giboulées  presque  continuelles;  vent  très-fort  par  in- 
tervalles. —  7,  N  ou  NO  fort.  Bruine  neigeuse  dans  U 
matinée,  puis  couvert.  —  8,  N  et  NE  variable,  fort. 
Couvert  jusqu'à  midi,  pois  cumulus  ;  ciel  clair  de  uoii- 
veau  et  neige*  —  9,  E.  Cumulus  jusqu'à  midi,  puis 
del  pur. —  40,  S.  Neige  et  pluie  neigeuse  jusque 
vers  une  heure  dans  l'sprès-midi;  SO  et  gros  eu- 
molos. 

Lo  41 ,  O  calme.  Cumulus  avant  midi,  CBrCH  aptes. 

—  42,  S;  couvert  avant  midi,  puis  édaireics.  Pluie  s 
neuf  heures  du  soir»  ^  43,  O  puis  S  vers  le  soir.  U 
neige  couvre  le  sol  le  malin  et  U  del  est  couvert  ; 
cid  pur,  sauf  quelques  cumulus  dans  l'après-midi.  — 
44,  NO  le  muUn,  N  à  midi,  E  depuis  «ao  beno  fus- 
qu'au  soir.  Brouillard  médiocre  et  bas  le  matin  et  le 
soir.  Cirrus  lo  jour;  gelée  blanche.—  45,  S;  couvert, 
sauf  qudqoes  éclaircies  de  peu  de  durée.  Pluie  à  deux 
heures  et  plus  grande  partie  de  l'apriis-midj .  Le  vent 
passe  à  l'O  le  soir;  gelée  blanche.  —  16,  O.  Couvert, 
sauf  quelques  rares  et  légères  écUirdes.  Fortes  et  fré- 
quentes averses  dans  raprës-midi  ;  del  à  moitié  covrcri 
lo  soir.  —  47,  S.  Pluie  par  intervalles;  larges  éclair- 
cies entre  les  averses.  —  48,  SO  etO.  Ploie  par  la- 
tcrvalles  tout  le  jour,  —  19,  0  passant  a«  S  le  soir. 
Rares  édairdes,  goullcs  de  pluie  le  soir. -- 26,  S. 
Cid  pur  sauf  des  drrus  dans  Paprès-midi.TApéralura 
msAima  46*,4,  minime  7*,4.  Le  baromètre  a  baissé 
comme  je  m'y  attendais. 

Le  21,  S  très-fort.  Couvert;  0  et  pluie  vers  trdi 
heures  jusqu'à  la  nuit.  —  22,  S  tiès-fort,  surtout  dsos 
l'après-midi;  véritable  ouragan.  Par  moments,  les 
tuiles  volent  des  toiU  ;  éclairdes  tout  le  jour,  petite 
pluie  vew  dnq  et  sept  heures  du  soir.  La  nui»,  de 
çrandu  bandêS  (FoUeaux  ian^get  wawU  pfoae  sur 
Dijtm.  —  23,  S  osciUsnt  souvent  su  SO,  et  vers  Irdi 
heures  au  SE.  Couvert  le  malin  ;  presque  pur,  saaf 
quelques  Ctt-CM  vcre  trois  heures.  Couvert  le  soir.  — 

24,  S.  Eclaireies,  et  gros  et  nombreux  cumulus  tout  le 
jour.  Gouttes  de  pluie  vers  quatre  et  dnq  heores  ;  del 
pur  à  neuf  heures,  presque  couvert  à  dix  heores.  — 

25,  0.  Cirrus  tout  le  jour.  A  midi,  ils  forasent  de  ma- 
gnifiques bandes  du  SE  au  NO.  —  26,  S.  Bares  éddr- 
des  par  intervalles  ;  pluie  à  neuf  heures  do  soir.  — 
27,  SO  dans  la  matinée,  couvert  ou  petite  pluie;  puis 
fort  8  et  pluie  presque  continuelle.  —  28,  0  fort; 
pluie  presque  tout  le  jour.  —  29.  SO  fort.  Couvert  et 

{duie.  —  80,  0.  Couvert,  sauf  de  rares  écUircies  dsn» 
a  soirée;  forte  pluie  à  sept  heures  du  soir  et  une  partie 
de  la  nuit.  Nombreux  éclairs  à  Bcxc.  —  31,  O.  Cumu- 
lus, pluie,  giboulées;  temps  très -variable. 
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Le  i^,  <);  cooTert.  Do  qaatre  k  cinq  heures  du  soir, 
le  vent  |w»se  an  S  ;  ploie  qui  dura  jusqu^h  sept  heures. 
A  Deuf  heures,  ciel  clair.  *  2,  SE.  Cumulo-stralus 
«Taol  midi,  cirrus  ensuite }  helle  journée,  soirée  osa- 
f^niCque.  Calme.  —  3,  0.  CouTcrt,  pluie  k  sept  heures 
el  demie  du  soir  et  la  nuiU  —  4,  O.  Grands  et  nom- 
braux  cumulus.  —  5,  0,  passe  an  N  vers  quatre  heures. 
Couvert,  «auf  quelques  écUircies  par  intervalles;  h  mi- 
nuit, ciel  soperhe.  —  6,  NEcl  E,  variable  de  Tun  k 
Taulre.  Cumulus  tout  le  jour;  ciel  pur  k  neuf  heures 
do  soir.  —  7,  veut  comme  hier,  mais  plus  fort;  même 
ciel.  —  8,  môme  vent.  Couvert  oar  intervalles.  — 
9,  N  el  cirrus.  Vers  quatre  heures,  le  vent  passe  au  NO 
el  le  ciel  se  couvre  presque  entièrement.  —  40,  N  le 
matin,  E  h  midi,  Ok  quatre  heures  el  le  soir.  Couvert, 
petite  pluie  k  quatre  heures,  très-hcau  le  soir. 

1^  4 1,  N  le  matin,  E  le  reste  du  jour.  Cirrus  jusque 
vers  trois  heures,  puis  couvert.  Journée  Irks-chaude. — 
4  2,  S  tout  le  jour,  sauf  E  de  deux  heures  et  demie  k 
quatre  heures.  Couvert  ;  pluie  de  quatre  k  sept  heures 
et  demie  du  soir,  puis  k  neuT  heures  un  quart.  ^ 
43,  SE  passant  au  S  k  sii  heures  et  demie  du  soir  avec 
quelques  eoultes  de  pluie.  Pluie  aussi  le  matin  ;  cou- 
vert. Pr#wt«r  ehaiU  tfn  rowi^oL  —  4 4,  N  jusque  vers 
deui  heures,  puis  E,  S  et  0.  Cumulus  nombreux  dans 
la  journée  ou  ciel  presque  couvert  jusque  vers  une 
heure.  CM  rares.  Gouttes  de  pluie  de  onze  heures 
et  demie  k  midi  et  demi.  Deux  coups  de  tonnerre 
à  deux  heures  tl  demie.-- 1  S,  S  très-nuageux  et  même 
couvert  par  intervalles.  A  trois  heures  et  demie,  larges 
gouttes  de  pluie.  A  quatre  heures  dix  minutes,  orage 
très  violent  de  Touest,  tonnerre  presque  incessant,  pluie 
forte,  mêlée  de  petiU  grêlons  sphéro-pyraraidaux  de 
2  k  3""  dans  leur  plus  grande  dimension;  la  ca- 
lotte en  est  blanche  et  opaque.  L'orage  finit  k  quatre 
heures  quarante  minutes  et  le  ciel  reste  couvert  avec 
Tent  O.  —  16,  S.  Cumulus,  puis  cirrus  légers  dans 
Taprès-midi;  belle  journée.  --17,  S.  cirrus  nombreux 
jusque  vers  quatre  heures,  puis  ciel  couvert*  Air  calme 
comme  hier.  —  48,  S  oscillant  an  SE.  Cumulus,  forte 
averse  de  onie  heures  cinqnante-dnq  minutes  k  midi 
dix  minutes.  La  pluie  venait  du  SSO,  et  la  girouette 
indiquait  le  SE.  —  49,  S  oscillant  au  SE.  Pluie  très- 
forte  le  matin.  Ciel  successiveiient  nuageux,  couvert  par 
inlervalles.  —  20,  S  oscillant  au  SO  par  intervalles. 
Tonnerre  el  pluie  la  nuit  dernière.  Cirrus  jusque  vers 
quatre  heures,  puis  couvert.  Grand  vent  vers  une  heure 
et  deux  heures,  et  surtout  vers  six  heures;  bourrasques 
que  quelques  gouttes  de  pluie  abattent  vers  six  heures 
el  demie. 

Le  21,  S,  pluie  fréquente  dans  l'après-midi.  Neuf 
heures  du  soir,  ciel  pur.  —  22,  S,  pluie  comme  hier. 
Éclaira  incessanU  de  huit  k  neuf  heures  du  soir.  — 
23,  O  jttiqu'k  quatre  heures,  puis  E  el  SE.  Cumulus 
jiisqu*après  midi,  puis  ciel  assez  pur.  Huit  heures, 
orage,  pluie  et  tonnerre.  —  2i,  0  le  matin,  E  avaut 
et  après  midi.  Très-nuageux.  Tonnerre  k  sept  heures 
du  soir,  forte  pluie  de  huit  k  neuf  heures.  —  25,  N, 
puis  O  dans  Taprès-midi,  soufflant  par  vériublcs  ra- 
fales. Couvert.  —  26,  0.  Couvert  dans  le  jour.  Clair  k 
oeuf  heures  du  soir.  Thermomètre  et  baromètre  bas  en- 
semble. —  27,  S.  Cirro-cnmulus  jusque  Vera  deux 
heures,  puis  couvert.  Quatre  heures  et  demie,  forte 
pluie  pendant  un  quart  d*heure.  Cinq  heures  et  demie. 


baromètre  k  726<nm,5a  (réduit  k  0").  L'orage  com- 
mence par  deux  forts  coups  de  tonnerre;  il  n^esl  fort 
que  pendant  un  quart  d'heure.  Gelée  blanche.  —  28, 
0  et  cirro-cumulus.  SE  et  couvert  k  six  heures  du  soir  ; 
petite  pluie  k  huit  heures.  — >  20,  0.  Presque  couvert. 
Gelée  blanche.  «^  30,  0  fort  et  cumulas;  S  le  soir; 
petite  pluie  par  intervalles. 


Le  4«»,  0.  Couvert;  pluie  par  intervalles.  —  2,  S 
oscillant  du  SE  au  SO  avant  midi  ;  0  ensuite;  Cfl-CM  ; 
pluie  la  plus  grande  partie  du  jour.  —  8,  NO.  Cirro- 
cumulus,  pluie  légère.  —  4,  S.  Couvert,  pluie  légère 
par  intervalles,  très-forte  de  six  k  huit  heures  du  soir. 

—  5,0.  Vu  peu  de  neige  le  matin,  CR-CM  avant  midi, 
presque  couvert  k  midi,  puis  dair.  Gelée  blanche.  Il  a 
neigé  tout  le  jour  k  Langres  et  k  Sexfontaines,  près 
Chaumont.  —  6,  0  jusqu'k  deux  heures,  puis  S,  et 
bientôt  O  pour  le  reste  du  jour.  Très-nuageux.  Gelée 
blanche.  Gouttes  de  pluie  par  intervalles.  —  7,  O,  S, 
E  el  enfin  NE.  Presque  couvert,  esses  beau  le  soir.  — 
8,  N  oscillant  k  TO.  Le  ciel  se  couvre  un  peu  avant 
huit  heures  du  matin  pour  tout  le  jour.  Il  avait  été 
pur  la  nuit.  Vignes  gelées  dans  la  plaine.  —  9,  S,  cu- 
mulus; brume  le  soir.  -*  40,  S  très-violent  vers  deux 
heures.  Couvert;  un  peu  de  pluie  le  matin. 

Le  4  I .  S.  Couvert,  sauf  de  rares  et  légères  éc|aireies  ; 
petite  pluie  par  intervalles.  —  42,  0  fort.  Couvert; 
petite  pluie  par  intervalles.  —  43,  N  fort.  Couvert 
jusque  vers  une  heure,  puis  O,  et  pluie  presipie  oonli- 
nuelle.  —  44,  N  fort  par  intervalles;  pluie  la  plus 
grande  partie  du  jour.  —  45,  N  oscillant  k  VO  par 
intervalles.  Couvert,  pluie  fréquente.  —  46,  E  et  crH 
pur  jusqu'k  quatre  heures  du  soir  ;  cinq  heures,  lonr- 
billons,  cumulus  nombreux  :  la  girouette  indique  l'O. 
Pur  k  neuf  heures.  —  17,  N  et  NE.  Ciel  pur,  rauf  quel- 

S|ues  petits  cumulus  par  intervalles.  —  18,  E  trés- 
or!. Ciel  pur.Légers  cumulus  le  soir.  O  le  soir  k  sept 
heures.  — 19,0  fort.  Couvert  ou  presque  couvert.  Clair 
le  soir.  —  20,  0  et  ciel  couvert.  Pluie  de  trois  k  cinq 
heures.  Un  éclair  sans  tonnerre.  Six  heures,  N  et  ciel  pur. 
Le  21 ,  0.  Couvert  ;  petite  pluie.  —  S2,  O  et  ciel  un 
peu  moins  couvert.  —  23,  E  jusqn'k  deux  heures,  et 
ciel  pur,  puis  N  et  quelques  légen  cumulus.  —  24,  O, 
rares  éclaircies.  Six  heures  N.  Le  ciel  se  découvre.  — 
25,  N,  ciel  très-voilé  j usa u'k  deux  heures,  pur  ensuite. 

—  2G,  0.  Couvert  ;  pluie  de  onse  heures  k  midi,  le 
thermomètre  baisse  de  3*.  Pluie  encore  k  deux  et  k 
quatre  heures.  —  27,  N  très-fort  k  midi,  surtout  dans 
les  hautes  régions.  Couvert,  un  peu  de  pluie.  ^~  28, 
N  et  NE  forts.  Couvert,  forte  pluie  k  quatre  heures. 
Ciel  clair  le  soir  k  neuf  heures.  —  20,  N  fort.  Cumu- 
lus. —  30,  N  fort.  Presque  couvert.  —  31,  N  fort, 
Cirro-cumulus. 


La  4«',  E  fort.  Ciel  pur.  —  2,  N,  puis  E  vera  qua- 
tre heures.  Ciel  pur  le  matin,  puis  cumulus.  Journée 
trèfr-chaudc.  Dix  heures  du  soir,  S,  éclaira  el  tonnerre. 
^  3,  S  fort.  Ciel  pur.  Chaleur  accablante  jusqu'k 
onse  heures,  puis  éclaira  et  tonnerre  jnsf  u*k  deux 
heures.  Alore  fort  orage  de  TO  jttsqu'k  trois  heures, 
puis  de  quatre  k  quatre  heures  et  demie.  La  nuit,  non- . 
veaux  éclaira  au  SE.  —  4,  S  fort  jusque  vera  midi,  et 
légen  dnro-cumttlus,  puis  0,  et  orage  avec  éclaira.  Ion- 
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acrw  el  plula  à  difenes  KpriiM  dan»  raprèf-midi. 
CM  MT  k  ORM  Wtmnt  du  aoîr.  —  5,  0.  Finie  la  plut 
gnadc  mrtia  im  joar.  Tonnerre.  —  0,  O  le  mtilin, 
E  h  midi,  pais  O.  Canalnt  loni  le  jonr.  —  7,  O.  Co- 
OHiIna.  —  9!,  O.  Couvert,  plmo  ptrinlervallea.  —  9, 
SO.  Qoelqnet  notijet  loni  le  joar.  —  40,  O  et  S  fort. 
Couvert;  ploie  par  înlervallet. 

Le  II,  0.  Camulot,  moins  avant  qu'après  midi.  — 

42,  E  passant  au  S  dans  l'après-midi.  Ciel  pur.  — 

43,  SO.  Ciel  presque  couvert  de  cumulus;  presque 
put  1^  wuf  henres  &  soir.  —  14,  0.  Couvert;  éclair- 
cîes  par  iolervaUes.  —  45^  très-nuageux.  —  46, 
ctnro-«um«lu8;  un  peu  de  pluie.— 47, 0  fort  CR-CM. 
•—  48,  E  le  matin,  O  à  midi,  N  vers  deux  heures, 
puis  0.  Cirro^cumulus.  ^49,.  0.  hè  ciel  se  découvre 
ver»  nenf  heures,  puis  ae  couvre  vers  midi.  Chaleur 
étouCTanta  vers  Inûs  heures.  Trèa-helle  soirée  après  le 
coucher  du  soleil.  -—  20^  N  le  matin,  B  k  midi,  pois 
N.  Gel  très-pur. 

Le  24,  S  aiscn  fort.  Ciel  très-voilé  de  drrus.  Dix 
heures  du  aoir,  petite  avenu  de  deux  ou  trois  minutes. 
—  22«  S.  Presque  couvert  jusqu'à  midi.  Vers  midi  et 
deni^  U  girouette  passe  au  SO,  qu'indiquaient  d^à 
les  nuages  vers  neuf  heures  et  demie  du  malin.  Midi 
quatanle  minutes,  premier  coup  de  tonnerre  léger;  dix 
minutes  après,  deuxième  coup  violent  suivi  immédia- 
tement d'une  averse  très-forte  pendant  cinq  minutes. 
Le  thermomètre  baisse  de  27*8  k  21*4.  Une  heure 
huit  minute»,  la  pluie  cesse,  deux  édals  do  tonnerre 
consécutifs;  thermomètre  20*7  ;  baromètre  739"*»,55. 
Une  heure  dix  minutes,  nouveau  tonnerre  et  nouvelle 
pluie.  Une  heure  quinie  minutes,  boule  sèche  20*3  ; 
boule  mouillée  48*4;  forte  pluie.  Une  heure  vingt- 
quatre  minutes,  pluie  diluvitU;  boule  sèche  49*2; 
boule  mouillée  48*0  ;  baromètre  739«»,78.  Une  heure 
vingt-six  minutes,  la  nluîe  ccaie.  Une  heure  trente-huit 
minutes,  boule  sèche  4  9*5  ;  boule  mouillée  4  8*4  ;  baro- 
mètre 740n",02.  L'orsge  ne  finit  qu'à  deux  heures  et  de- 
mie. Deux  heures  trois  quarts,  les  instruments  sont  en- 
core ftlationnaires.  Pluie  presque  tout  le  reste  du  jour. 
—  23,  N  oseillant  h  PO  et  même  SO.  Couvert  insau'è 
trois  heures,  puia  soirée  magnifique.  — 24,  N  oscillant 
au  NE.  Couvert  jusque  vera  quatre  heures  ot  demie.  — 
25,  E  asseï  fort  et  beau  ciel  dans  la  matinée.  Dans 
Paprès-midi,  le  vent  tombe  et  le  ciel  s«  couvre  de  cir- 
rus. —  26y  N  passant  à  TE  dans  le  milieu  du  jour, 
puis  revenant  au  N.  Ciel  pur,  sauf  quelques  cirrus  par 
intervalles  et  quelques  slmtus  è  Phorixon  vers  midi  et 
le  soir.  —  27,  N  oscillant  è  l'E.  Ciel.  pur.  —  28,  vent 
coosme  bief.  —  29  et  30,  encore  la  iiièn»e  chose. 


Le  4*^,  E  jusqu'à  midi  et  ciel  couvert  Une  heure  et 
demie,  premiers  coups  de  tonnerre,  coups  de  vent  de 
PO.  Thermomètre  à  26*5^  han>aiètre740"».73.  Deux 
heures  un  quart,  thermomètre  à  25^;  baromètre 
740*M»,9i.  Le  tonnerre  a  cessé  sans  pluie.  Petite  pluie 
vers  ciaq  heures.  Edairs  à  PO  vert  cinq  heures  et  demie 
et  pluie  la  nuit  —  2,  O  et  ciel  couvert  jusque  vers 
trois  heures,  pois  S  et  pluie,  ffsiblc  d'abord^  très-fort 
è  quatre  heures.  —  S,  S  et  pluie  presque  tout  le  iour. 
—  4,  0  fort.  Couvert  jusqu'à  midi,  pois  asscs  belle 
demi-journée.  —  5,  O  el  ciel  très-nuageux  josqu'h 
midi.  Midi,  E  et  ciel  presque  couvert.  Deux  heures,  N 
et  ciel  presque  serein,  pluie  pendant  un  quart  d'heure  ; 


vers  cinq  heures,  NE,  graaot  nombreux  cumulus.  Huit 
heures,  coup  de  tonnerre  suivi  immédislemcnt  de  la 
pluie  que  verso  un  gros  nimbus  du  oMé  du  80  ;  les 
nua^  ehasmient  encore  du  NE,  et  semblaient  arrêter 
le  nimbus;  vers  huit  heures  et  demie,  la  pluie  punit 
cesser  pendant  quelques  instants,  puis  reprend  au 
milieu  d'édairs  incessants.  Neuf  heures,  elle  redouble, 
mêlée  d'un  peu  de  grftie.  Neuf  heures  H  quart,  die 
cesse.  Le  nimbus  du  SO,  arrêté  après  avoir  dépusaé  le 
Mont-Afriaue,  n'a  plus  donné  quHine  pluie  tiH^irvem- 
crite.  Dis  heures,  les  éclairs  brinent  encore  au  SE.  1^ 
N  et  lu  NO  sont  purs.  —  6,  0  jusqu'au  soir,  piria  M, 
Cumulus  jusque  dans  l'après-midi  ;  moins  nombreux  le 
soir.  —  7,  NE  dans  la  matinée,  puis  E.  Ciel  renmrqua- 
blemcnt  pur.  —  8, 80 assez  fort.  Jusqu'à  midi,  puis  O. 
Averse  à  neuf  heures.  Couvert  jusque  vers  trois  heures, 
puis  cumulus  et  stratus  le  soir.  —  9,  O  oscilhnt  au 
SO.  Le  ciel ,  très-nuageux,  se  couvre  vers  trois  houtv. 
Pelile  pluie  à  midi  et  à  deux  heures.  —  i  0,  SO,  et  drl 
presque  eouvert  avec  pluie  imminente  tout  le  jour.  Elle 
tombe  légèrement  par  intervalles  :  elle  est  forte  à  sept 
heures  du  soir.  Il  avait  plu  la  nuit 

Le  4  4,  0  passant  au  NO  le  soir. Cumulus  nombrvui. 
•*  42,  0  jusqu'à  neuf  heures  du  matin  ;  S  de  neuf  à 
on»  heures,  puis  O.  Couvert  de  une  heure  à  trois. 
CB-CM  le  reste  du  jour.  Temps  lourd.  —  43,  O  varia- 
ble par  le  8  jusqu'à  PE.  CR-CM  épais,  couvert  pur  in- 
tervalles. —  44,  80.  Ciel  pur  jusque  onie  heures  et 
demie,  puis  CR-CM  et  ciel  couvert  dès  les  trois  hcai«f . 
Vent  tempétueux  do  six  à  huit  heures,  enfin  pluio  jus- 
qu'à neuf  heures.  —  45,  80  ot  CR-CM.  —  46,  8  et 
couvert.  Pluie  la  plus  grande  partie  du  jour.  —  47, 
S  jasaue  vers  deux  heures,  puis  E  et  ciel  couvert.  N  à 
sept  heures  et  pluio  de  huit  à  neuf  heures.  —  48  O  cc 
ciel  couvert  jusqu'à  deux  heures,  muf  de  nres  éelairoes 
momentanées.  I>e  deux  heures  à  quatre  heuns  et  demie. 
B  et  temps  menaçant.  De  quatre  beores  et  demie  à  dnq 
heures  et  demie,  fort  orage  pendant  lequel  le  vent  n- 
vient  au  80  el  après  lequel  il  retourne  au  SE,  I!  avait 
déjà  plu  le  matin.  — 19,  S  et  SE.  Cumulus  jusque  vers 
six  heures,  puis  couvert.  Dix  heures,  ciel  pur.  —  29, 
8  ciel  pur,  muf  un  peu  de  bi%me  à  Phoriao».  S  le 
matin.  Le  del  se  eouvre  vers  ût  heures  du  soir. 

Le  24,  E  oscillant  au  SB  et  au  NE,  tandis  que  de 
rares  cirrus  chasient  continuellement  el  avue  rapidité  àt 
PO  ou  du  SO.  Le  del  se  couvre  à  sept  heures  et  demie 
du  soir  et  à  huit  heures.  Nombreux  éclairs  au  S,  qui 
augmentant  d'éclat  et  de  fréquence  de  orne  huurti  h 
on»  heures  et  demie.  ^  22,  vert  deux  heures  du  ma- 
tin, fort  orage  ;  il  se  renouvelle  de  huit  à  neuf  heures. 
Vent  O.  Midi,  S  et  btentèt  mrès  0  pour  la  resta  du  jour. 
Le  del  se  découvre  en  partie  dans  l'après-midi  ;  pur  s 
neuf  heures  du  soir.  —  23,  8E  et  rares  édaiidcs  j«- 
qu'après  midi.  Quatre  heures  el  demie,  O,  édain,  ton- 
nerre et  quelques  gouttes  do  pluie.  Six  heures,  eoupde 
tonnerre  et  auelques  gouUes  de  pluie.  —  24,  O  Irts- 
nuageux,  petite  pluie  dans  le  milieu  du  jour.  -^  25, 
80  très-fort;  très-nuageux,  pluie  fréquenta.  —  20,  SO 
forte  pluio  le  matin  et  vers  une  heure.  Tràs-nuageai. 
-«  27,  80  couvert  jusqu'à  midi,  puis  esses  beau  et  trts- 
belle  soirée.  —  28,  E  cid  pur,  sauf  qudques  drrus. 

—  20,  SB  puis  S  après  midi,  petita  pluie  pur  iutar* 
valles.  Couvert.  Eclairs  à  neuf  heures  du  soir  et  onge 
très -fort  de  neuf  heures  et  demie  à  dit  heures  et  demie. 

—  30,  antre  orage  vers  une  ou  deux  heures  du  malia. 
Vent  très- variable,  il  a  fait  tout  le  tour  de  l'borisoii. 
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Gnods  «1  pomliretti  CR-CM.  -*  34,  80  et  O  tempe- 
toeux  Jtni  l'tprH-mîdi ,  surlomtde  cinq  heures  à  buil 
heures  el  demie.  Les  ouaf^es  chassent  du  N  a?ec  inipé- 
tuosilé  elle  girouette  de  robservaloire  demeure  fixe  sous 
ro.  Go«?erl. 

AOOT. 

Lo  4**,  0;  couTert  ou  presque  couvert.  Pluie  par  io- 
lerf ailes.  —-2,  0  couvert.  — 3,  N  puis  E  dans  raprès- 
iiiidi«  OB-CM.  — 4,  N  puis  E  dans  Vapr^ts-midi  et  N  ie 
soir,  eiel  pur.  —  5,  vent  et  ciel  comme  hier,  seule- 
meot  vent  fort.  —  6,  NE  ;  ciel  pur,  sauf  quelques  cirrus 
avant  neuf  heures  du  malin  et  de  jolis  nuages  pommelés 
è  sept  heures  du  soir.  —  7,  N  le  matin,  E  à  midi.  Une 
hemre,  SO  et  deuxième  orage,  sans  pluie  (il  y  avait  eu 
no  premier  orage  k  deux  heures  du  maiin).  De  deux  k 
quatre  heures,  troisième  orage  avec  pluie  diluviale. 
Trois  heures  et  demie,  triple  éclair  en  zig-zags  très- 
rapprochét.  l'ai  cru  remarquer  un  intervalle  sensible, 
mais  non  appréciable  entre  les  deui  premiers  simulla> 
Dés  et  le  troisième;  le  bruit  a  eu  lieu  immédiatement 
après  avec  un  fracas  épouvantaLlc;  la  foudre  est  tombée 
h  la  Porte  Saint* Pierre.  La  pluie  a  cessé  presque  subi- 
tement pour  recommencer  trois  minutes  après.  J'ajou- 
terai que  ees  éclairs  ont  eu  lieu  sur  le  bord  de  certains 
lambeaux  de  nuages  plus  noirs  qui  venaient  de  se  mon* 
trer  sur  le  nimbus  général  dont  Télendue  couvrait  tout 
le  ciel.  Cet  orage  a  fait  baisser  le  thermomètre  de  7*. 
Nouvelle  pluie  el  quelques  coups  de  tonnerre  de  cinq 
heures  et  demie  à  six  heures  et  demie.  Pluie  encore  à 
neuf  heures.  —  8,  vent  très-variable  et  ciel  couvert. 
Quatre  orages,  k  onze  heures,  une  heure,  trois  heures 
«t  demie  et  six  heures.  Le  troisième,  de  trois  heures 
et  demie  k  quatre  heures,  a  donné  beaucoup  d'eau.  — 
9t  0;  couvert,  pluie  par  intervalles.  —  40,  O  et  NO  ; 
couvert. 

Le  14  ,N;  couvert.-^  1  ^i  N;  ciel  pur.  Il  s'était  couvert  k 
deux  heures  du  malin  jusqu'au  jour,  ce  qui  a  empêché 
^observation  des  étoiles  filantes.  —  43,  N  ;  ciel  pur  le 
malin  ;  8E  et  légers  cirrus  k  midi.  S  et  couvert  de  deux 
heures  k  la  nuit.  Quelques  éclairs  k  l'O  k  neuf  heures 
du  soir.  —  44,  S  puisO  couvert,  —  4Î>,  0;  quelques 
cumulus  plus  nombreux  après  midi.  Eclairs  après  mi- 
nuit.—46,  0  ;  presque  couvert  ;  forte  pluie  de  neuf 
heures  trois  quarts  k  dix  heures  et  demie  du  matin.  Le 
ciel  se  découvre  k  neuf  heures  du  soir.  Nuit  magnifique. 
-^  17,  0  cumulus.  Sept  heures  el  demie  du  soir,  com- 
mencent k  briller  des  éclairs  sans  tonnerre;  ils  illu- 
minent de  gros  cumulus  au  S,  h  l'O  et  surtout  au  N  ;  de 
Setils  nuages  en  lambeaux  chassent  de  l'O  ;  les  éclairs 
eviennent  bientôt  plus  fréquents.  Huit  heures  un  quart, 
ili  sont  déjà  presque  incessants,  atteignent  le  zénith, 
mais  ne  s^tendent  pas  k  TE.  Huil  heures  et  demie,  pe- 
tite ondée  très>€ourte,  éclairs  incessants  sur  tout  le  ciel. 
Hait  heures  trois  quarts,  on  ne  compte  pas  trois  ou 
quatre  secondes  sans  éclairs  ;  ils  se  succèdent  sans  ordre 
sur  les  diverses  parties  du  ciel  ;  et  cependant  on  n'en- 
tend pas  un  seul  coup  de  tonnerre  l  Mais  on  ne  remarque 
pu  un  zig-zag,  pas  un  carreau,  c'est  toujours  et  partout 
une  lumière  diffuse.  Neuf  heures  et  demie,  ils  parais- 
sent nn  peu  moins  fréquents,  mais  depuis  plus  d'une 
demi-heure,  j^  n'avais  pas  compté  une  seconde  sans  en 
voir;  let  intervallet  obscurs  semblaient  moins  longs  que 
té  durée  des  éclairs!  Neuf  heures  trois  quarts,  on  voit 
de  nombreuses  étoiles,  les  éclairs  continuent.  Avant  dix 
heures,  petite  pluie  qui  dure  peu.  Vers  onze  heures,  il 
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n'y  a  plus  d'éclairs  et  k  minait  le  ciel  est  magnifique; 
on  remarque  k  peine  quelques  petits  nuages  très-rares. 
Soirée  trés-remarquêble.  — 18,0;  couvert,  sauf  le  ma- 
tin jusque  vers  neuf  heures.  Pluie  du  NO  k  sept  heures 
du  soir.  La  girouette  ne  varie  pas.  —  49,  N;  couvert. 
Antagonisme  prononcé  dans  la  marche  du  thermomètre 
Gt  du  baromètre.  —  20,  E  et  GR-CM. 

Le  21 ,  N  le  matin,  puis  E  ;  cirrus.  >—  22,  E  et  ciel 
pur.  —  23,  O  le  matin,  puis  N.  E  k  midi  et  SB  le  soir. 
Ciel  pur.  —  24 , 0  ;  cirrus  le  matin  ;  presque  oouvert 
l'après-midi.  —  25,  0  le  matin,  couvert  ;  NO  et  ciel 
pur  l'après-midi.  —  26,  NO  et  ciel  nuageux  dans  la 
matinée  ;  NE  h  midi  ;  E  le  reste  du  Jour  et  ciel  pur  sauf 
de  sept  k  sept  heures  el  demie  du  soir.  •—  27,  60  ;  co«- 
vert.  Petite  pluie  vers  trois  heures.  De  ce  jour  au  9  sep- 
tembre, on  n'a  pas  tenu  de  journal  météorologique  pen- 
dant mon  absence. 

8SPTBBIB&S. 

Le  5,  NO,  passe  k  l'E  par  le  N  ;  puis  après  midi  ca- 
mulus  nombreux.  —  6,  E,  NE  puis  N  k  sept  heures  du 
soir.  Beau  le  matin,  puis  couvert.  Pluie  légère  de  deux 
heures  et  demie  k  quaira  heures  du  soir.  —  7»  N  très- 
fort  le  soir.  Assez  beau  le  malin;  serein  k  midi, très- 
nuageux  dans  la  soirte.  —  8,  NE,  puis  N  le  soir.  Vent 
très-fort  et  ciel  sans  nuages  tout  le  jour.  —  9,  N  le 
matin,  E  dans  l'après-midi  et  NE  le  soir.  Vent  assez 
fort,  temps  froid.  CR-CH.  —  40,  E  moins  fort  qu'hier; 
tombe  le  soir.  Ciel  pur. 

Le  44,  E  et  ciel  pur.  «^42,  NE  et  ciel  pur,  sauf 
quelques  ctrro-siratus  le  soir.  —  43  et  li,  N  et  ciel 
pur.  —  45,  N  et  nombreux  cumulus.  —  46,  N  et  ciel 

fmr.  -^  47,  vent  fort  et  froid  oscillant  sans  cesse  entre 
e  N  «I  l'E.  Cumulus  laissant  k  peine  des  éclaircies  par 
intervalles.  —  48,  variable  du  SE  au  NO.  Pluie  le 
matin,  légère  encore  vers  dis  heures  ;  assez  belle  après- 
midi.  — '  1 9,  E  couvert.  Trois  heures,  SO  el  petite  plaie, 
Elle  est  forte  de  sept  k  onze  heures  passées.  —  20,  0  et 
pluie  tout  le  jour,  sauf  de  quatre  k  six  heures  du  soir; 
thermomètre  et  baromètre  stationnaires. 

Le  24,  SO  oscillant  k  l'O  et  au  S.  Pluie  continuelle 
jusqu'k  midi,  puis  par  intervalles.  —  22,  0  pluie 
comme  hier  ;  le  baromètre  est  beaucoup  remonté.  -* 
23, 0  ;éc1aircies  dans  la  matinée,  cumulus  dans  l'après- 
midi,  petite  ploie  par  intervalles.  —  24,  N  et  cumulus. 
—  25  N,  et  cumulus.  Gouttes  de  pluie  k  sept  heures  du 
soir. 

Du  26  septembre  au  4  2  octobre,  M.  Delaruc,  chargé 
des  observations,  n'a  pas  tenu  de  journal. 


00T01 

Le  43,  brouillard  intense  tout  le  jour,  comme'hier, 
m'assure-l-en.  —  44,  S  calme,  brouillard  encore  jus- 
qu'k quatre  heures  du  soir,  puis  ciel  pur  la  nuit.  — 
4  5,  S  calme  el  brouillard  jusqu'k  midi,  puis  vent  frais 
et  ciel  presque  pur  ;  baisse  remarquable  du  baromètre. 
—1 6,  S  ;  pluie  tout  le  jour.  Le  baromèlrê  rêmofUs,  mais 
le  ihermomHTû  baisse  depuis  hier  sans  «uhîmimi  «i 
maximum  daus  Us  24  ksurss.  —  47,  E  et  ciel  trèa- 
nuageux,  presque  couvert  de  gros  cumulus  jusque  vers 
trois  heures.  Le  vent  passe  subitement  k  10  et  pluie 
pendant  un  quart  d'heure.  —  48,  N  puis  E  avant  midi. 
Ciel  presque  conslammeul  serein.  — 49,  0  le  matin, 
N  k  midi,  puis  E  ;  ciel  pur.  —  20,  vent  comme  hier  ; 
le  ciel  se  couvre  k  dix  heures. 

23. 


IKUOlf. 
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Jonnial    ISttl. 


Lo  S'I,  comme  les  deax  jours  précédents,  ciel  coii> 
vert  jusque  vers  une  heure,  puis  pur.  —  ^2,  E  ;  brouil- 
lard le  malin  h  qualre  heures  et  le  soir  k  sept  heures. 
Pur  la  reste  du  jour.  Le  venl  n'a-t-U  jmu  varié  comme 
les  jours  précédents?  —  23,  Tent  comme  les  20  et  21 . 
Journée  magnifique,  malgré  un  pcudebrumeh  rhorizon. 
—  24,  O  le  malin,  N  à  midi,  et  après  temps  sombre 
avec  léger  brouillard  continuel.  —  25,  N  puis  NE  dans 
l'après-midi.  Temps  comme  hier.  Pluie  dans  la  nuit  et 
le  matin.  —  26,  N  avant  midi,  puisEj  couvert,  som- 
bre. Sept  heures  du  soir,  le  ciel  devient  tout  à  coup 
parfaitement  pur.  —  27,  G  et  presque  couvert  jusque 
▼ers  une  heure,  puis  N,  et  ciel  pur  sauf  quelque  brume 
.  à  rborixon.  —  28,  0  le  malin,  passant  au  N,  puis 
revenant  h  VO  dans  Taprès-midi.  Couvert  après  midi  ; 
Corie gelée  blanche.  — •  29,  fort  brouillard  jusqu'à  neuf 
heures.  Midi,  ciel  presque  pur,  le  baromètre  continuée 
baisser.  Vent  Tort,  le  ciel  se  couvre  aussitôt  après.  — 
30,  N  le  matin,  puis  B  Irès-nuageux.  —  31,  N  pots  0 
dans  l'après-midi.  Très-nuageux,  nuages  de  tout  genre, 
sauf  nimbus. 

HOTSMBaS. 

Le  4*',  0  puis  N.  Nuages  nombreux  et  de  tous  gen- 
res. —  2,  SO  et  S,  nombreux  CU  CM.  Pluie  à  cinq  et 
huit  heures  du  soir.  ~  3,  0  presque  couvert,  pluie  par 
intervalles.  Le  soir,  le  vent  tourne  au  N  et  lo  ciel  s'é- 
«laircit,  mais  il  pleut  h  huit  heures.  —  4, 0;  ciel  pur  le 
malin )  se  couvre  h  une  heure.  Première  neige  k  cinq 
heures  ;  elle  reprend  h  huit  heures  et  demie.  A  neuf 
heures,  les  toiis  en  sont  couverts,  elle  continue.  —  5, 
N  puis  0;  k  peu  près  couvcrl.  —  6,  S;  neige  le  maiio, 
pluie  dans  le  jour  ;  couTcrI.  —  7,  0  puis  S  et  SE  dans 
l'après-midi;  couverl,  sauf  de  petites  éclaircirs  daus 
l'après-midi.  Petite  pluie  par  iulervallcf.  —  8,  N  et 
pluie  dans  l'après-midi,  O  et  éclaircies.  —  9,  N,  puis 
NE  couverl.  —  10,  O  jusque  vers  onze  heuref,  puis  SE 
couvert. 

Le  14,  NO  jusque  vers  onze  heures,  puis  NE.  Cirrus 
la  plus  grande  partie  du  jour  *,  le  reste,  temps  serein.— 
42,  N{  temps  calme  cl  sombre. —  43,  N  ;  temps  comme 
hier,  brouillard  le  matin  cl  le  soir.  —  4  4,  SE  jusqu'à 
midi,  NO  à  qualre  heures,  puis  N  ;  couvert  ;  petite  neige 
a  midi.  Ciel  très-pur  après  six  heures  et  demie  —  15, 
vent  et  ciel  comme  hier>,  il  ne  se  découvre  que  plus 
lard,  après  dix  heures.  —  46,  N  et  ciel  couvert  ;  vers 
'deux  heures,  0  et  neige  légère. — 4  7, 0  -,  neige  forte  jus- 
que vers  onze  heurefi.  Midi,  le  ciel  sVclaircil  :  bientôt  la 
neige  recommence  et  cesse  de  nouveau  avant  une 
heure,  puis  éclaircies.  Neige  légère  encore  h  quatre  et 
neuf  heures.  —  46,  O;  neige  Carie  louie  la  matinée  ; 
flocons  légers  dans  le  jour.  Le  soleil  brille  quelques 
fnslanis  -vers  deux  beui-cs.  —  49,  0  le  matin,  puis  N  ; 
Touvcil.  —  20,  E  le  malin  et  ciel  rouvert;  le  rcnl 
passe  au  N  et  au  NO  peu  après  midi,  le  ciel  :c  décou- 
-vre  et  la  seconde  moitié  du  jour  csl  magniCque;  quel- 
•qutis  stratus  k  l'horbou  seulcmenL 

Le  21,  O  puis  80  dans  l'après-midi.  Brouillard  le 
matin^  puis  temps  sombre.  La  neige  commence  entre 
huit  et  neuf  heures  du  soir  et  continue  à  tomber  la  nuit. 
—  22,  O  et  ciel  couvert.  Pluie  légère  toulc  la  matinée, 
fort  grésil  à  trois  lieure^.  —  23,  O  neige  jusqu'à  huit 
heures  du  matin  ;  lempérafuro  mininia  0%  4  à  huil 
iieures.  Le  vent  passe  ensuite  au  N  et  le  ciel  reste  cou- 


vert de  cirroHMimulus  très-denses.  Ciel  prasque  par  h 
oeuf  heures  du  soir. —  24,  N  et  temps  sombre  le  ma- 
tin. Forte  neige  dans  l'après-midi.  Une  température  de 
-)-0*,5  a  eu  lieu  h  quatre  heures  du  soir.  Neuf  hearet, 
le  thermomètre  remonte  et  le  baromètre  baisse.  •—  25, 
une  heure  du  matin,  nous  sommes  an  dégel,  l'eau 
tombe  des  toits;  le  thermomètre  monte  encore  et 
marque  -i-3%7;  le  baromètre  monte  aussi,  il  marque 
730>BB,t  9  ;  le  thermomètre  aencore  monté  jusqu'à  3*,8, 
puis  est  redescendu  à  -f-1*,0.  Huit  heures  du  malin, 
par  un  vent  du  S,  U  neige  tombe  a  gros  flocons.  Elle 
cesse  à  neuf  heures  et  demie,  une  pluie  fine  succède  à 
un  épais  brouillard.  Depuis  midi,  0  et  couvert.  —26, 
S;  brouillard  le  matin,  puis  couvert  el  pluie  dans  l'après- 
midi.  —  27,  SO;  couverl,  petite  pluie  par  interrallcs. 
—  28,  SO;  couverl  le  jour  et  clair  la  nuit. —  29,  cou- 
vert. —  30,  N  ;  couvert. 

DÉCXMBBJB. 

Le  l«',  couvert  le  jour,  clair  le  soir.  —  2,S0,  puis 
S  couvert.  --  3,  O;  couvert.  —  4,  SO  ;  couverl.  Après 
midi.  S,  ploie  el  brouillard.  —5,  £  puis  0  depuis  onze 
heures  du  malin.  Le  ciel  se  découvre  en  partie  seule- 
ment, dans  l'après-midi.  —  6,  SO;  couverl.  —  7,  SO, 
puis  S  dans  l'après-midi.  Brouillard  intense  le  matin, 
bruine  dans  le  milieu  du  jour,  puis  couvert.  —  8,  S; 
brouillard  le  malin  el  te  soir.  Le  ciel  se  découvre  un 
peu  dans  l'après-midi;  les  deux  ibermoioèlresdu  psychro- 
mètre  sont  stalionnaires,  -f  2*,7  et  -|-2'',l,  de  cinq  a 
neuf  heures  du  soir.  —  9,  S;  brouillard  matin  et  soir. 
Le  soleil  brille  un  peu  vers  neuf  heures.  Courert  en- 
suite. Très-humide  le  soir.  —  10,  S;  brouillard  tonlle 
jour;  humidité  conslaule. 

Le  II,  brouillard  jusque  dans  l'après-midi.  Le  ciel 
s'ëclaircit  de  six  à  sept  heures.  Il  c>t  de  nouveau  par- 
faitement pur  à  dix  hcorcs.  —  ]  2,  E  puis  NE  et  E  dans 
l'aprè»-midi.  Ciel  superbe  tout  le  jour.  •—  13,  N,  puis 
E.  Ciel  pur  jusqu'à  onze  heures;  ensuite,  brouillard 
intense.  —  44,  E  calme,  brouillard  tout  le  jour.  — . 
45,  16,47,18,  19  cl  20,  comme  le  14.  U  brouillard 
disparaît  vers  onze  heures  du  soir,  mais  je  le  retrouve 
chaque  matin. 

Le  21,  SE  moins  intense  dans  le  jour;  le  brouillard 
est  plus  fort,  dans  l'après-miili,  que  les  jours  précé- 
dents. A  dit  heures  du  suir,  ciel  pur.  Les  deux  boules 
du  psychromè;ro  piHisentent  une  marche  extraordinaire 
depuis  qnelqucs  jours.  Le  givre  qui  courre  les  arbustes 
dans  ma  cour  est  magnifique  :  il  forme  des  ramifica- 
tions qui  s'étendent  à  deux  el  mémo  trois  ccnlimètra 
des  ramiculcs  des  plantes,  sans  s^appoycr  sur  un  axe 
ligneux.  —  22,  le  malin,  plus  de  gi^rc,  il  pleut.  Vent 
S.  La  pluie  cesse  vers  dix  heures.  Couvert  tout  le  jour; 
le  ciel  s'éclaircil  vers' six  heures  du  soir.  — 23,  S. 
Brouillard  très-intense;  jl  coniinue jusqu'à  minuit.— 
24,  O,  brouillard  le  malin  seulement,  puis  couverl.  A 
minuit,  ciel  clair.  —  25,  O,  puis  N  daus  l'après-midi. 
Couvert. —  26,  N,  ciel  pur,  saufquelqucs  légers  cirrus. 
Un  peu  de  neige  Je  malin  sur  les  paTés.  —  27,  NO, 
puis  N.  Couvert,  un  peu  de  neige  lo  soir.  —  28,  NE, 
couvert,  éclaircies  par  intervalles;  clair  la  nuit.  —  29, 
NE,  ciel  très-  beau  :  quelquei  légers  cirrus.  —  30,  NE, 
cii»l  pur.  —  31,  N  el  fort  brouillard  le  matin;  E  ver» 
deux  heures.  Ciel  pur,  un  peu  de  brume  à  T horizon. 
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LIBD  D'OBSBBVATIOII. 


r    LATITUDB 47*     47' 


LoNOlTUDB  0 4      46     41  en  temps  S"  5* 

Altitude  (toi) 84*6 

\       —      (cufelle  du  baromètre) 85,7 

Hâttleur  de  TeDlounoir  da  pluviomètre  au*  deifus  du  sol S,  0 


Difrérence  Urométrique  tTcc  robseryaloire  de  Paris   (6B*  8) 4,81 

— -  avee  le  niveau  de  la  mer 7,81 

Tbnoohb  est  k  450  k.5  au  S  89*  20^  0  de  Paris  [SainU-Gituvièvi), 
Pabis  —  N  38   23   E  de  Yend6me  {clocher  de  l^Abbafc). 


Pour  les  observations  de  1851,  voir  YAwnairi  météoTologiquê  de  la  France  pour  4852. 
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P58,44 
61,38 
58,32 
65,78 
60,98 

8,9 
9.7 
7,9 
3,9 

8,7 

|759,06 
61,07 
68,94 
65.70 
60,16 

10,3 
11  3 

8,3 

k 

|759,21 
60,47 
59,16 
63,60 
58,98 

11,5 

9,9 
7,8 
9,5 
11,0 

60.47 
60,27 
62,97 
62,31 
57.76 

10,0 
8.6 
4,8 
8,8 
9,8 

11.6 
11,8 
8.5 
9,7 
11,2 

8.1 

9,0 
7,2 
2.7 
7,7 

oso 
oso 

N 

oso 
oso 

d. 
Pluie  continue. 
Léfèrcmrni  couvert. 
Couvert,  cclaircicab 

6 
7 
8 
9 
10 

54,16 
63,36 
58,29 
40,78 
46,97 

9,4 
0,8 
5.1 

53,61 
68,52 
66,50 
41,50 
46,69 

8.1 
9.2 
5.3 

54.50 
62,97 
53,47 
40,65 
47.60 

7,7 
8,2 
8,7 
9,0 
5,8 

89,41 
62,03 
48,55 
41.41 
90,81 

6.8 
5.6 
7,3 
4,8 
2,0 

9.9 

8,4 
8.7 
9.8 

8,7 

8,4 
0.3 
3,8 
4,6 
0.1 

OBO 

osa 
so 

0 

N 

Pluie  eoDtinue. 

Couvert. 

Cirrut  et  cuuiulua. 

Quelques  petit»  camohu. 

11 
12 

18 
14 
15 

54,70 
56,10 
46,96 
55,73 
62,27 

1,6 

2,7 
0,8 

55,00 
55,12 
46,80 
56,52 
62,23 

3,4 

-î:î 

6.2 
6.7 

55,42 
53,64 
46,64 
57.30 
61.34 

2,4 
0,0 
2,8 
5,0 
6,0 

67,06 
51,48 
49,45 
59,68 
62,41 

1,7 

-0,9 

2,4 

2,1 

-0.3 

4.7 
0.5 
2,8 
6,6 
6.7 

0.9 
-0,9 
-1,8 

1,6 

-1,8 

NNE 
NE 

SE 

:sE 

NNE 

Cm  deux  tjei<|  du  cirL 
Couvert. 
Couvert,  oeige. 
Couvert,  éelaircica. 
Cm  trois  quarts  du  cîcL 

16 

17 

II 

20 

63,69 
67,48 
49,67 
50,62 
56,27 

8,6 
9.0 
8,7 
1,9 
1,6 

63,47 
57,60 
49.26 
50,65 
57.25 

6,8 
10,8 
10,4 
4.6 
2.0 

62,08 
56,43 
49,95 
50,37 
57,72 

9,1 
11,2 
8.3 
3.9 
2,4 

61,00 
54,82 
50,38 
58,25 
59,93 

6,8 
9,2 
3,9 
0,4 
-1,0 

9.4 
11,8 
11,2 
7,0 
2,7 

2,0 
6,1 
7,9 
0.6 
-0,3 

0 

ONO 
NO 
NO 

N 

Couvert,  qlq.  éelaircies. 

îd.             id. 
Cm  Irow  quarts  du  cîcL 

id.             id. 
Couvert,  éelaircica 

21 

22 
23 
24 
25 

64,23 
65,50 
64.15 
60,40 
59,43 

-1,3 

2,2 

1.0 

—0,1 

-0,2 

65,18 
64,79 
63,42 
60,08 
59,03 

8,0 
5,9 
4,2 
0,9 
8,7 

64,86 
64,06 
62,00 
59,73 
58,40 

4.3 
6,9 
4,4 
1.9 
8,7 

66,45 
66,11 
61,74 
60,15 
58,70 

0,3 

1,3 
2,0 

5,7 
7.4 
5.4 
1,9 
5.1 

-2,8 
-1,0 
-0,2 
-0,7 
-1,1 

N 

N 

ME 
NE 
NNE 

Cm  un  quart  du  ciel. 

Légèrement  couvert. 

Quelques  cumulus. 

Couvert. 

Cm  trois  quarts  du  civC 

26 

27 
28 
29 

■ 

59,50 

56,86 
52,88 
50.00 

■ 

—0,3 

-0,9 

1,0 

3.3 

59,55 
57,07 
51,65 
60,85 

0,0 
0,8 

4,4 

7,7 

58,65 
56,20 
49,50 
51,35 

1 

0,5 
1,7 
5,3 
6,1 

58.48 
56,64 
47,26 
64,26 

a 

-0,8 
0,7 
4.8 
3.6 

a 

0,9 
2,3 
5.3 

7,8 

-0,8 

-1.8 

-0,1 

1,9 

a 

NNE 
NB 

OSO 
NO 

a 

Cpuvcrt. 

Couvert,  sombre. 

Couvert. 

Ciel  moitié  clair. 

■ 

S- 
3 

■ 
■ 

• 

• 
■ 

a 

s 
* 

» 

■ 

a 

; 

a 
a 

a 
a 

a 

Uo 

( 

a 
jrnnes 

• 

?'f753i83 

5?      • 

i,6 

753,65 

• 

6*2 

753I28 

6*7 

754!o3 

a 

4^9 

a 

7^4 

a 

a 

2,3 

a 

!     1  Dd  ler'au  31                               1 

1    ". 

•      57,03 

sU 

■âéi 

■ 
56!97 

M 

a 
5.7 

MH 

56!41 

a 

6'o 

a 
57)04 

a 

3,7 

a 

6^9 

a 
a 

2,1 

1 
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TAKBAUX  KiXÉOmOLOGlQinS. 


481(9. 


|-         Veuf 

'        ■.  DU   «ATia. 

•■                          ._ 

Kidi. 

Tcoif 

1.  00  ton. 

Veuf 
■.  Di  «oim. 

TnriRAT.  n 

ID.                                         " 

^           ÉTAT    DD    CIEL 
b.                      4  midi. 

i     1».     Temp 
?     àO».      «i. 

B>r. 
4  0*. 

Temp 
cit. 

Bar. 
iO*. 

T.mp 
ezt. 

Bar.     Temp 
0*.         nt. 

mas. 

l 

-In.    ^ 

MABS. 

1|7B4!S 
1    M.88 
S    68,30 

4  62,87 

5  69,68 

1,3 
0.6 
0,0 

f764,82 
61,10 

»^oo 

6ft,52 

89,29 

83 
4,6 
6.0 
8,5 

IPSl 

55.78 
68,42 
68.28 

2:1 

5,0 

p53,68 
50,28 
68,84 
85,88 
68,64 

s,  6 

1,0 

-4),2 

0,6 

?:2 

54 

*:7| 

4.6 

0.6 

-4,2 

-J.6 

a       08O 

>      NNl 

a       I 
a       BB 

CDQTert. 

id. 
DcmUwiT«rt. 
Cnadeuiwntee'ML 
Cm  UD  quart  Ai  cM. 

6  70,10 

7  68,96 

8  63,87 

9  61,07 

10  60,78 

-1,2 

i,a 

4.1 

87,68 
62.78 
60,61 
60,20 

ÎS:? 

«,4 

69.50 
66.52 
61.33 

58.97 
69,22 

5,7 
10.9 
18.4 
M.l 

14,8 

69,96 
64,97 
01,26 
89,92 
89,90 

0,0 
8,7 
5,8 
6,9 
5,4 

8,7 
10,9 
18,4 
16,8 
15,0 

-».l 

-4.7 

î:î 

t,5 

a       INB 
a       BNK 
a      ENB 

.       BNS 
»      BNB 

id. 
id. 
id. 

11  59,77 

12  66,60 
S    61,29 

4  61,77 

5  62,71 

1,4 

3,7 

2.8 

-l.« 

-0,8 

6»,35 
58,38 

61,00 
60.96 
«2,19 

8,1 
8,8 
5,0 
5,0 
7,0 

88,00 
67.90 
69.75 
00.60 
61,42 

9*:î 

6,5 
7,5 
10.0 

87,36 
60,00 
61,63 

61,84 
62.18 

4,4 
1.6 
0,8 

1.8 

B>0 
9,6 

7,7 

10,0 

-4,2 

a       [fE 
-       SB 
a        NE 
a        EB 
»       ENB 

Coufert. 

Cm  an  tiamdu  claL 

rouvert,  édhirdea. 

Trèabeaa. 

Quciquaa  eicrus. 

6  61,6» 

7  60;69 

8  57, 9S 

9  55,46 
0    66,61 

6,3 

60,84 
60,37 
57,02 
64,54 
65,68 

7,7 
8.6 
12.0 
«.4 
14,4 

60,07 
68,98 
58,50 
53,74 
65.04 

7,0 
12,7 
14,3 
15,2 
16,8 

60,14 
59,85 
85.29 
54,50 
85.89 

6,1 
4,3 
4,7 
4,9 
8.0 

7,9 
13,3 
14.6 
15,7 
16,8 

-1,2 

J:J 

-0,8 
-0,7 

.       NE 
>       NE 
.       NE 
a       NE 

a        BSB 

Gourert. 

Couvert ,  édairolai. 
Tréa*b«m. 
id. 

1  58,69 

2  59,86 
8    56,07 

4  51,90 

5  50,84 

7,7 
6.8 
9,5 
9,0 
6.9 

68.00 
68,96 
64,71 
60,72 
60,69 

16.1 
16.2 

17.6 
19.0 
».8 

57,87 
67,63 
68,44 
49,89 
49,75 

16,6 
18,9 
20.5 
20.4 
11,8 

87,94 
67,38 
62,85 
48,70 
00,34 

6.» 
7,0 
8,0 
8,7 
3,0 

17,0 
19.3 
30.5 
30,6 
12,0 

0,0 
0.7 
1.1 
«,1 
4,1 

.       ESB 
a       ESB 
a       ESB 
a        0 
a        MB 

Cirnit  épaia 
Cirra-«tralu«. 
Qudquaa  drrua* 

6  49,60 

7  45,85 

8  43.24 

9  48.00 
0    42,23 

«.1 

4,1 

4,8 

f0,6 

18,7 

48,76 
44,61 
43,34 
42,60 
42,42 

7,0 
10,1 
12,0 
13,8 
16,2 

47.72 
43,26 
43,16 
41,18 
42.19 

9,8 
12,0 
10.0 
13,8 
17,3 

47.86 
43.00 
42.86 
89,88 
42.18 

2,1 
3.0 
8,7 
13,1 
11,1 

9,8 
12,8 
12,7 

14,5 
18,4 

-1,8 

-1,8 

-0,6 

7,4 

11,0 

•       NE 
1       E 

a         ESB 

■       SSO 

a       SO 

Ciel  d«u  tiara  cpav. 
Tr«fbeao. 

Pittte  pittla. 
Coofert.édainiaa. 

1    42,36 

11.8 

1 

48,28 

18,6 

48,97 

13,8 

46,81 

11,8 

13.6 

11.2 

a       OSO 

CouTcrt. 

Avauk 

1P54,02 
S    59.87 
5    68,80 
%    65.60 
5    66.23 

8,4 

5,4 
7,9 

n86.04 
99.83 
57.87 
64,79 
84,47 

7,8 
8.8 
10,9 
11,7 
16,6 

r»6,48 
69,58 
87.10 
54,3» 
88,63 

7,9 
8.0 
92.8 
42,2 
19,5 

7»7.61 
89.80 
86,90 
56,11 
64,12 

4,7 
5,8 
10,0 

8,0 
8,0 
«2.8 
13,5 
20,1 

î:î| 
2:1 

2.7      . 

•      M 
.       NE 
BNE 

ENB 

B 

Cdaverc. 

id. 
Cm  on  qnatt  an  cM. 
Cirrua  «paiM  ql4.  on. 

5    65,14 
7    55.25 
»    66,17 
»    69,09 
»    59.09 

«.0 
9,0 
8,4 
7,0 
T.  4 

64,39 
54,71 
56.03 
58,77 
58,62 

21,2 
16,0 
12,4 
11,9 
13,2 

88,68 
98,67 
88,0» 
58.5» 
57,4» 

20,7 
19,3 
16,2 
11.0 

15.8 

54,47 
54,66 
56,80 
58,06 
»7,61 

12,0 
9,6 
8,1 
5,3 
7,1 

23,2 
19,6 
46,5 
«8,5 
«6,0 

6.0      . 
6,9      • 
6,0      > 
2,6      . 
0,6      • 

BNB 

SE 

HB 
■BB 

Cirruf.  em  Hera  du  ci«L 
Cirroatrafualager. 
Cunnulua  moitié  du  aieL 
Quelque*  eiwniilW. 
Trèt-beaa. 

r 

I     66,60 
l    67, 4t 
\    60.04 
b    69.9» 
»     66,10 

8,5 
9.8 
12,4 
12,3 
13,8 

55,66 
57.40 
59.50 
68.61 
64,83 

16,0 
16.7 
19,0 
20,2 
20.0 

54,41 
6?,09 
88,3» 
57,35 
68,35 

18,8 
19.1 
21.0 
22,2 
2i.4 

56,39 
68,34 
59,11 
57,46 
52.90 

9.9 
9,9 
11,8 
12.3 
10,8 

19,2 
19.5 
31.5 

22,5 
21,7 

2,0      1 

2.8  « 
4,2      . 

4.9  > 
6,6      • 

B 

BNB 

BNE 

BNB 

NE 

Tr4t-beBU. 
id. 
id. 
id. 

i( 
i- 

i    50.69 
48,10 
60,08 
64,82 
68,25 

9.5 
8,9 
7.8 

î:? 

49.22 
46,96 
4d.60 
54,60 
68.03 

16.6 
13,2 
0,5 
8,9 
11,2 

47,61 
48.19 
48,64 
54.59 
67,48 

18,5 
15,3 
tl,4 
10,0 
18,3 

4S.09 
48.17 
60.25 
56,77 
68,4» 

8,9 
7,7 
7,1 
3,6 
4,7 

18,7 
16,4 
12,7 
10,9 
13,9 

3,9      ■ 

Vo  : 

1,6         a 
^,9         a 

BNB 
NE 
ONO 
NE 

B 

Quelquea.paliU«m. 

Couvert. 

Quelques  pelitacm. 

M 

25 

17,48 
61,06 
50,66 
46,92 

46,96 

12,0 
9,1 
7.2 

54,90 
49,93 
60,54 
45,73 
46,96 

15,0 
20,9 
13.5 
9.2 
9.8 

63,31 
49.36 
50.32 
45,0» 
47,04 

18,6 
19,3 

11,6 

62.19 
49,29 
49.20 
44.81 
48,48 

10,0 
12,8 
12,9 
9,3 
7,7 

19.2 
21,9 
16,0 
12,1 
11,9 

-•,2       a 

»,5|      a 
M,8        a 
8,4;        a 

6.6      . 

BSB 

SE 

S5B 

BNE 

BNB 

Gel  demi-co«feit. 

CoBTcrt. 

Pluie  cootÎBue. 

36 

'27 
|28 
•29 
90 

60,25 
65,44 
69.21 
86,87 
49,4» 

9.5 
11,0 

9,0 
11,5 
»,0 

50.83 
56,03 
68,78 
66,75 
48,20 

12,1 
18,0 
14.4 
13,2 
13,0 

50,91 
55,96 

67,72 
54^67 
46,90 

12,9 
18,9 
16,0 
16,4 
14.7 

62,00 
57,06 
67,86 
58,74 
47,02 

9,7 
12,0 
10,0 
12,8 
•0,8 

18,9 
196 
17,6 
18,8 
16,2 

7,0!       a 
8,2        a 

?:?  : 

11.7     • 
"  1    ■ 

ao 

BN 
NNB 
050 
BO 

Trèa-beMi. 
QuHquei  cirrua. 
Couvert. 
Ploie  coiitimic. 

» 

»          Il 

B                  1 

■          il 

a             (1 

■ 

eniiea 

K 

» 

a 

. 

■ 

a 

a 

a 

a 

a 

a           1 

j 

a 

756l64 
1      • 

a 

4.5 

• 

756',24 

lo'o 

» 

70»!34 

91*7 

a 

TUyW 

a 

»io 

a 

a 

a           a 

0,9         a 

1    I|«l« 

r«n81 

a 

^1  •■ 

•  f  64,71 

• 

a 

8,9 

64!22 

t 

» 

13,9 

a 

58,'49 

a 

15,6 

64!»» 

»io 

a 

Al 

Dkil« 

* 
a 

•  au  80 

TABLEAUX  MÉTÊOBOLOGIQUES. 


iiun. 


WeuT 

m.  DB  MATllI. 

B«r.   iTemp 
iO*.  I  eii 


Bir. 
àO*. 


Temp 
nt. 


Trou 

■.  DO  ton 

, 

Bir.     Temp 
*  0».      •«». 

TBIPft&T. 


lani 

le* 

S4  b. 


VENT 

*v 
ËTAT     DD    CIBL' 

à  midi* 


1  747,00 

2  55,20 
S  55,66 
4    65,78 

57,09 

57,86 
56,04 
67,54 
69,10 
66,57 

68,07 
56,22 
56,70 
52,78 
60,12 

68,40 
50,48 
45,70 
52,80 
54,66 

68,09 
53,04 
52,81 
60,96 
47.80 

47,14 
49,47 
60,47 
46,42 
47,04 
Sl{   63,68 


764,14 
65,73 
68,77 
50,96 
56,32 

51,78 
43,32 
44,42 
47,00 
46,16 

46,80 
49,70 
62,48 
42,30 
48,63 

45,03 

45,84 
48,60 
61,44 
63,89 

49,46 
60,70 
49,14 
68,03 
66,97 

51,93 
52.69 
63,47 
54,78 
56,54 


12^3 
7,9 
8,8 
8,8 
9.7 

11,3 
11,8 
14,0 
16,4 
17,0 

13,8 
12,4 
15,1 
14,1 
13,7 

20,8 
18,0 
18,1 
12,7 
14,1 

16,8 
17,8 
20,4 
19,9 
19,8 

19,1 
18,4 
17,3 
17,5 
9,4 

11,3 


13,3 
14,7 
16,3 
13,7 
16,7 

16,8 
16,1 
15,1 
1«,7 
16,8 

13,7 
13,0 
13,0 
14,4 
14.0 

14,0 
16,3 
16,8 
14,6 
14,0 

17,0 
16,6 
18,7 
16,1 
18,9 

17,6 
16,6 
16,1 
18,1 
16,6 


lAt. 


747,43 
62,78 
66,42 
66,23 
66,87 

67,11 
56,86 

67,33 
68,62 
67,90 

67,62 
64,88 
65,78 
62,93 
69,00 

62,39 
60,10 
46,66 
63,18 
64,88 

62,54 
63,12 
61,60 
60,43 
47,02 

47,83 
48,98 
49,60 
44,86 
48,26 

63,811 


764,60 
66,41 
62,88 
61.84 
66,08 

61,25 
43,91 
44,67 
46,60 
48,93 

46,22 
60,22 


44,86 
46,64 
48,74 
51,69 
62,64 

49,87 
60,27 
49,24 
68,41 
56,45 

61,93 
62,04 
68,76 
54,31 

66,67 


13Î7 
12,0 
9,1 
11,A 
13,8 

16,1 
17.7 
19,6 
21,6 
20,6 

16,8 
16,4 
16,0 
16,7 
18,8 

26.9 
24,6 
16,2 
12,1 
16,8 

19,3 
21,8 
25,6 
23,8 
24,8 

21,8 
21,6 
21,3 
19,3 
13,7 

13,2 


14,3 
17,0 
18,8 
17,0 

18,8 

18,8 
14,8 
18,6 
18,6 
17,2 

16,8 
18,4 


61,72  14,8 
42.47  -  - 
49,12 


14,1 
14,2 

14,6 
18,8 
17,2 
15,7 
16,8 

20,7 
17,1 
19,0 
17,7 
21,2 

20,4 
19,2 
17,6 
21,8 
19,9 


748,67 
62,90 
B4,88 
64,72 
66,88 

66,89 
54,57 
56,70 
67,92 
64,68 

67,80 
64,03 
66,44 
66,03 
67,78 

60,71 
48,71 
46,66 
63,14 
68,60 

51,94 
62,64 
50,69 
48,78 
45,80 

47,39 
48,36 
48,10 
44.00 
49,35 

53,79 


754,67 

64,74 
62,16 
62,24 
64,47 

49,76 
48,44 
43,90 
46,86 
44,87 

46,38 
60,36 
60,92 
42.88 
49,23 

44,41 
46,72 
48,44 
61,66 
62,16 

49,40 
60,26 
60,66 
58,33 
64«10 

61,63 
61,57 
63,68 

63,96 
66,28 


12:4 
14,6 
10,0 
11,6 
16,7 

17,4 
18,8 
21,0 
21,8 
22,0 

17,8 
14,8 
17,0 
17,2 
21,2 

80,6 
26,7 
16,6 
13,6 
18,8 

19,8 
23,8 
26.8 
26,2 
23,8 

23,8 

19,4 
21,0 
17,7 
14,3 

•  16,0 


15,3 

17,4 
16,7 
17,6 
21,3 

21,0 
16,6 
17,9 
16,9 
20,0 

17,0 
14,6 
14,8 
13,5 
14,9 

16,6 
17,0 
18,0 
17,2 
19,0 

21,1 

16,6 
17,6 
19,9 
21.6 

21.1 
20,8 
21,2 
24.2 
20,4 


1751,72 1    9;3 
64,63      7,8 


66,87 
66,06 
67,62 

66,86 

55,80 
57,96 
67,83 
56.60 

67,73 
64,74 
55,77 
68,46 
56,09 


4,7 
7,2 
8,6 

10,8 
10,8 
13,6 
14,0 
16,0 

12.4 
13,3 
18,0 
10,7 
18,1 


50,671  21,2 
47,27    18,8 


49,46 
64,18 
63,77 

61,96 
63,06 
60,97 
48,68 
44,81 

49,71 
49,89 
48,19 
42,60 
61,75 


12,9 
10,2 
11.4 

15,6 
16,6 
18,1 
17,0 
19,7 

16,7 
14,7 
18,7 
14,7 
9,6 


64,20    11,6 

Jvin. 


1452 

8:6 

w 

lONO 

14,8 

4,6 

r 

11,6 

4,0 

13,9 

2.6 

IB 

16,2 

1.5 

rcB 

18,0 

4,0 

ENB 

19,8 

6,6 

NB 

21,8 

6,4 

WNE 

28,0 

e.5 

ONO 

22,4 

8,8 

SO 

18,0 

9,0 

•0 

16,6 

8,5 

■0 

17,6 

12.2 

•0 

17.8 

11,6 

SO 

21,9 

4.0 

SB 

80,9 

8,0 

SB 

27,0 

15,2 

SB 

19,6 

13,8 

SB 

16,8 

9,8 

sso 

19.4 

6,3 

2IB 

21,0 

9,3 

IfB 

25,0 

12,8 

SB 

27,3 

18,6 

NE 

27,2 

14,6 

NE 

26,0 

14,8 

B 

23,9 

14,4 

SSO 

23,0 

13,0 

NE 

23,0 

12,6 

NE 

22,0 

12,0 

SB 

U,6 

^.8 

NO 

16.6 

8.4 

loNO 

766,80 
64,86 
60,98 
64,20 
53,70 

48,68 
43,76 
45,43 
45,62 
46,14 

47,60 
61,66 
49,80 
44,64 
49,30 

45,60 
45,68 
60,32 
63,04 
61,45 

60,47 
60,06 
63,15 
68,89 
62,60 

62,12 
61,81 
54,60 
63,70 
66,69 


11,1 

13.7 
13,4 
12,8 
17,4 

16,7 
14,0 
14,6 
14,0 
14,6 

14,0 
13,8 
12,0 
11,0 
18,6 

12,8 
18,6 
13,6 
14,1 
16,0 

16,0 
15,8 
14,0 
14,1 
18,7 

16,0 
16,9 
16,1 
18,8 
15,9 


16.8 
18,2 
19,6 
18,0 
21,9 

22,0 
16,8 
18,9 
20,0 
20,2 

18,2 
15,6 
16,4 
16.7 
16.6 

17.7 
19,2 
19,8 
17,8 
18,8 

21,0 
17,8 
19.4 
20,1 
22,0 

21,6 
20,7 
21,6 
24,8 
20.9 


9,6 
9,8 
9.6 
10,6 
8,6 

14.7 
13,7 
12,3 
10,5 
11.8 

11,8 

10,8 
9,0 
H, 2 
10,0 

12,0 
11,0 
102 
12,0 
10,4 

14,1 
13,2 
16,5 
11,3 
10.1 

14,8 
13,8 
12.4 
12,8 

14,8 


■ 

f  : 

753,11 

14!7 

• 
762187 

«Il 

762I27 

19!o 

• 
762*98 

a 
» 

20,3 

9^2 

r  : 

60.68 

16!5 

> 
• 

6o!64 

17^6 

6o!26 

18!2 

> 
> 

6o!71 

• 
■ 

• 
t 

19!2 

ll!7 

BeUircÎM. 
Comnlttitr.  q. 
Couvert. 
Edeifdef. 
Grue  eaaaloe. 


Gm 


arro 
Cimu. 


CouverL 

id. 
Eclaireief. 


Qlq.  petlH  ciMialM. 
QoelqHe*  eims. 
Couvert,  petite  plok. 
Pluie  < 


OSO 
SO 
50 
0M> 

SSO 

SO 

SE 

BSB 

8 

SO 

50 
0 
SO 
SO 

10 


sso 

SO 
SO 
SO 

SO 

SO 

50 

0 

BSB 

OSO 

OSO 

OSO 

SO 

080 


CouTerC 
Gi 

Quclqoee  i 
Groa  mon 
Couvert. 


QuclqvM 
Demi-eoavert. 
««ros  cOBulue. 
Couvert,  oragu. 
Groe  cuBMilae. 

Coarert. 


iiégcMuieni  oôuverts 
Quelquee  eumului. 
Cimu  et  eumnliM. 
Eclair  ciee. 
GrM  < 


Couvert, 

id. 
Eelairdee, 

id. 
Couvert, 

Sombre,  pluie 
Couvert, 

id. 
Quciquet 
'      '        pluie 

Sooibre.  pluie. 
Giut  Cttuit  ' 
Quelquee 

id. 
Couvert. 

Cirro-eUuins  et  cm 
Couvert. 

id. 
Cumulm  tr.  q.  4u  rid, 
Cirre^ratna  et  cuoiulu 

Eelaireica. 

Cirro>ftr8tua  ctcoaiulni 
Eclaircîaa. 


Cinw  eteaflaoltta. 


Mojennee 


Du  1er  m  31 


Du  l«vau  80 
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TABLEAUX  MÉTÉOROLOGIQUES. 


Am»«e    18tf9. 


Neuf 

0.  DU  uktm. 

Bar.   iTempi 
iO*.      est 


Midi. 

Trois 

a.   DO    80». 

Bar. 
àO«. 

T.n,p 
eit. 

Bar. 
àO*. 

Temp 
exi. 

TEHPÉRAT. 


I        I 
PLUIB 

daiw 

les 

24  h. 


VBNT 

■T 

fiTAT     DU    CIEL 
i  midi* 


JVIILST. 


11759,18 

16Î5 

769,28 

19;4 

P69.48 

19^7 

760,68 

14^9 

20t0 

13:6 

ONO 

3    61,21 

17,4 

60,70 

21.0 

69,78 

23.0 

69,81 

16.8 

23,6 

9,3 

SE 

S    69,11 

21,1 

68.66 

24,8 

67,60 

26,8 

67,55 

19.2 

27,3 

12,9 

ENE 

h    66.20 

23,3 

55,79 

27,8 

64,86 

30,0 

54,45 

28,0 

50,3 

14,4 

E 

6    5S,23 

25.7 

61,88 

29,6 

60,75 

31,4 

48,98 

24,3 

31,9 

17,2 

E 

6    47,57 

24,0 

48,00 

28.8 

48,04 

29,8 

49.48 

22,4 

30,0 

18,2 

SSO 

7    49,72 

23.7 

49,61 

27,8 

49,65 

29.0 

60.82 

21,9 

29,1 

19,4 

NNE 

8    62,78 

22,4 

62,55 

28.6 

62,50 

27.7 

63.40 

21,3 

28,1 

16,1 

NE 

9    63,60 

23,6 

63.83 

28,1 

63.11 

27,8 

53,95 

21.8 

29,9 

16,9 

NNE 

10    54,90 

26.8 

54,73 

30,0 

54,15 

80.9 

54,52 

23,8 

31,3 

17,6 

NE 

11    56,37 

26.0 

64.87 

31,0 

64,06 

30.9 

54.37 

24,5 

32,0 

20,1 

ENE 

13    54,8S 

26,0 

63,67 

30.6 

53,10 

31.1 

53.83 

24.4 

32,1 

19.5 

E 

18    64,47 

26,7 

64.11 

29,4 

63,80 

26.2 

54,39 

22.6 

32,0 

18,4 

ONO 

14    54.38 

26,0 

63,95 

28.6 

62,96 

30.1 

53,57 

23,8 

80,2 

18,7 

ONO 

15    54,30 

25,9 

64,00 

26.8 

53,41 

28,3 

52,76 

24,0 

29,0 

19,0 

0 

16    61,11 

26,0 

60.19 

32,7 

49,44 

34,0 

50,20 

22,8 

36,0 

19,2 

ESE 

17    51,02 

19,9 

51,70 

19.0 

60,44 

21.8 

61,70 

19,3 

21,8 

19.3 

S 

18    83,07 

18.4 

52,93 

20,6 

63,00 

21.4 

64,79 

16,9 

21,9 

15.3 

0 

19    68,79 

19.4 

68,06 

20,8 

54,88 

22,7 

64,35 

19,3 

23,0 

îî'î 

SO 

20    64,88 

21,0 

65,50 

24,4 

56,69 

26,3 

57,56 

20.7 

26,8 

16.3 

NE 

21    59.30 

24,0 

69,34 

25,2 

68,68 

26,7 

69,03 

20.7 

26,9 

17.3 

O 

22    66,60 

19,1 

56.37 

21.7 

66,34 

22,1 

56,57 

17.3 

22,8 

16,8 

NO 

23    57,43 

20,5 

58.08 

34,2 

54,60 

26.3 

53,48 

20.3 

26,6 

14,5 

ENE 

24    50.00 

18,1 

49,62 

22,4 

49.64 

24,1 

60,39 

20,6 

24,9 

16,0 

SE 

25    49,20 

19.4 

49,48 

18,7 

49.93 

20,0 

50,28 

16.9 

19.8 

17,3 

SO 

28    49,88 

17.7 

49.63 

19,9 

49.78 

21,8 

51.25 

16,3 

21,8 

14,8 

SO 

27    61,30 

17,7 

51,40 

19.8 

60,97 

22,7 

51.74 

18,2 

22.9 

14.3 

ONO 

28    62,33 

19,1 

52,16 

22,7 

61,59 

23,0 

52.75 

19,3 

J*'' 

15,5 

NNE 

29    53,56 

18.7 

52,96 

22.3 

52,92 

19,3 

63,40 

16,4 

23,6 

15,2 

NE 

30    64,22 

18,0 

54.02 

23.8 

53,85 

22.3 

64,72 

19,8 

25,8 

15,3 

NE 

.31 1   58,52 

18,0 

68,96 

25,0 

56,33 

28,9 

55,92 

19,0 

28,9 

16,0 

NE 

AOVT. 


1 

758,06 

21,4 

755.50 

26,7 

754.38 

27,3 

754,00 

20,8 

27,6 

16,0 

NE 

2 

50,50 

21,3 

49,11 

26,9 

47,21 

27,8 

47,37 

19,0 

27,8 

17,2 

NE 

3 

45,18 

21,0 

44,30 

22,3 

42,88 

21.8 

41,50 

16,3 

23,8 

16,0 

SO 

4 

43,69 

17,8 

44,14 

18,8 

44.03 

20.8 

45,03 

17,2 

20,9 

14,5 

SO 

5 

44,46 

17.3 

43,93 

19,5 

43,87 

19,5 

45,87 

16,5 

20,0 

15,7 

SO 

8 

44,81 

17.7 

44,41 

19,5 

44,48 

16,6 

45,48 

15,8 

19,4 

13,2 

SSO 

7 

43,83 

18.8 

44,25 

20,3 

44,73 

21,0 

45,22 

15,4 

21,4 

14.3 

SO 

8 

46,21 

18,3 

46,13 

20,4 

45,76 

19.7 

46,07 

16,0 

21,0 

14,7 

SO 

9 

46,40 

18,0 

45,60 

20.7 

46,13 

17.0 

47,07 

14.9 

20,5 

13.3 

SO 

10 

49,43 

15,8 

49,13 

18.1 

49,34 

20,0 

49,62 

14,4 

19.9 

11.3 

SO 

11 

42,95 

16,7 

42,72 

19,4 

43,48 

20,3 

45,46 

14,9 

20,8 

14,0 

SO 

12 

47.11 

16,8 

47.23 

18,1 

47,13 

17,5 

4772 

14,0 

18,8 

12,2 

SO 

;13 

49.92 

14.8 

60,09 

18,8 

50,94 

17,9 

63,05 

13,7 

19,8 

12.0 

oso 

,14 
15 

54,08 

16,0 

63,25 

19,3 

61,66 

20,0 

60,02 

14,7 

20,0 

10.6 

SO 

48,24 

18,0 

47,67 

19,5 

49,60 

20,6 

53,52 

16,8 

20,7 

14.5 

SO 

15 

56,55 

17,3 

66,80 

20,0 

56,80 

22,0 

56,80 

17.0 

22,6 

12,3 

SSO 

17 

53.20 

21,7 

51,58 

25,8 

49,55 

27,0 

50,30 

20,5 

28,0 

14,0 

SE 

18 

52,60 

15,5 

51,97 

16,0 

62,28 

17,3 

62,67 

14,0 

18,0 

16.2 

SO 

19 

52.81 

15,0 

53,62 

18,4 

61,56 

20,7 

53,00 

14,9 

21,3 

10,2 

E 

20 

55,48 

15,0 

65,  W 

19,4 

56,10 

18,7 

67,89 

15,8 

19,6 

12,6 

NO 

21 

59,00 

15,0 

58,95 

17,1 

58,91 

17,0 

58,91 

15,8 

17,6 

11,8 

NO 

l22 

57,94 

18,0 

67,98 

19,5 

67,66 

19,4 
21,3 

68,30 

17.9 

21,0 

15,1 

NNE 

23 

60,13 

16,1 

60,26 

18,9 

59,40 

69,43 

16,6 

21,5 

14,5 

NE 

24 

59.97 

17,2 

59,35 

21.6 

68,44 

21,9 

58,19 

18,2 

22,5 

14,2 

NE 

25 

56,47 

21.0 

55,80 

28.0 

54,78 

24,4 

64,43 

17,8 

24.3 

15,4 

OSO 

26 

63.41 

20,0 

53,33 

25,2 

53,27 

25,8 

64,71 

19,9 

26,0 

16,1 

SO 

27 

57.41 

17.6 

67,86 

19,2 

57,66 

22,1 

57,64 

16,9 

22,0 

15.4 

0 

28 

56.95 

18,7 

56,50 

21,6 

66.00 

22.8 

66,64 

16,6 

23,0 

12,9 

OSO 

29 

67.13 

18,2 

57,04 

23,0 

56.77 

23,1 

57,18 

19,3 

23,9 

14,0 

SSO 

30 

58,88 

16.1 

58,16 

20,3 

67,67 

20,6 

68,28 

16,2. 

20,9 

15,6 

0 

31 

58,18 

16.5 

58,11 

19.7 

68,12 

19,2 

69,16 

14,3 

19,8 

11,0 

0 

• 

t 

, 

• 

• 

a 

■ 

a 

t 

754,10 

3l!6 

753183 

34^9 

753!36 

25!9 

753'88 

20^4 

20!  8 

16!3 

• 

■ 

a 

a 

> 

1 

a 

a 

a 

52*15 

17^7 

5l!91 

20*5 

5ll63 

21*0 

52*26 

16!5 

2l!7 

wls 

Cm  moitié  du  ciel. 
Quelques  ruuiului. 
Quelques  cirrut. 
Beau. 
Trè»-betttt. 

Cirro-ttratua  at  em. 

Quelq.  petita  eumuiua. 

Beau. 

Cumulus  moitié  du  riel. 

Quelques  «umulua. 

Cumulus  tiers  du  ciel. 
Cm   moitié  du  ciel. 
Quelques  ouages. 
Quelques  cirrut. 
Eelairciea. 

Dcmi-couTart. 

Couvert,  orage. 

Gros  eumulus. 

Couvert. 

Cirrus  el  euuiulus. 

Gros  cvroultts. 
Cumulus. 

Quelques  cumulus. 
Couvert. 
CouTert,  sombra. 

Eolaircies. 
Couvert. 
Cumulus. 
Gros  cumulus, 
id. 

Quelques  petits  cm. 


Gros  eumulus. 

Cirrus  et  eumulus. 

Couvert. 

Sombre,  éelatrcies. 

Sombre. 

Cirrus  et  eumulus. 
Gros  cumulus* 
Couvert 
Gios  cumulus, 
id. 

Cirrus  et  eumulus. 
EHaireies. 
Quelques  cumulus. 
Gros  cumulus. 
Petites  éclaircies. 

Couvert. 

Beau. 

Trè«-sombre. 

Cirrus  légers. 

Cm  tron  quarts  du  ciel. 

Couvert. 

Petites  éclaircies. 

Couvert. 

Ciel  drmi'couvert. 

Quelques  nuages. 

Cirrui  et  eumulus. 

Couvert. 

Cm  trois  quarts  du  ciel . 

Ciel  demi-couvert. 

Cirrus  et  eumulus. 


Ciel  demi-eouvert. 
HoycDiicB. 


Du  l*r  an  31 
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(  IW  ) 

tàMlMACX  ■tliOROUMMOra». 


tssi. 


-  i      s.  M  aATO. 

1 

Cdi. 

Trou 

■.   M   MIE. 

m.  M  ton. 

TOPiiiT.'Wai 

VEUT 

«r 

1      B.r.     Jtmf 
?     40..      -U 

•  0».      ewU 

0".        m. 

^     1^            BTAT    OO    CIEL 

ipoTS 

2    60,21 
8    66,il 
4    56.88 

i  .M,4d 

16,2 

17,8 
17,6 
16.0 
16,6 

|(f3 

67,22 
55,46 
54.10 

».9 
22,2 
22.0 
22,8 
16,8 

pi97» 
58,88 
56,82 

64.90 
58,73 

21,0 
28,8 
28.2 
22,8 
17,8 

SBFn 

68.78 
56.50 
55,06 
54.09 

U.1 

16,0 
U,0 
17.8 
U,5 

M. 

S;: 

28.1 

2:î 

lo.o: 

11,5 
15.1^ 

II 

QtT-Ct    ■■■■■1    I 

Ttlifc— , 
•4. 

SMiihf*.  «na». 

6  14,81 

7  54.72 

8  61,81 

9  61,29 
10    59,46 

16.7 
»,7 
U,6 
U.9 
*6,9 

66,69 
64.66 
61,56 
M,66 
49,87 

16,4 
19.9 

S.; 

19,0 

64,15 
53,69 

61,12 

50,56 
49,06 

20,8 
16.6 
17,6 

mIo 

19.2 

55,09 
52.77 
51.65 
51,20 
49,83 

16.8 
M,7 
U.8 
16.5 
16,2 

S;: 

17,6 
17,0 
29,8 

13,^ 
14.0 
12.1 
10.9 

ni 
g;? 

12.4 

îî;? 

».4j 

\     oso 

CMrvMt. 
BctamÎM. 

f  ifthlllIBfiBIWI. 

11  50,10 

12  56,06 
:i8    59,60 
;i4    55,09 
'15    49,05 

«,7 

u,o 

«5.4 
i4.8 
U.7 

50,72 
54,68 
55,44 
54.38 
47,62 

19.0 
16,0 
17,5 
17,0 
17,6 

60.65 
54,25 
54,86 
63,45 
46,06 

19,1 
16,8 
18.0 
16.8 
16,2 

52.84 
55,56 

55,13 

16,5 

15,6 
15,0 
15,0 
14,4 

M.7 
191 
18,0 
18,0 
17,2 

1      ONO 

:  îso 

.     oso 

C«tnMi^Mrt8  6acML 

'l6    46,00 
il7    48.70 
,18    46,79 

19  43,84 

20  50»79 

48,60 
49,10 
44,77 
43,66 
66,« 

14,9 
12,5 

24,7 
19,5 

17,8 

48,60 
49,86 
42.91 
44,28 
49,15 

15,5 

18,0 
25,5 
18,4 
18,3 

43,20 
48.54 
49,87 

18.5 
18,3 
17,0 
14,4 
U.5 

S;: 

18,5 

.      0 

GMTCflt. 

id. 

Gel  vamtmU, 
CSntm  «c  Mrf«8 

21  64,28 

22  65,00 

23  68,00 

24  66,03 

125    57,75 

u,o 

12,9 
11.1 
13,1 
12,1 

55,96 
66,30 
67,90 
63,76 
56,80 

16.0 
15,1 
16,0 
17,4 
16.6 

57,18 
66.26 
66,50 
62,30 
55.72 

15,8 
15,1 

16.9 
16,5 
18,6 

61,20 
66,66 
66.48 
61,04 
55,10 

S.9 

6,9 

9,7 

11.2 

10,0 

16.2 
16,8 
16,8 
18,2 
18,0 

8.2 

.       OSO 
.       NNB 
KlfB 
.       EHE 
.       EUE 

GrwtMMitièdacMl. 

CVHM. 
•4L 

.26    53,27 
J7    51,07 
28    39,97 
?9    41.82 
30    50.87 

11,8 
18,0 
16,6 
12,8 
12,1 

52,47 
49.88 
88,74 
40,77 
H,96 

16,3 
16,8 
17,2 
li,9 
16,1 

62.29 

48,42 
36,25 
41.17 
51,96 

19,0 
20,0 
16,1 
11,8 
16,6 

52,67 
45,84 
40,81 
43,10 
51,70 

10,0 
14.7 

'î:l 

11,6 

19,0 
M.9 
17,8 
14,6 
16.5 

6,0      , 

9.0  . 
140      . 

9.1  . 
8,6      . 

esE 

E 

'   sso 

»      560 
OSO 

Gm*  ci  >■■■!■. 

■        ■     1       -  I      1 

■               "    1        H        ■      I        -    I        1 

•     I      -  f      II      -   1      ■  il    ■ 

•     ■  1                  • 

11P47.94 
2    45,70 
8    64,83 

4  56,52 

5  37,68 

11.8 

12,8 
12,2 

16,6 

|747,84 
47.40 
54.17 
51,42 
40,17 

18,9 
11.0 
16,8 

15,0 
14,5 

P46,78 
48.12 
54.19 
48,87 
41,96 

16.8 
14,6 
14,4 
14,0 
16,3 

65  26 
42,92 
47,75 

14,9 
10,8 
10,8 
12.9 
11,4 

19,1 
14.4 
16.6 

15.2 
16,8 

11,5! 
10.9      . 

6.6  . 

6.7  1 
12,4      1 

.      SO 

>      050 

f      OSO 

580 

OSO 

a«l  poMaMit. 
Ca«*en.  phiir. 
Cr-cn«t  niwhn 

6  46,96 

7  66.03 

8  63,62 

9  63,28 

10  63,40 

11  66,19 

12  61,03 

13  61,06 

14  58,24 
16    59,16 

12,7 
6,5 

11,0 
7,2 
7,0 

8,0 
6,0 

îlî 

6,8 

48,72 
56,04 
62,13 
53,19 

52,94 

66,02 
61,07 
60,16 
57,40 
56,41 

U.7 
11,0 
18,3 
9,8 
12,0 

12,7 
11,3 
13,0 
11.» 

12,4 

47,90 
56,59 
51,Î7 
62,42 
62,52 

06,90 
60,54 
59,56 
56,82 

67,66 

îî;î 

«.4 

12,9 
12,0 
«J 
12,0 
18,3 

51.38 
56,19 
5i;8S 
52,79 
54,26 

58,80 
61.28 
69,89 
67,90 
58,40 

S,l 
10,0 

9,8 
6,3 
6.8 

8,9 
8,2 
73 

«0 

7;o 

15.2 
IS.O 
13,5 

9,6 
12,4 

13,6 
12.2 
13.6 
12,6 
13,7 

9,9      i 

6.4  . 

8.5  . 

4.6  ■ 
2;9      a 

3,0      . 

6,8        a 
6,6         a 
4,2        a 
2,8        a 

06O 

0 

ONO 

fŒ 

NE 

NE 

■4. 
ErUircm. 
Crfo-«lrainiL 
Qlq.  cfirwelaMBlML 

NE 
NE 

NE 
NE 

Edaimr». 
Scrain. 

16    C9,23 
'l7    68,06 
118    67,76 

19  66,84 

20  68,89 

7,0 
4,6 
«.7 

68,82 
67,23 
68,10 
66,04 
62,71 

18,6 
7,6 
8,2 
12,0 
14,8 

86,08 
56.41 
66,26 
66,18 
61,10 

14,4 
9,0 
9,8 
134 
tt,0 

68,62 
56,67 
62,02 
66,73 
69,41 

7,4 

Vo 

16,0 
9,0 
11,6 
18,2 
15,8 

3,0        a 
3,2        a 

3,0      . 

4,0        a 

2,5      . 

NE 
NE 

N 

NE 

NE 

SwciB. 
OuTcrt. 

21  67,71 

22  62,05 
,23    61,23 

24  61,71 

25  41,45 

6,7 
14.7 
13,3 
12.6 
11.2 

56,89 
51,14 
49,74 
50,94 
42,59 

16.7 
19.2 
18,6 
16,0 
13,2 

54,91 
50,82 
49.67 
60,83 
43,87 

14,2 
20.4 
16,3 

15,7 
10.2 

54,59 
50;iO 
50,98 
50,71 

47,77 

9,8 
12.3 
13,6 
12,0 

8,5 

16.9 
20,2 
19,0 
16,0 
13,4 

2,0        a 
10,0,       a 

10,6        a 
10.9       a 

11.0      . 

S 

SO 

SSE 

SO 

0 

BOmlrtin» 

S«rriD. 

EdaifviM. 

iiL 

26  45,66 

27  34,44 

28  43,27 
;29     52,18 
30    63,26 

8,4 
10,4 
8,7 
7,0 
ll!6 

48.26 
36,83 

43,68 
61,19 
58,00 

11,2 
11,8 

11.2 
123 
13,6 

89,11 

86,39 
44.71 
00,33 
52,16 

11,0 
12,6 
11,8 
11,3 
13,4 

34,96 
88;94 
48,42 
47,73 
51,70 

8,6 

II 

11,8 
11.6 

11.2 
12.6 
12,0 
12,0 
14,0 

4.0        a 

î:?  : 

3,4      • 

10,0        a 

SSO 
•0 

OSO 
SSO 
630 

«Imifcrt. 
id. 

1 
1 

31     51,25 

1  : 

14,6 

• 

52,30 

> 

16,3 

■ 
• 

68,84 

16,4 

> 

56,86 

a 
• 

10,3 

• 
• 

16,6 

a 
a 

10.3!       a 

»           » 

a           a 

SSO       CooTcrt. 

a 
a 

2         • 

r  763,38 

?        • 

14^8 

• 

783!90 

17^8 

■ 

762,44 

* 

753'o6 

• 

• 
13.6 

18!9 

a 

n!i  ; 

a           a 

Dn  l«r  «u  30 

i   : 

;     62,87 

• 
9^8 

■ 
62!55 

a 
13*3 

62io9 

a 

s 

52*72 

• 
9.2 

a 

14^2 

a           a 

a           a 

6,3        a 

a 

Da  l**  ao  M 

(185)- 

•vmmOMB.                                 TABLBADX  MÈTÈOKOLOOIQtlBS. 

Ammém  IBM, 

*         a.  DO   MATIH. 

t     -^^ •^ 

1      Bar.     Temp            B.r.     Temp 
.*'    iO*.      eit.            ^O*.      eit. 

Traif 

w.   DO   SOIB. 

Bar.     Temp 
à  0*.      ezt. 

Weuf 

a.    DO    fOlB. 

Bar.     Temp 
O*.          eii. 

THIPÉRAT.  PUU                 V«WT 

""^""^^     les            ^TAT     DO    CIEL 
n.ax.    miu.   24  fc.                       4  «îai. 

irovnnBl. 

1  754TÏ6 

2  52,03 

3  52,35 

4  52,15 
B    43,93 

16Î7 
14,8 
12,7 
10,0 
13.7 

764,50 
60,76 
53,46 
60,48 
44.19 

17Î3 
19,9 
16,6 
13,2 
19  8 

|754,30 
49,04 
51.38 
48,81 
44,53 

17t8 
20,2 
16,4 
15,7 
18,6 

1758,91 
49,81 
52,66 
46,59 
48.89 

15t2 

16,2 
11,7 
12.4 
12,6 

18?0 
20,3 
17,3 
15,4 
19,8 

.9:0;      . 
12,2      . 

10,0,      . 

•so 

S 

S() 

Mi 

S 

Coutcri. 

id. 
Demi^lair. 
CoUTert. 
Quel<|ueB  ùcIvU^lIm. 

6  56.45 

7  61,85 

8  64,72 

9  63,23 
10    66,80 

10,6 
11,2 
13,7 
9,6 
6,2 

56,67 
61.80 
64.37 
61,62 
55.39 

13,7 
14.8 
17.4 
17,7 
13.0 

67,63 
61.38 
63,70 
60.80 
54,64 

14.5 
14.8 
17,7 
15,0 
12,3 

60,00 
62,65 
64,45 
59,27 
54,25 

10.9 

11,2 

11,0 

8,0 

7.4 

14,7 
16,3 
18,2 
18,2 
14,5 

8,0<      . 
7,8      . 
9.5       . 

S:?  : 

80 
80 
SO 
NK 
NO 

Cumulu*  nnmbrcu-v. 

id. 
Quelques  nu&(!rt. 

Camulua  moitié  du  ciU. 

11  49,64 

12  41.38 
L3    40.53 

U    42.60 
U    38,16 

4,6 
9,0 
6.1 
11.0 
11,0 

48,10 
41,28 
40,04 
42,56 
36,96 

8,2 
13,3 
12,6 
13.0 
14.6 

46.50 
41,17 
39,90 
41,90 
36,33 

10,2 
13,3 
12,2 

13,8 
14,0 

44,52 
42,12 
41.00 
40,92 
33,83 

8.2 
10.0 

13,0 

10,1 
16,0 
12,8 
14,6 
14,8 

ii  : 

6,0     . 

8,5,      . 
9,0      . 

6 

se 

N 

80 

Si>0 

Couvert. 

Id. 
Edairclca. 

Id. 

16    31,60 
7    39,71 

18  48,11 

19  51.00 
30    44,42 

16.0 
9,2 
8.2 
10,0 
12,0 

32.27 
39.37 
48,15 

17,4 
12,5 
11,1 
12,7 
12,7 

33,92 
39,97 
49,bO 
48,63 
44,42 

16,2 
11,0 
9,0 
13,6 
13,2 

87,17 
41,06 
52,00 
49,09 
45.50 

11,6 
8,0 
8.5 
12.4 
10,0 

17,4 
12,4 
10,8 
13,8 
13,8 

S:    : 

8,4!    . 

7,2      . 
9.7.     . 

sso 

SbO 
SO 
S 
S 

Cumutus  nomhrcua. 
Queluuce  èciaircies. 
Gtandet  éelain-ict. 
Pditr.  érlairrirfl. 
Couvrrl,  pluie. 

31  35,86 

32  33.98 
SI     45,60 

34  35,76 

35  56,86 

12,1 
10.8 
8,8 
9,4 
5,3 

3:;,60 

51,97 
44,92 
37,63 
86.76 

14,0 

12,9 

9,4 

9,5 

8.6 

31,00 
29,82 
44,78 
42,80 
56,25 

12,8 
12.4 

9,8 
10,5 

8,7 

36,34 
30,34 
83,85 
61.34 
66,50 

13.0 

11,5 

10,5 

8,1 

6,2 

14,0 
13.6 
10,6 
12,0 
9,6 

9,0      . 

?;Ji  ; 
8,21  . 
3,6  . 

s 

SO 
SO 
0 
0 

CouTrrt,  pluio. 
Couvert. 

Id. 

id. 

36  53,32 

37  54,62 
28    55,69 
3»    44,43 
80    56,80 

8,6 
7,6 
4.7 
3,7 
3,9 

61.08 
65.44 
63,21 
44.70 
51,50 

11,0 

11,0 

8,4 

6,3 

5,5 

49,30 
56,13 
50,42 
44,82 
51,94 

11,0 
10,3 
9.5 
6.8 
6,0 

48.67 
58.53 
46,57 
46.17 
54.02 

8.5 
6.0 
8,0 
3.6 
5,0 

11,3 
11,5 
10,0 
8,0 
6.0 

5.5'  . 
6,5;  . 

1:1!  : 

s 

ose 
sso 
so 

N 

Bclairriea. 
Quelques  cumulât. 

Petilei  «rlâireiet. 
id. 

•         •            'il 

1 

•            ■  1 

•            ■   1 

•           •  Il    ■ 

» 

t 

1,756,96 

3  55,96 
S    59,85 

4  60,18 

5  60,28 

2,4 
2,5 
4,7 
9,0 
7.4 

r756,91 

;  66,98 

i  59,60 

60,06 

59,10 

8.4 

1756,41 
55,48 
59,67 
60,04 
58,47 

6,0 
6.6 
9,5 
9,8 

8;8 

(767,07 
67.05 
69.94 
60,10 
58,79 

2,2 
6,0 
7,5 
9,9 
7,4 

i    7,6 

5,8 

1    9,7 

i  10,0 

10.1 

1 M      • 
f  1  _  1       ■ 

INO 

sso 

'0 

SO 
SO 

Quelque*  eumolue. 
Couvert,  brumeux. 

Couvert,  brumeat. 
Couvert,  tombra. 

6    57,08 
7,   53,04 

8  43,20 

9  50,17 
10    »,54 

4,6 

55.97 
60,66 
42,55 
60.26 
50,38 

7,2 
11,0 

8,7 
10,9 
11,5 

54,59 
48,71 
43,75 
60,20 
49,77 

9,0 
11,0 

9,8 
11,8 
11.1 

54,21 
47,00 
46,43 
51,30 
50,95 

8,9 
8,8 
7,0 
9,0 
8.0 

9,2 
11,8 

9,8 
11,7 
12,0 

SO 

SSO 

SO 

SO 

SB 

Couvert. 

Cirriia  et  cumulus. 

Cumului  tr.  q.  du  eiel. 

Cauveri. 

<.iel  pommelé. 

11     61,37 
13    49,00 

13  45,22 

14  44.50 
16    38,81 

4.7 
5,8 
9,0 
9,3 
9,7 

51,86 
47,60 
44.96 
44.43 
38,32 

10,3 
9,8 

U:î 

12.5 

61,50 
46,44 
44,02 
44,11 
37,72 

9,8 
12,8 
11,8 
12,0 
11.2 

51,47 
46,78 
44,55 
44.76 
38,87 

7,5 
10.0 
9.6 
9,3 
9,0 

11,7 
13,1 

12,8 
12,8 
12,9 

J  1 

S 

SE 

SE 

SO 

SO 

Serein. 

Couvert. 

Ciel  pommelé. 

<!umulus  tr.  q.  du  eiel. 

16  47,66 

17  46,29 

18  V7,8B 

19  63.93 
30    60,26 

6.5 
9,7 

l:î 

0.6 

48,56 
44,95 
61,16 
62,84 
59,58 

10,8 
10,7 
8,8 

47,89 
44,92 
62.67 
61,35 
68,88 

10,5 
8,8 
8.3 

6,4 
9.3 

45,91 
44.76 
65.12 
60.74 
60,37 

9,0 
9,1 
3,8 
1.9 
8,3 

10,8 
11,0 

9,3 

SO 

S(> 

NO 

E 

SO 

Quelques  nuages. 
Couvert. 

id. 
Quelques  niiages. 
Cirro  stratus,  liniaaeux . 

31  60,56 

32  B3,63 

33  47,36 

34  56,65 

35  57,48 

8.4 

5,8 
11,8 

69,06 

56,44 
57.29 

7,3 
5,8 
8,1 
8,3 
13,3 

57,50 
62.67 
48,73 
56,22 
85,80 

7.7 
6,2 
8,1 
10,2 
18;3 

56,25 
51.41 
62,26 
67,75 
65.79 

6,0 
7,6 
7,0 
11.4 
12,0 

7,7 
7,5 
8,2 
11,3 

13,3 

':  "■■      ■ 

8SE 
SU 

V. 

SO 

Couvert. 

id. 
CouveK,  liruine. 

id. 
Quelques  éalaircies. 

36  54,50 

37  46,64 

38  45,59 

39  55,68 

80    56,42 

10.1 
10,2 
10,8 
8,9 
5,8 

54.36 
46,17 
47,60 
54.87 
57,62 

10.8 

53,35 

45,48 
49,57 
53,56 
57,93 

8,6 

52,15 
44,91 
54,00 
58,10 
60,69 

9.5 

6,8 
7.8 

11.8 

11.2 

10,0 

8,8 

8,5 

10,?'     . 

^^!  : 

;v..iji     . 
1 

SO 
SO 
\0 
SE 
SO 

Couvert, 
Couvert,  pluie. 

Cirro Kraïus  léger. 
Couvert,  sombre. 

M    63,69 

6,0 

63,41 

6,3 

68,38 

6,1 

68,40 

5,6 

6,3 

^1,^'     . 

|o 

Brouillard. 

^ 

^ 

• 

, 

, 

, 

•     1       •   1 

. 

. 

M 

oyennei 

S        • 

• 

• 

• 

> 

» 

• 

» 

• 

■ 

r  748^48 

9^6 

747i81 

• 

i2;9 

747147 

12*8 

748ioJ! 

■ 
9,9 

> 

13!8 

7)2 

•           Du 

l'^au  30 

■ 

r  53ii< 

t,9 

• 
53io3 

9A 

ii]68 

9^4 

biM 

^\f 

io!i 

5*2 

\          Du 

!•"  au  31 

TOUE  I. 


34. 


(   <8U  ) 
TABLEAUX  MÉTÉOROLOGIQUES. 

Température  de    l'air. 


Auée    IMS. 


M[MMA 

MAXIMA 

MIS. 

MAIL. 

!  MOV. 

mo\. 

PLUIE 

r 

S 

3 

s- 

s 

VOIS, 

DtU. 

-M'    —  - 

Boyms. 

Boytat. 

et  niz. 

m  M- 
•scUfl*. 

millia. 

r 

•s 

S- 

1 

s- 

1- 

sr 

pKptU. 

Date. 

pi.  gr. 

pl.p.t.|D.te. 

pl-gr.  [d.U. 

iiivicr.. 

— tots 

1 

12Ç2 

16 

-1?8 

1 

13^ 

16 

2?31 

7^41 

4;86 

4Î70 

67,85 

81 

Février.. 

—  2,8 

21 

9,0 

2 

0,5 

12 

11,6 

1 

2,06 

6,91 

4,48 

4,03 

24,10 

10 

Han.... 

-  *^« 

15 

11,2 

81 

5,0 

11 

20,6 

24 

0,89 

12,17 

6,53 

5,77 

40,55 

• 

AttU.... 

-   1,5 

20 

11,7 

30 

8,0 

1-2 

23,2 

6 

4,32 

16,31 

10,31 

9,72 

25,32 

8 

lai 

1,5 

5 

15,2 

17 

n,6 

3 

30,9 

16 

9,22 

20,29 

14,76 

14,28 

92,10 

11 

18 

Jttii.... 

8,5 

5 

16,5 

23 

15,4 

13 

24,8 

29 

11,69 

19,23 

15,46 

15,22 

66,50 

21 

Jaillel... 

9,3 

2 

20,1 

11 

19,8 

25 

35,0 

16 

16,33 

26,81 

21,57 

21,36 

39,25 

9 

Aoû(.... 

10,2 

19 

17,2 

2 

17,5 

21 

28,0 

17 

13,83 

21,74 

17,78 

17,39 

59,80 

21 

Stpleiiib. 

5,5 

23 

16,0 

18 

13,0 

17 

26,3 

18 

11,09 

18,86 

14,97 

14,45 

74,55 

15 

Oeltbre. 

2,0 

ÎI-Î7 

t2,4 

5 

9,0 

17 

20,2 

22 

6,32 

14,17 

10,25 

9,76 

61,65 

14 

Neveab. 

1,3 

80 

12,2 

2 

6,0 

30 

20,3 

2 

7,lî 

13,79 

10,48 

9,93 

55,60 

13 

OéMBb. 

-  1,0 

20 

10,5 

25 

5,8r 

2 

13,3 

25 

5,21 

10,07 

7,64 

7,47 

50,80 

14 

Moy 

■           ■       ..          Il 
ennes  et  totaux 

7,55 

15,68 

11,62 

11,17 

658,07 

26 

^ 
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Températures  extrêmes  du  Loir. 


MOIS. 


UXinvIer . 
Février. 
Mars..  . 
Avril.  . 
Mai.  .  . 
Juin. .  . 


Minim. 

Dtletf. 

Maxim. 

Dtles 

MOIS. 

Miniin.     Dites. 

Maxim. 

Dates. 

0?l 

10Î2 

16 

Juillet.     .    . 

19;8 

2 

27Ç0 

12-13 

2,9 

25 

8,3 

6 

Août.  .    .    . 

17,8 

13-14 

23,8 

2 

4,i 

11,6 

31 

Septembre.    . 

13,7 

80 

20,0 

9   3 

9,0 

15,0 

28 

Octobre.  .    . 

»,4 

19-29 

14,5 

1 

11,1 

22,2 

26 

Novembre.    . 

7,0 

30 

13,0 

3 

16,1 

17 

20,9 

29-30 

Décembre.    . 

6,2 

1-20 

»,6 

28 

Extrêmes    barométriques. 


MOIS. 

Minim. 

Dates 

Heures. 

Maxim. 

Dates 

Heures 

• 

REMABQUES. 

mn 

tum 

Janvier 

738,50 

9 

M 

765,68 

18 

11 

M 

Février 

40,22 

9 

M 

66,50 

21 

10 

8 

Mars 

39,70 

29 

S 

70,10 

6 

M 

Avril 

44,28 

24 

S 

60,08 

2 

10 

M 

Mai 

42,16 

29 

S 

60,30 

15 

M 

Juin 

42,12 

li 

10 

M 

58,89 

24 

8 

Juillet 

47,25 

6 

M 

61,36 

2 

M 

Août 

41,50 

3 

9  10 

S 

60,25 

23 

MIDI 

, 

Septembre  .  .  . 

38,20 

28 

S 

68,00 

23 

M 

Octobre 

34, ii 

27 

M 

66,18 

19 

S 

Le  minimum  d'octobre  dort 

Novembre. .  .  . 

28,38 

22 

8 

64,72 

8 

M 

aToir  été  782,50,  Tcra 

Décembre.  .  .  . 

37,23 

15 

S 

65,12 

18 

S 

Sbeuresdamatin. 

(  187) 
TABLEAUX    MÉTÉOROLOGIQUES.  Année    l8Kd. 

Températures  de  l'air,  par  mois  et  par  heure. 


■mm 

iufiir. 

KTritr. 

lan. 

Avril 

liL 

Juii. 

Juaiel. 

AuAl. 

ScpUBk  f  «tokn. 

.Vofeab 

MMnk 

■cyciici. 

8,Si 

8,81 

1,63 

4,75 

» 

• 

M 

» 

M 

» 

» 

• 

• 

3,3i 

3,73 

1,37 

4,85 

10,47 

13,98 

17,51 

14,71 

11,55 

«,55 

7,30 

5,45 

8,89 

3,07 

3,73 

1,46 

5,93 

13,00 

13,76 

18,88 

15,43 

13,14 

m 

» 

9 

• 

3,05 

8,73 

3,64 

7,36 

13,47 

14,71 

30,36 

16,55 

13,36 

H 

M 

» 

n 

3,03 

3,33 

4,46 

8,89 

14,68 

15,53 

81,55 

17,70 

14,83 

9,7» 

Mt 

6,79 

10,00 

10 

4,i5 

4,18 

6,57 

11,03 

16,33 

16,54 

33,36 

18,79 

16,08 

» 

k 

• 

w 

11 

5,80 

4,98 

8,51 

13,78 

17,34 

17,15 

84,14 

19,69 

17,08*       n 

M 

» 

M 

ma 

0,30 

5,70 

10,01 

13,93 

18,11 

17,49 

34,94 

30,48 

17,84 

13,39 

18,86 

9,18 

13,75 

6,67 

6,19 

10,93 

14,85 

18,53 

17,88 

35,45 

30,53 

18,10 

» 

u 

M 

w 

6,64 

5,99 

11,41 

15,44 

18,90 

18,16 

85,91 

30,58 

18,56 

» 

» 

» 

» 

6,70 

6,08 

11,73 

15,53 

18,06 

18,17 

85,98 

80,99 

18,35 

13,37 

13,84 

9,*3 

14,83 

6,13 

5,70 

11,45 

15,55 

18,51 

18,40 

86,01 

80,79 

17,71 

» 

» 

» 

u 

5,60 

5,19 

10,36 

14,74 

17,83 

17,93 

85,80 

80,33 

16,81 

» 

V 

9 

» 

5,39 

4,63 

8,36 

13,15 

16,69 

17,87 

34,63 

19,30 

15,47 

10,33 

10,58 

8,16 

18,80 

4,06 

4,17 

6,75 

11,18 

15,36 

16,38 

83,50 

18,05 

14,47 

M 

'  » 

» 

» 

4,87 

3,86 

5,70 

9,89 

13,84 

15,30 

81,95 

17,30 

13,81 

» 

» 

» 

» 

4,88 

3,66 

4,98 

8,95 

13,03 

14,53 

30,30 

16,48 

13,47 

9,30 

9,91 

7,7» 

10,60 

10 

4,71 

3,47 
4,03 

4.48 
5,77 

8,17 
9,73 

13,65 
14,88 

14,13 
15,38 

19,65 
31,36 

16,09 
17,39 

13,10 
14,45 

w 
9,76 

9,»» 

7,47 

» 

■•JfUM. 

4,70 

11,17 

Températures  du   Loir,  par  mois   et  par  heure. 


Htm. 

iuûer. 

fiimr. 

Han. 

A^ril. 

Hti 

ilil 

JnlUfl. 

Aràl. 

Sf^Uiib 

OetoAre. 

Nev«Bb 

Déecnb 

lley«BBei. 

4 

5,05 

5,63 

6,73 

11,36 

» 

» 

i> 

B 

9 

9 

i> 

w 

6 

5,03 

5,54 

6,64 

11,^9 

M 

» 

u 

9 

16,67 

9 

V 

» 

7 

5,00 

5,53 

6,59 

11,33 

16,35 

17,84 

33,89 

19,43 

16,64 

11,13 

10,43 

7,69 

18,56 

8 

5,00 

5,49 

6,57 

11,37 

» 

» 

"9 

» 

10,64 

• 

» 

» 

9 

5,01 

5,50 

6,68 

11,47 

« 

h 

9 

» 

16,74 

11,16 

10,43 

7,64 

» 

10 

5,08 

5,53 

6,83 

11,67 

M 

B 

i) 

M 

16,86 

9 

» 

)> 

ma. 

5,11 

5,71 

7,31 

13,06 

17,43 

18,44 

33,76 

19,95 

17,11 

9 

9 

» 

1 

5,16 

5,76 

7.36 

13,33 

» 

V 

1) 

N 

9 

9 

» 

9 

8 

-5,19 

5,80 

7,46 

13,36 

M 

tt 

u 

M 

17,35 

U 

9 

» 

3 

5,83 

5,81 

7,48 

12,38 

17,71 

18,67 

34,10 

30,80 

17,87 

11,61 

10,71 

7,89 

13,85 

4 

5,34 

5,80 

7,i3 

13,36 

» 

» 

» 

» 

17,83 

» 

• 

» 

5 

5,35 

5,78 

7,89 

13,34 

u 

» 

» 

M 

17,17 

M 

» 

• 

« 

5,34 

5,75 

7,19 

13,07 

» 

» 

• 

W 

}> 

9 

A 

. 

1          ^ 

5,19 

5,73 

7,10 

11,89 

» 

» 

» 

9 

17,08 

» 

U 

y 

L. 

5,38 

5,71 

7,00 

11,53  16,90 

18,18 

33,43 

19,69 

16,83 

n 

9 

9 

(  i88  ) 
TABLEAUX  MÉTÊOROLOOIQUES. 

HatUeurê  du  baromètre  par  mois  et  par  heure. 


tau». 


■ 

fleini. 

jMvUr. 

PcTrier     Hari. 

âtril. 

Vai. 

Jaii. 

Jaillel. 

Ami. 

Sepleab 

Ocubre. 

ICtfmb 

Dceeak 

ItjnMi. 

4 

753,i0 

56,46 

55,81 

54,14 

» 

» 

» 

» 

D 

u 

• 

» 

6     1 

53,29 

56,51 

56,18 

54,45 

53,96 

50,43 

54,03 

51,90 

53,01 

M 

» 

m 

7 

53,30 

56,64 

56,41 

54,57 

53,05 

50,54 

54,08 

53,03 

53,13 

II 

• 

m 

8 

53,60 

56,93 

56,56 

54,64 

53,11 

50,65 

54,17 

52,09 

53,39 

» 

M 

n 

0 

53,83 

57,03 

56,64 

54,71 

53,11 

50,68 

54,10 

53,15 

53,38 

52,87 

48,48 

53,14 

53,34 

10 

53,95 

57,07 

56,59 

54,64 

53,11 

50,69 

54,05 

53,15 

53,36 

» 

u 

» 

11 

53,96 

57,30 

56,46 

54,46 

58,98 

50,68 

53,95 

53,03 

53,31 

u 

w 

» 

lidi. 

53,05 

56,97 

56,34 

54,33 

53,87 

50,54 

53,83 

51,91 

53,98 

52,55 

47,H1 

53,03 

53,05 

63,30 

56,63 

55,9î 

53,99 

53,68 

50,43 

53,65 

51,84 

53,76 

» 

» 

» 

53,33 

56,44 

55,59 

53,70 

52,47 

50,33 

53,49 

51,75 

53,55 

» 

i> 

* 

53,28 

56,41 

55,34 

53,49 

53,37 

50,36 

53,36 

51,63 

52,44 

52,09 

47,47 

52,58 

.53,71 

53,39 

56,49 

55,18 

53,38 

53,19 

50,18 

53,30 

31,57 

52,42 

« 

» 

» 

53,47 

56,61 

55,27 

53,41 

53,17 

50,16 

53,18 

51,53 

52,46 

w 

u 

» 

53,06 

56,81 

55,49 

53,50 

53,37 

50,34 

53,30 

51,63 

52,57 

52,32 

47,83 

52,87 

52,55 

53,89 

56,97 

55,63 

53,71 

53,57 

50,37 

53,40 

51,85 

52,76 

» 

u 

» 

8 

53,98 

57,03 

55,78 

53,94 

53,76 

50,50 

53,65 

53,07 

52,96 

u 

» 

» 

9 

&^,08 

57,04 

55,83 

54,05 

53,98 

50,71 

53,88 

53,36 

53,06 

52,72 

48,03 

53,14 

53,15 

10 

54,09 

57,03 
56,77 

55,89 
55,93 

54,16 
54,09 

53,11 
52,79 

50,77 
50,47 

53,94 
53,76 

53,38 
51,93 

53,10 
52,94 

52,48 

47,87 

52,98 

StjeiBM. 

53,66 

52,97 

MOIS, 
iêikvior.. 

Férrier.. 


Optique  atmosphérique. 


de  lialus 
ordiu. 

7 


Mars. 
Avril. 


Hai. 
Juin. 


—       30 


\2 


Halof  eilraordina'.re*  et  autre*  apparitious. 


Arc-en>cicl  Llauc. 


Aurure  boréale. 


iParhélies  de  3  II  5^  30-  soir. 
Faibles  parhélies  h  4^  soir. 
ColoDDe  verticale  de  7*^  k  7^  10"*  soir. 
Faibles  parhélies  avec  de  longues  queues 
k  4b  soir. 


Faible  paihélie  de  droite  k  7^ 3  quarts. 


MOIS. 

Juillet.  . 
Août 

—  2C 

Septeniliro 

—  -lu 

Octobre . . 


Noiiib . 

d«  tiatoa     llaloa  cslraordinaire»  et  aotrea  apparitioai- 
ordiii. 


\2 


Parbélie  dii  droite,  sans  halo;  puis  par* 

bélie  de  gauche  de  8^  k  9^  matin. 

» 

Halo  ordinaire,  avec  le  hait  du  halo  ci^ 
conscrit. 


Nota.  Ce  tableau  n'est  complet  que  pour  les  a>o« 
janvier,  février,  marf,  avril  et  septembre.  Pendant  i 
absence,  on  n'a  noté  que  les  halos  les  plus  brillants. 
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JOURNAL    MÉTÉOROLOGIQUE. 


▼Mid«me.  -  Année  18M. 


Le  l**,  le  Loir  est  presque  entièrement  gelé.  — -  2, 
petite  pluie  h  cinq  heures  du  soir,  puis  Terglas.  —  3, 
▼erglas,  brouillard;  éelaircies  le  soir. — 4,  pluie  de  sept 
beures  anannleHnnqniioutes  k  midi  qoarente-cinq  mi- 
niites  ;  dégel,  débâcle  du  Loir.  ^-^  5,  brouillard  le  soir. 

—  6,  le  soir,  le  temps  se  couvre  légèrement  ;  le  maxi- 
mum a  eu  lieu  à  sept  nenres  du  soir.  Sept  beures,  pluie 
de  trois  heures  trente  minutes  k  neuf  heures  du  soir. 

—  8,  brouillard  jusqu'à  midi,  vent  fort  le  soir.  — 
9,  grande  pluie  le  matin  ;  grêle  grosse  et  légère  k  doux 
heures  et  demie  et  trois  beures  un  quart  du  soir.  — > 
40,  pluie  depuis  trois  heures  el  demie  du  soir. 

Le  44,ëelaircies  dans  la  soirée.  -~  42,  cirro-stralus 
le  matin,  pluie  le  soir.  —  43,  m(.  —  14,  bruine  et 
pluie;  éclaircies  le  matin  et  le  soir.  *-  45,  temps 
sombre,  bruine  toute  la  journée.— >4 6,  bruine,  éclair- 
«iea  an  milieu  de  la  tournée.  Quelques  hélices  sortent' 
de  leur  eoquille,  les  lumbrics  sortent  de  terre,  on  ?  oit 
le  aoir  quelques  ehauves*souris.  —  17.  soir,  très-beau 
«îtl.  «—48,  beau  le  matin,  brouillard  de  huit  heures 
du  natÎB  à  huit  heures  du  soir,  eouvertle  soir.  —  19, 
ooBTert  le  matin,  très-beau  le  soir.  —  20,  beau  le 
■Mtin  et  le  soir;  pluie  de  deux  k  six  beures  du  soir. 
Le  24,  beau  le  matin;  brouillard  de  six  heureset  demie 
à  dix  heures  du  matin,  couvert  et  pluie  le  soir.  —  22, 
petite  pluie  de  temps  en  temps.  --  28,  serein  le  ma- 
tin et  le  soir;  grêle  à  une  heure  trois  auarts  du  soir. 

—  24,  serein  le  matin,  brouillard  et  éclaircies  tout  le 
nate  de  la  journée.  —  25,  bruine  toute  la  journée  ; 
pelilea  éclaircies  le  ioir. —>  20,  brouillard  le  malin; 
cirro-atratne  léger  le  soir.  —  27,  sermn  le  malin,  cou- 
vert et  petiie  pluie  le  soir.  —  28,  éclaircies  le  matin, 
pelitepluie  deeinq  k  six  heures  du  soir.—  20, serein  le 
mutin,  brouillard  de  sept  à  neuf  heures  du  matin  et  de 
six  k  dix  heures  du  soir.  Cirrus  et  eumulus  dans  la 

Cmée.  —  30,  pluie  de  temps  en  temps  depuis  onxc 
res  du  matin.  Eclaircies  le  soir.  Maximum  k  neuf 
beorea-du  soir.  —  84,  pluie  fine  depuis  midi. 


^  Le  4*',  vent  fort  k  quatre  beures  du  matin;  soir, 
ciel  sombre,  bruine.  —  2,  éclaircies  de  onxe  beurec  du 
matin  k  une  heure  du  soir.  —  3,  pluie  de  sept  beures 
du  matin  k  trois  heures  soir;  grandes  éclaircies  le  soir. 
—  4,  del  en  grande  partie  clair  le  matin  ;  courert  arec 
quelques  éclairâei  le  soir.  — 5,  bruine,  vent  trèa-fort, 
ce  qui  est  très- singulier  après  une  si  grande  hauteur  du 
baromètre.  —  6,  pluie  continue  de  neuf  heures  du 
matin  k  deux  heures  trois  quarts  du  soir.  —  7,  serein, 
puis  brouillard  qui  se  change  en  cudiulo-stntus  épais  k 
édaireiea,  —  8,  quelques  éclaircies  au  milieu  de  la 
journée.  —9,  vent  80,  fort  le  matin.  Trois  heures  vingt 
minutes,  il  tombe  un  mélange  de  pluie  et  de  grêle  et 
le  vent  devient  NO  fidUe.  —40,  glace  daus  la  plaine  ; 
serein  le  matin  et  le  soir. 
Le  4  4 ,  serein  le  matin  ;  couvert  le  soir.  —  42,  éclair- 


cies de  six  k  huit  beures  du  soir.  —  48,  éclaircies  lo- 
matin;  neige  do  dix  heures  et  demie  k  midi  puis  de 
trois  heures  trois  quarts  k  quatre  heures  un  quart  du 
soir.  -—44,  couvert  le  malin  ;  serein  le  soir.  —  4  5, 
serein  le  matin;  très-nuageux  le  soir.  —  46,  couvert 
le  matin  et  le  soir  ;  cirro-stratus  au  milieu  de  la  jour^ 
née.— 47,  éclaircies  de  dix  heures  et  demie  du  matin  k 
six  heures  du  soir.—  48,  vent  fort  toute  la  nuit  du 
17  au  48.  Pluie  jusqu'k  midi.  Trts-beau  le  soir.  — 
49,  le  ciel  se  couvre  k  six  beures  du  matin.  Neige  k 
sqpt  heures  du  matin  et  k  midi  vingt  minutes.  8oir,  dix 
heures,  aurore  boréale  en  partie  cachée  par  un  stratus 
élevé  qui  occupe  tout  le  noid  jns^u'k  quelques  degrés 
au-dessus  de  Tiierixon.  —  20,  nage  k  quatre  heures  du 
matin;  serein  le  soir. 

Le  21,  quelques  cirros  et  cumulus  au  milieu  de  U 
journée.  —  22,  couvert  le  matin  ;  serein  le  soir.  — 
23,  éclaircies  le  matin  ;  serein  le  aoir.  «-  24,  couvert 
t9utlejour.  —  25,  éclaircies  presque  tout  le  jour.  — 
26,  couvert  td.  —  27,  éclaircies  de  deux  heures  et 
demie  k  quatre  heures  du  soir.  —  28,  pluie  de  temps 
en  temps,  pas  d'éolairciea.— -âO,  édaiicies  tout  le  jour. 


Le  4*^,  quelaues  éclaircies  de  deux  heures  et  demie 
k  trois,  heures  du  soir.  —  2,  pluie  shondante  depuis 
trois  heures  du  soir  ;  éclaircies  k  sept  heures  du  soir 
seulement. —  3,  neige  le  malin  ;  elle  dispsrsU  presque 
entièrement  dans  la  soirée.  —  4,  quelques  cirrus  le 
matin  ;  trèS'heau  le  soir. — 5,  quelques  petits  cumulus 
de  dix  beures  du  malin  k  dix  heures  du  soir;  très-beau 
matin  et  soir.  —  6,  quelques  cirrus  le  malin  ;  quelques 
cumulus  de  midi  k  trois  heures.  —  7«  très-beau.  — 
8,  la  terre  est  gelée  ;  dans  la  soirée,  cirrus  k  l'borison 
SO.  — <0,  la  terre  est  gelée;  très-beau.  ^  40^  quel- 
ques cumulus  le  matio. 

Le  14,  brumeux  et  sombre  toute  la  journée.  •^42, 
couvert  le  matin  ;  serein  lé  soir.  Yiolenle  bourrasque  et 
tourbillons  de  poussière  un  peu  avant  midi.  —  1 3,  cou- 
vert le  malin  ;  très-beau  le  soir. —  44,  très-beau.  — 
4  5,  quelques  cirrus  touto  la  journée.  —  4  6,  couvert 
depuis  cinq  heures  du  matin.  —  47,  couvert  le  malin; 
serein  le  soir.  —48,  dans  la  soirée,  quelques  cirrus  k 
rhorizon  SE.  —  19,  dans  la  soirée,  quelques  ârms  k 
rhorizon  OSO;  très-beau  ciel.  —  20,  id. 

Le  24,  cirrus  toute  la  journée;  soir,  Irès-bean.  — 
22,  id.  —  23,  td.  —  24,  cirrus  le  soir. —  25,  couvert 
le  matin,  très-beau  le  soir. —  26,  très-beau  le  matin  : 
cumulus  nombreux  après  huit  beures  cl  demie  du  mutin. 
—  27,  auelques  cirrus  lointains.  —  28,  pluie  de  midi 
k  onze  beures  du  soir.  —  29,  quelques  éclaircies  k 
deux  heures  et  cinq  heures  matin  ;  plue  presque  tout  le 
jour.  —  30,  pluie  jusqn'k  une  heure  du  soir  ;  éclaircies 
dans  la  soirée.  —  84 ,  pluie  jusqu'k  deux  heures  du 
soir  ;  éclaircies  dans  la  soirée. 

Il  y  a  eu  de  U  glace  dans  la  campagne  tout  le  meia, 
excepté  les  2,  25,  29,  30,  34.  U  n'est  pu  tombé  une 
goutte  de  pluie  depuis  le  3  au  matin  jusqu'au  28  h  midi. 
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Joarnal    18»8. 


Le  4",  oosTflrt;  biiiio«  le  MÎr.  —  2,  petiict  écUir- 
àm  tOBlf  U  joarnéa.  —  3,  g^  blancbe  dam  la  cam- 
papie;  qael^ua  dmu  et  camnlaf  au  miliea  d«  jour. 
•—4,  drro-stratiit;  omnalat  de  midi  à  lept  hearet  da 
aoir  ;  aerein  le  aoir.  —  5,  aerein  le  matin  ;  diras  et 
cvmnliia  le  soir. — 6,dmi8dt  oimoliis  presque  toute  la 
Jovraée.  ^7,  drro-atntas  el  eamuliu. —  8,  coufert  le 
natio.  Cirrus  au  milieu  de  la  journée.  Serein  le  aoir. 
•—9,  drrua  le  matin  et  U  soir;  trèa-nuageui  au  mi- 
lieu de  la  journée.  —  40,  quelquea  drrua  li  l'horiion 
SE;  tièa-bcau  del. 

LeH.trta-baau.— 4i»tif.  — 4S,irf 44,<iael- 

quea  légera  drrua  le  aoir«  —  45,  légère  drrua  tout  le 
jour.  —  46,  quelquca  pelHa  cumulua  de  aept  beurea  du 
matin  i  dnq  bearca  du  aoir;  del  un  peu  terne.  —  17, 
drrua  de  quatre  à  buil  beuna  du  aoir.  —  48,  ooutert 
depuia  buit  beurea  du  matin  ;  petite  pluie  de  midi  b 
deui  bcwea,  e'eat  la  premiteu  du  mou.  Le  font  passe 
du  N  un  quart  E  b  ONO.  —  40,  ooufert  le  malin  ; 


aerdn  le  aoir.  —  SO,  trèa-bean;  qnelqnea  petite 
lue  aeulement  de  aenf  beurea  b  onie  beurea  du  matin. 
La  24 ,  aernn  le  malin  ;  drro-atralua  lout  le  leaie  de 
la  journée  deptUa  neuf  beurm  du  matin.  —  22,  drro- 
atratua  et  édttMÎeale  ■mtiu;  eoufort  ot  goutlea  de  ploie 
le  foir.  —  it^eeuTort  tout  le  jour,  pluie  de  tempa  en 
lamjpa,  tonnmra  loinUin  b  l'entrée  de  la  unit. — 24, 
pluie  |uaqu'b  deus  beurm  el  demie  du  soir. — 25,  petite 
pluie  jusqu'à  deui  beurm  du  soir;  drro-stratua  le  aoir. 
-^  26,  eaufert  et  petite  plaie  le  matin  ;  presque  dair  le 
aoir.  — *  27,  aerdn,  de  aept  beurea  du  matin  b  deui 
beurm  d»  soir;  légèrement  oouTert le  aoir.  —  28,  trèa- 
bea»  le  matin  ;  arro-atratua  dopais  midi  :  quelqum 
palila  cumulua  b  trois  beurm  do  soir.  —  20,  couTert 
ai  petite  pluio  de  tempa  en  temps  ;  éelairdm  le  soir.  — 
60,  pluie  M.,  éelairaua  depuia  troia  beurm  du  aoir. 


Le4*',  pluie  b  ouatre  beurea  du  matin  et  de  onie 
beurm  du  matin  b  deux  beurea  do  aoir.  Edairdm  lout 
le  jour.—  2,  éelaircies  loutlejoor.  Le  ?ent,  0  le  ma- 
tin, Msae  le  soir  au  NNB.  —  3,  couTort  le  matin  ;  le- 
rdn  le  soir.  — i,  éclairdes  toot  le  jour. —  5,  serein  le 
matin  et  le  soir.  Comolus  de  neaï  heures  du  malin  b 
ait  beurm  du  soir.  —  6,  M.  —  7,  cirros  le  malin; 
eumulus  jusqn'b  six  heures  et  demie  du  soir  ;  serein  le 
aoir.  — 8,  serein  le  mutin  et  le  soir;  drrua  et  cumulus 
dana  la  journée.  —  9,  cirrus  puis  cirro-stratus  ;  ciel 
pommelé  puis  couTertb  dix  beores  du  soir.  — •  40,  M. 

Le  41,  très-nuageux  lout  le  jour;  drrua  et  drro- 
eumulus  le  soir. — 42,  quelqom  édairdes  b  dix  beurm 
seulement  ;  petile  pluie  de  temps  en  temps.— 43,  pluie 
la  nuit  ;  éuairdm  aeulement  b  six  beurm  du  soir.  — 
44,  ooutert  le  malin  ;  pluie  de  neuf  beurm  b  dix  beurm 
et  demie  du  matin  ;  serdn  le  soir.  —  45,  qnelqum  rarm 
drrus;  rent  NO  le  matin,  E  le  soir. —  46,  serein  le 
matin,  Tant  E;  eourert  et  fentOSOle  aoir;  orage  b  dix 
beurm  du  aoir.  —  47,  del  généralement  très-nuageux; 
orage  lointain  de  sept  b  buit  heurm  du  soir;  serdn  le 
aoir.  -«48,  auelqum  drrua  et  cumulus  le  matin;  con- 
fort et  pluie  de  dix  beurm  du  malin  b  huit  heurm  du 
aoir.  —  40,  eouTertj  on  entend  le  tonnerre  au  loin  b 
deux  beurm  et  demie  du  soir  ;  serein  le  soir.  —  20, 
édaircim;  grêle  b  quatre  heurm  un  quart  du  soir  ]  pluie 


de  temps  en  tempa  de  quatre  heurm  un  quart  b  neuf 
heurm  du  aoir  ;  orage  de  quatre  b  dnq  beurea  du  aoir.  - 

Le  24 ,  drrus  et  cumulus,  édairdm.  —22,  éelairdm, 
tonnerre  lointain  Ters  midi.  —  23,  serdn  le  matin  ; 
orage  faible  et  de  longue  durée  le  soir.  —  2i,  del  gé- 
uémlement  très-nuageux  ;  orage  de  dnq  heures  et  demie 
du  soir  k  neuf  beurm  du  soir. — 25,  grandm  édairdm 
do  buit  è  dix  heurm  du  malin.  -—  26,  édairdm  de  dix 
beurm  da  matin  b  dnq  heurm  du  soir;  orage  faible  à 
aept  heurm  du  soir.  — 27,  éclaireim  tout  le  jour;  pluie 
de  deux  heurm  b  huit  heurm  du  soir  ;  orage  faible  de 
dnq  b  six  heurm  du  aoir.  —28,  très-nuageux;  oiaae 
de  troia  b  quatre  beurm  du  soir.  —  29,  brouillard  le 
matia,  couTorl  ;  orage  de  onse  beurm  el  demie  da  matin 
b  cinq  beorm  du  aoir.  —  30,  petite  pluie  le  malin  ; 
éelairdm  au  milieu  de  la  journée.  -~  Si,  couvert  le 
malin  ;  cirro-stratos  le  aoir. 

Le  mois  de  mai  a  été  rmnarquable  par  sm  onie  orafes, 
toua  dans  m  seaoode  moitié. 


La  4**,  édairdm  tout  le  jour.  —  2,  id.  —  3,  dirw 
et  cumulua.  —  4,  éelairdm  tout  le  jour.  —  5,  dno- 
slrattts  le  matin  ;  coof  art  le  soir.  —  6,  édairdm  de  sept 
heurm  b  neuf  heurm  du  matin;  petite  pluie  le sdr.  — 
7,  pluie  jusque  midi  ;  quelqum  écldrcim  b  huit  heurm 
do  soir  seulement.  —  8,  ploie  presque  tout  le  jour; 
édaircim  b  dix  beurm  du  soir. — 0,  généralement  très- 
nuageux  ;  tonnerre  lointain  de  une  heure  b  dnq  beurm 
du  soir  ;  grand  oraae  b  Hontoire,  b  dix-huit  bilomèlrm 
O  de  Yeod6ine.  —40,  très-nuageux  ;  il  a  plu  un  peu  b 
midi  et  b  buit  heurm  et  demie  du  soir. 

Le  4 1 ,  tantôt  dm  édaircim,  tantôt  de  la  pluie.— 42, 
pluie  dans  la  nuit  du  44  au  42;  édairdm  le  matin.  — 
43,  couvert;  il  pleut  un  peu  de  tempe  en  temps  de 
deux  beurm  b  neuf  heures  du  soir.  — 44,  pluie  dans  la 
nuit  du  43  au  44  ;  couvert  et  pluie  le  matin  et  lewir; 
grandm  édaircim  au  milieu  du  jour.  —  45,  tanlftt  dm 
édairdm,  tantôt  de  la  pluie.  — 46,  pluie  continae 
jusque  trois  heurm  du  soir;  ciel  presque  dair  è  dii 
heorm  du  soir.  —  4  7,  grandm  édairdm  dans  la  jour- 
née; un  peu  de  ploie  le  soir.—  48,  généralement  Irès- 
nusgeux;  pluio  mêlée  d'un  peu  de  grêle  b  quatre  heurm. 

—  49,  petite  pluie  de  huit  beurm  b  neuf  heorm  do 
matin  ;  édaircim  de  temps  en  temps. —  20,  dd  sombre 
toot  leioor;  unpeo  de  ploie  josqo'h  neuf  beurm  da 
matin  ;  rhalcine  fume  comme  en  hiver. 

Le  24 ,  ploie  iosqo'b  six  heorm  et  demie  du  matin  ; 
comolo-slralos  le  malin  et  le  soir;  drro-stratos  au 
milieo  do  joor.  — 22,  cooverlel pluie  toote  la  journée. 

—  23,  pluie  tout  le  jour;  édaircim  b  dix  heurm  do 
matin  et  dix  heorm  do  soir.— 24,  cid  aox  trois  quarts 
couvert  juiqu'b  qoalre  beores  do  soir  ;  serdn  le  sdr. 

—  25,  serein  et  rosée  Irès-abondante  le  matin  ;  drre- 
stratus  dans  la  journée;  stratus  élevé  le  soir.  —  26, 
pluie  h  trois  heurm  et  demie  el  dix  heorm  et  demie  do 
matin  ;  édaircim  toot  le  joor.— 27,  généralement  trto- 
noageux,  cirro-slretos  ;  pluie  b  cinq  heorm  do  soir. 

—  28,  couvert  lematin  ;  trës-bmo  le  soir.  — 29,  très- 
nuageux. — 80,  très-nuageox,  drrus  et  cumulus;  pres- 
que clair  le  aoir. 


Le  4*',  éelaircies  le  matin  ;  servin  le  soir.  »  2,  qoel- 
qom  comolos  de  boit  heures  du  malin  à  trois  heurm  do 
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soir,  pois  quelques  clnriii;  teretn  le  soit.  —  S,  très- 
beta  ciel.  —  4,  M.  —  5,  quelques  cims  dam  U  soirée, 
—  6,  cirro-slntus  presque  tout  le  jour;  quelques  Délits 
cumulus  de  quatre  h  sii  heures  du  soir. — 7,  quelques 
petits  cumulus  jusqu'il  midi.  —  8,  quelques  petits  cu- 
mulus de  une  heure  à  neuf  heures  et  demie  du  soir. — 
9,  id,f  un  peu  plus  nuageux. —  40,  ouelqi 
tout  le  jour.  Deux  heures  et  demie,  le  lh< 
marque  kTombre  34  "0  et  le  thermomètre,  placé  sur  le 
sol  et  reoouTert  de  un  ou  deux  millimètres  de  terre  en 
pondre,  marque  60*. 

Le  44, quelques  cirrus,  cumulus  nombreux.  —  42, 
cirro-strstus,  très-nuageux  de  midi  h  trois  heures  ;  éclairs 
le  soir.  —  13,  quelques  cirrus  et  cirro-cumulua  le 
matin;  orage  de  une  heure  k  six  heures  et  demie  du 
soir,  couvert  ensuite.  —  14,  cirrus  tout  le  jour; 
énormes  cumulus  au  milieu  de  la  journée*  •*—  45,  cirrus 
et  cumulus  toutle  jour  ;  de  neuf  à  dix  heures  du  matin, 
otage  lointain  an  SSO.  —  46,  éclaircies,  orage  depuis 
cinq  heures  du  soir,  qui  continue  presque  toute  la  nuit, 
peu  de  ploie.  —  47,  quelques  éclaircies  ;  orage  de  onse 
heures  trois  quarts  è  une  neure;  grande  pluie  de  huit 
heures  du  matin  li  une  heure  du  soir.  ^48,  très- 
Buageux;  pluie  à  deux  heures  et  cinq  heures  du  soir; 
serein  le  soir.  —  49,  très-nuageux,  petite  pluie  è  cinq 
heures  du  soir. — 20,  très-nuageux;  cirrus  et  cumulus. 

Le 24,  cirro-stratus,  puis  cumulus  le  matin;  serein 
è  dix  heures  du  soir.  -~  22.  serein  le  matin  ;  couTert 
de  trois  è  cinq  heures  du  soir  ;  presque  clair  le  soir  — 
28,  quelques  cumulus  de  neuf  heures  du  matin  à  une 
heure  du  soir.  — >  24,  trè»-nuageux  ;  un  peu  de  pluie 
de  temps  en  temps.  —  25,  pluie  fréquente  de  quatre 
heures  et  demie  du  matin  è  quatre  heures  et  demie  du 
soir;  éclaircies  ensuite.  —  26,  un  peu  de  pluie  le  matin; 
éclaircies  au  milieu  de  la  journée.  —  27,  quelques 
éclaircies.  —28,  cumulus  nombreux*  -—29,  éclaircies 
le  matin  et  le  soir;  orage  de  deux  heures  et  demie  à 
dix  heures  du  soir.  —  30,  cirrus  et  cnmalo-stratus, 
éclaircies.  «^  34 ,  couvert  Jusqu'à  huit  heures  du  matin; 
quelques  cumulus  tout  le  reste  du  jour; 

AODT. 

Le  4**,  cirrus  le  matin;  cuhiuIbs  nombreux  depuis 
midi.  —  2,  très-nuageux,  cirrus  et  cumulus;  orage  et 
va  peu  de  pluie  de  quatre  à  sept  heures  du  soir.  — > 
Z,  quelques  cirrus  et  cumulus  le  matin;  très-couvert  de 
onse  heures  du  malin  è  neuf  heures  et  demie  du  soir, 
puis  éclaircies;  pluie  de  trois  è  neuf  heures  du  soir. 

—  i,  auelaues  éclaircies,  gouttes  de  ploie.  —  5,  cou- 
vert, pluie  le  matin  et  le  soir  ;  le  ciel  s'éelairdt  è  neuf 
heures  du  soir,  —  6,  pluie  la  nuit,  à  neuf  heures  du 
malin  et  deux  heures  du  soir;  éclaircies  qui  s'agran- 
dissent dans  la  soirée.  •—  7,  pluie  le  matin,  éclaircies 
peu  après  ;  sombre  tout  le  reste  de  la  journée.  —  8, 
cirrus  et  cumulus  le  matin  ;  couvert  et  sombre  ensuite. 
-*  9,  cirrus  et  cumulus,  couvert  de  deux  è  sept  heures 
du  soir  ;  petite  pluie  à  aeux  et  six  heures  du  soir.  — 
40,  même  ciel  ;  pluie  è  neuf  heures  du  matia  et  deux 
facnfus  du  soir. 

Le  44,  éclaircies  depuis  onxe  heures  du  matin  ;  un 
peu  de  pluie.  —  42,  cirrus  et  cumulus,  très-nuageux  ; 
pluie  h  onxe  heures  du  malin  et  deux  heures  du  soir. 

—  13,  éclaircies;  pluie  à  cinq  heurei  du  soir.  •—  44, 
éclaircies  le  matin  ;  pluie  à  dix  heures  du  malin  ;  pluie 
depuis  neuf  heures  au  soir.  —  45,  pluie  continue  U 


nuit  jusqu'à  sept  heures  du  matin  ;  éclaircies  tout  le 

i'onr.  —  46,  couvert,  petite  pluie  de  sept  heures  à  dix 
leures  et  demie  du  maUn  ;  serein  le  soir.  —47,  quel- 
3ues  légers  nuages  jusqu'à  deux  heures  du  soir;  orage 
e  quatre  heures  et  demie  à  neuf  heures  et  demie  du 
soir;  serein  à  dix  heures.  L'orage  a  été  violent  dans 
tout  l'ouest  de  l'arrondi ssement.  «-48,  pluie  de  huit 
à  dix  heures  du  malin  et  six  heures  et  demie  du  soir  ; 
éclaircies  qui  s'agrandissent  le  soin  —  49,  brouillard 
jusqu'à  sept  heures  du  malin,  cirrus  et  cumulus  ;  orage 
et  grande  pluie  de  huit  à  neuf  heuret  du  soir  ;  presque 
clair  ensuite.  —  20,  couvert  le  matin  i  pluie  de  midi  et 
demi  à  une  heure;  del  à  moitié  clair  le  soir. 

Le  24,  couvert  toute  la  journée;  petite  pluie  de  cinq 
à  sept  heures  du  soir.  —  22,  un  peu  de  pluie  jusqu'à 
troii  heures  du  soir  ;  éclaircies  depuis  une  heure  du 
soir  ;  orage  éloigné,  sans  pluie,  de  sept  à  neuf  heures 
du  soir.  —  23,  couvert  le  matin,  presque  dairle  soir. 
—  24,  éclaircies  de  huit  heures  du  malin  à  huit  heures 
du  soir.  —  25,  cirro-cumulus  jusqu'à  six  heures  du 
soir;  ensuite  serein.  —  26,  malin,  cirrus  et  cirro- 
cumulus;  orage  de  six  heures  et  demie  à  huit  heures 
du  soir,  sans  pluie;  éclaircies.  L'orage  a  eu  toute  sa  vio- 
lence dans  l'ouest.  —  27,  quelques  éclaircies  le  matin, 
preM|ue  clair  le  soir.  —  28,  presque  clair  le  matiu  et 
le  soir  ;  aux  trois  quarts  couvert  au  milieu  de  la  Jour- 
née. —  29,  petite  pluie  de  six  à  huit  heures  du  matin^ 
cirrus  et  cumulus,  éclaircies.  Le  vent,  NE  le  matin, 
passe  SSE,  puis  SO.  — 30,  éclaircies  tout  le  jour  ;  orage 
éloigné  au  S  de  sept  à  huit  heures  du  malin.  —  34, 
cirrus  et  cumulus,  presque  clair  le  matin  et  le  soir. 


Le^**,  cirro-stratus  et  brouillard  le  matin  ;  <^ 
.cumulus  de  dix  heures  du  matin  à  sept  heures  du  soir; 
très-beau  le  soir.  —  ),  quelques  traces  de  cumulus  de 
trois  à  six  heures  du  soir.—  3,  trèa-beau.  —  4,  serein 
le  matin  ;  cumulus  nombreux  depuis  onxe  heures  du 
matin  ;  couvert  avec  quelques  éclaircies  le  soir.  —  5, 
orage  à  diverses  reprises  jusqu'à  quatre  heures  du  soir, 
grande  pluie.  —  6,  éclaircies  de  une  à  neuf  heures  du 
soir.  ^-  7,  couvert  le  matin,  éclaircies  presque  toute  la 
journée,  très-petite  pluie  de  temps  en  temps  ;  éclairs  de 
neuf  à  dix  heures  du  soir.  —  8,  brouillard  et  temps 
sombre  le  matin  ;  pluie  de  sept  à  dix  heures  du  matin  ; 
cirrus  et  éclaircies  presque  tout  le  reste  de  la  journée. 

—  9,  cirrus  et  cumulus,  éclaircies,  petite  pluie  de 
temps  en  temps;  orages  lointains  dans  l'après-midi. — 
40,  cirrus  et  cumulus,  éclaircies. 

Le  44 ,  couvert  le  matin ,  cirro-stratus  le  soir  ;  pres- 
q^ue  clair  après  neuf  heures  du  soir.  —  42,  quelques 
cirrus  le  mslin  ;  éclaircies  seulement  tout  le  reste  de  la 
journée.  —  43,  petites  éclaircies;  plus  couvert  le  soir 
que  le  matin.  —  44,  petite  pluie  à  sept  heures  un 
quart  du  matin ,  petites  éclaircies  tout  le  jour.  —  45, 
cirro-stralus  et  cumulus,  éclaircies  ;  petite  pluie  de 
quatre  à  cinq  heures  du  soir.  —  46,  couvert  U  matin 
et  le  soir  ;  cirro4trttus  de  huit  à  onxe  heures  du  roatio. 

—  47,  grande  pluie,  continue  toute  la  nuit  et  tonte  la 
{onmée. — 4  8,  pluie  une  partie  de  la  nuit.  Deux  heures 
du  matin,  grande  pluie  et  éclairs ,  cirrus  et  éclaircies; 
serein  le  soir.  —  49,  éclaircies,  pluie  de  temps  en  temps 
de  une  heure  à  cinq  heures  du  soir.  —  20,  éclaircies, 
très-petite  pluie  de  quatre  à  cinq  heures  du  soir. 

Le  24 ,  quelques  cumulus  jusqu'à  six  heures  du  soir  ; 
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cîrro'tlratttt  léger  le  Mîr.  -«  22,  (rèe-nnageax  le  mttin  ; 
Gtmis  et  camuîus  au  milieu  de  la  journée  ;  très-beau  le 
soir,  —  23,  gelde  blanche,  quelques  cirrus  toute  la 
journée.  —  24,  quelques  ârrus  jusqu'à  deux  heures  du 
soir  ',  très-beau  ensuite.  —  25,  «quelques  petits  nuages 
bas  de  huit  è  neuf  heures  du  matin  ;  légers  dmis  pres- 
que toute  la  journée.  -^  26,  quelques  cirrus  et  nuages 
élevés  ;  très-beau  le  soir.— 27,  cirrus  et  cirnHcumuius 
jusqu'à  six  heures  du  soir  ;  le  soir^  stratus  éle?é.  — 
28|  pluie  presque  toute  la  nuit  jusqu'à  cinq  heures  du 
malin  ;  petite  pluie  et  éclairciet  de  temps  en  temps  tout 
le  reste  de  la  journée.  —  29,  petite  pluie  et  éclaircies 
de  temps  en  temps.  —  80,  couTort  le  soir  {  uo  peu  de 
pluie  è  une  heure  du  soir. 

OCTOBaX. 

Le  4*',  cirro-slralus  et  nuages  élevés  le  matin  ;  cou- 
vert le  soir.  —  2,  violente  tempête  la  nuit  ;  couvert  le 
matin  ;  un  peu  de  pluie  è  midi;  très-beau  le  soir.  — 
3,  presque  serein  le  malin  cl  le  soir  ;  presque  couvert 
entre  une  et  cinq  heures  du  soir.  —  4,  cirrus  et  cirro- 
cumulus  abondants  le  matin;  couvert  après  midi  ;  pluie 
continue  depuis  six  heures  du  soir.  —  5,  violente  tem- 
pête toute  la  nuit;  pluie  de  six  heures  du  matin  k  midi, 
éclaircies  ;  pluie  de  trois  heures  trois  quarts  k  sept  heu- 
res du  ftoir;  presque  serein  après  neuf  heures  du  soir. 
■'—  6,  éclaircies  presque  toute  la  journée.  Pluie  de  une  à 
sept  heures  du  soir.  —  9,  cirro-slralus  généralement  ac- 
compagné de  cirro-cumulus.  — 40,  quelques  cirrus  et 
petits  cumulus  ;  très-beau  le  soir. 

Le  14,  serein  le  matin  et  le  soir;  cumulus  de  dix 
heures  du  matin  k  dix  bcuraa  du  soir.  —  42,  tantôt 
couvert,  tantôt  presque  clair  ;  quelques  cirrus  le  soir. 

—  48,  quelques  cirrus  et  cumulus;  très-beau  le  soir. 

—  4  4,  quelques  petits  cumulus  de  onxe  k  trois  heareSé 

—  45,  serein.  —  46,  irf.  —  47,  brouillard  le  matin 
et  le  soir  ;  cirrus  et  cumulus  k  trois  heures;  couvert  k 
six  heures  du  soir,  —  48|  brouillard  le  matin,  puis 
couvert;  serein  le  soir.  —  49,  cumulus  une  partie  do 
la  journée  ;  serein  le  soir.  —  20,  cirrus. 

Le  21,  la  plupart  du  temps,  couvert.  —  22,  cumu- 
lus légers  de  temps  en  temps  ;  serein  le  soir.  —  23, 
couvert,  pltfie  de  temps  en  temps.  —  24,  éclaircies  le 
malin  ;  couvert  le  soir,  un  peu  de  pluie.  —> 25,  pluie  le 
malin,  éclaircies.  —  26,  éclaircies  le  matin  et  le  soir; 
grande  pluie  dans  l'après-midi.-— 27,  éclaircies  depuis 
trois  heures  du  soir.  — 28,  éclaircies  le  matin  ;  couvert 
le  soir,  un  peu  de  pluie.  —  20,  même  ciel,  pluie  plus 
forte.  -~  30,  cirro-stratus  le  matin  ;  couvert  le  soir.— 
84 ,  pluie  la  matin,  couvert;  presque  serein  le  soir. 


Le  4**,  éelairoies.  ^-  2,  Mi.  —-3,  éclaircies  le  matin  ; 
serein  le  soir.  —  4,  pluie  le  matin,  couvert;  serein  le 
soir.  —  5,  éclaircies  presque  toute  la  journée;  éclairs  k 
cinq  heures  du  soir.  -^  6,  nuageux;  serein  le  soir.  — 

}  serein  le  soir.— 
;  serein  le  soir. 


Le  4  4 ,  irf.  —  42,  éclaircies  le  soir.  -^  43,  itf.  .— 
44,  pluie  le  malib  ;  éclaircies  au  milieu  de  la  jéumée. 
-^5, éclaircies  le  matin;  pluiedansl'après-midj;  serein 
le  soir.  —  46,  éclaircfes  le  matin  ;  serein  le  soir.  — 
47,  pluie  k  différentes  reprises,  quelques  éclaircies. — 
4  8,  pluie  la  nuit,  cirrus  et  cumulus  ;  éclaircies  tonte  la 
journée.  —  49,  éclaircies  de  temps  en  temps,  un  pen 
do  pluie.  —  20,  ploie  de  temps  en  temps;  éclairdei 
dans  l'après-midi  et  la  soirée. 

Le  24 ,  quelques  éclaircies  le  matin  ;  pluie  presque 
toute  la  journée.  —  22,  pluie  presque  toute  la  journée. 
—  23,  éclaircies  le  matin  ;  pluie  presque  toute  la  jour- 
née. —  24,  pluie  le  matin  ;  éclaircies  le  soir.  —  25, 
couvert  le  matin  et  le  soir;  éclaircies  presque  toute  la 
journée.  —  26,  pluie  le  matin,  éclsircies  de  temps  en 
temps.  —  27,  quelques  cumulus  au  milieu  de  la  jour- 
née; très-beau  le  matin  et  le  soir. —  28,  griodes 
éclaircies  ;  couvert  et  queloues  gouttes  de  pluie  seule- 
ment k  trois  heures  du  soir.  — >  29,  grande  pluie  la 
nuit  et  le  matin,  couvert  ;  serein  le  soir.  —  80,  éclair- 
cies de  temps  en  temps. 


7,  îtf.  —  9,  queloues  nuages  légers;  sere 
0,(4. — 40,  brouillard  lematifiioamulas; 


Le  4*',  quelques  nuages.  —  2,  eonverf,  bnimeoT.  — 
3,  brouillard  le  matin,  éclaircies  presque  toute  la  jour- 
née ;  couvert  le  soir.  —  4,  pluie  la  nuit  ;  quelques 
édaireies  le  matin.  —  5,  couvert,  brumeux.  —  6, 
brouillard,  quelques  éclaircies  au  milieu  de  la  journée  ; 
couvert  le  soir.  —  7,  cirrus  et  nuages  élevés;  édairdes 
toute  la  journée.  -—  8,  pluie  le  malin,  serein  le  soir. 

—  9,  couvert  et  pluie  le  malin;  serein  le  soir.  —  40, 
éclaircies  le  matin  ;  serein  le  soir. 

Le  44 ,  serein  le  matin  et  le  soir;  nuages  élevés  dans 
Taprès-midi.  —  42,  un  pen  de  brouillard  le  matin; 
éclaircies  toute  la  journée.— 13,  cumulo- stratus  épais, 
presque  serein  le  soir.  — *  44,  éclaircies  presque  toute 
la  journée  ;  un  peu  de  pluie  k  sii  heures  du  soir.  — 
45,  pluie  la  nuit  et  le  matin  ;  éclaircies  au  milieu  de  Is 
journée.  —  46,  serein  le  matin  ;  couvert  et  un  peu  de 
pluie  le  soir.  —  47,  pluie  et  vent  toute  la  nuit;  orsge 
à  six  heures  du  matin,  ensuite  pluie  de  temps  en  temps. 

—  4  8,  pluie  la  nuit  ;  couvert  le  nuitin  ;  presque  serein 
après  midi.  —  40,  quelques  nuages  élevés  josqu'k  trois 
on  quatre  heures  du  soir;  serein  ensuite.  —  20,  cirro- 
stratus  et  un  pen  de  brouillard  le  matin  ;  quelques  gros 
cumulus  le  soir. 

Le  24 ,  brouillard  presque  toute  la  journée,  bnrine 
ensuite,  ciel  indistinot.  — 22,  brouillard,  bruine,  pluie 
le  soir.  —  23,  ciel  indistinct  et  pluie  une  partie  de  la 
journée;  presque  eerôn  le  soir.  —  24,  Mel  indistiict, 
brumeux  le  matin  ;  petite  pluie  une  partie  de  lu  journée. 

—  25,  quelques  éolaireiea  le  malin;  pluie  toute  la 
soirée.  —  26,  petite  pluie  presque  toute  la  journée; 
quel^taes  nuatfes  seulement  le  soir.  —  27,  ploie 
presque  toute  la  journée.  —  21^,  ciel  indîslinet  et  plais 
le  malin;  serein  le  soir.  — -  29,  cirro-stratus  le mstSn; 
cumulus  nombreux  dans  la  soirée  ;  quelques  édairda  k 
matin  ;  sombre  et  brumeux  le  reste  de  la  journée;  un 
peu  de  pluie  le  soir.  —  34 ,  brouillard  et  bniine. 
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14.7 

9,1 

2,80 

■ 

7    CM 

22    47,06 

9,8 
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12.2 

55,21 

6,2 

12,7 

5,6 

.%00 

• 

9    CM 

24!    66,13 

8,8 

58,73 

13.6 

69,88 

11.9 

65,08 

10,0 

14,2 

6,2 

0,00 

O 

7     cm 

25j    63,09 

7,8 

63,28 

11,6 

62,82 
^  57,11 

12,0 

62.52 

11.9 
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15.5 

5,7 

0,20 

■o 

lu    Couvert. 

28    69.62 

11,4 

69,46 

15.8 
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14.8 
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NO 
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8.0 
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19 
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14,8 
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19.2 
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12,4 

18.5 
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• 
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20 
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68,24 

17,0 
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17,7 

71,  »7 

12,4 

18,6 
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13,2 

68,10 

19.2 
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69,56 

14.6 

21,0 

9,8 
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21,8 
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23,6 
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11.8 
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90 
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Mot. 
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82 
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89 

97 

5,26 

74 

6,61 

72 

6,15 

82 

11.20      8,74 

96 

9,93 

72 

10,36 

70 

9.44 

92 

11.20)    6,16 

95 

6,06 

92 

6,21 

90 

6,78 

92 

21.31)    7,59 

96 

9,04 

74 

9.51 

69 

8,40 

85 

21.31\    4,24 

97 

5.74 

82 

6,91 

83 

5.25 

94 

1.51      9.15 

06 

10.24 

7'i    1  10.65 

74 

9.55 

89 

1.3l(    4,70 

96 
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83 

5,91 

82        5,39  1  89    || 
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(BOUCHKSDC-EaÔNB  ). 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 

FAITES  PKNBAirr    t'Afmtz 

1850 

PAB  h.  BBRJAMIlf  YALZ. 
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I   tATÏTDDB i8M7'  52"  N 

(  LOlfttlTUDB 8*    4'  48"  E 

■Mm. 
I  Du  loi 29,0 

{  Dubtromètrc 46,8 


Poor  let  ÎBilniiiieiiU  «mployét  elle  mode  d'olytcnration,  Toir  même  ToUne,  k  la  toile  des  obser- 

Titiont  feilei  en  Fimee. 
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ÉTAT   HYGROMÉTRIQUE   DE    L'AIR. 
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Ham. 
relai. 

Tendon 
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letM. 

Uax. 
ibtolu*. 

D.I-. 

Min  M 
obMla*. 

ïku. 

JaiiTier 

Février 

Uart. 

Avril 

AUi 

lu'n 

5,66 
5,01 

7,18 
8,21 
11.28 

10.84 

11,41 

d.TO 

7.19 
8.94 
5,51 

71,7 
68.2 
54,2 

62.0 
60.4 
59,2 

54,9 
60,S 
57,9 

68.7 
71.6 
71.4 

M9 
6,90 
5.84 

7,18 
8,81 
11.44 

11.46 
11.84 
10.41 

7.68 
7.04 
6.06 

60.6 
56,9 
48.4 

P8,2 
52.1 
53.2 

50.8 

58,8 
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60,8 
68.6 
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4"58 
5.74 
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7,40 
8,83 
11.52 

12,16 
12,08 
10.42 

7,83 
7,84 
6.16 
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62,2 
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53,6 
63,6 
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8.86 
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63.6 
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56.4 

61,2 
60,6 
57.4 

57.0 
60,6 
89,1 
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69.9 
69.7 

MO 
6.70 
5.09 

7,20 
7,84 
11.49 

11.97 
11.74 
9,74 

7.25 
7.11 
8.92 

69.4 
64.4 
59.6 

66.2 
64.  U 
66.8 

64.7 
67,1 
61,4 

69,3 
73,3 
74,9 
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9,4 
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l-M 
16.8 
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15 
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ik 

28 
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AoAl 
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Oclobr» 
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Dérambrr 

|fr.TB«li0.  .   .  .   . 

1,78 

83.1 

a.06 

56,8 

8,23 

(3.9 

8.32 

6Î,0 

7.96 

66.8 

■ 

• 

• 

. 

Observations  qui  n^ont  pu  trouver  place  dans  les  résumés  précédenia. 


MOIS. 


êht  hemftÂ  du  nifttÎB. 


i  lérti. 


Tcinpir 

mit. 


dria 


niiiiiidiU 
Ftl*LiTr< 


Plus  initJs  tiifl>Ra«i 
tn  24  lieurei. 


VJp>  ir»ndt  quamilÉ  lOniW* 


Janvier  .  . 
F^vner  .  . 
Mars  .  .   . 

Avril.  .  . 
liai.  .  .  . 
Juin  .    .   . 

Juillet.  .  . 
Aoâi.  .  . 
Septembre* 

Ottobra.  . 
Novembre. 
Décembre. 


Totaux  et  mey. 


755,86 
61,02 
59.27 

63.56 
54,47 
51,33 

57,04 
60,!i4 
58,57 

52.16 
54,51 
60.32 


757.22 


2t5 

7,2 
5,8 

11.6 
13,1 
18.9 

20.0 
19,1 
16,1 

10.2 
9.4 
6.6 


11.7 


4.05 
5,34 
4,65 

6,92 
7.91 
10,17 

10.27 
10,91 
9.22 

6.66 
6.64 
5,30 


7,38 


73,0 
71,1 

64,9 

69  »4 
99,0 
66^4 

58,9 
67,8 
6?»0 

71.4 
7&,l 
71, S 


68.7 


13:2  du  39  »u  iO. 

\\,1  du  16  sti  17. 

11.1  la   14. 

ta,9  du  7  iu  i. 

10.9  du  A  Éti  4., 

13,6  du   22  au  23^ 


11,7 
10,  a 
11.3 


dt.  Il  lu  12. 

%>>.  Î7, 
H  1. 


«Al  1«  1S. 

0.3  Je  n. 

1,8  ]•  31. 

17.8  ]i>  It. 

SS.1  le  17, 

18,7  le  1. 


iO,!l 
7,4 


\f  7. 
U  16. 


10,9        du  7  1(1  F. 
11.6        du  U  an  19. 
10.2        du  13  tu  34. 


10.7  li.  n. 
yj,$        do  26  ou  17. 

10.8  II  ta. 
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•C 

^s4 


NOTICES 

SUR    LES    mSTAUMBMTS    BMP&OTBS 

ET    SUR   LE    MODE    D'OBSERVATION. 


Nous  avons  jugé  indispensabld  de  reproduire,  pour  l'intièlligence  des  diverses  sériei 
d'observations  faites  en  France,  les  notices  relatives  soit  à  la  nature  et  à  la  position  des 
instruments  employés,  soit  au  mode  d'observation.  Ces  notices,  extraites  des  Annuaires 
'météorolcgiqnes  de  1849' à  1852,  ont  été,  avant  cette  réimpression,  soumises  de  nou- 
veau à  l'examen  des  savants  qui  les  avaient  rédigées  afin  qu'ils  pussent  y  introduire 
quelques  modifications,  s'il  y  avait  lieu.  Ch.  S.-€.  D. 


I. — 

Uq  cabinet  dont  les  muri  sont  cou? erii  d'vne  coucbe 
foncée  qui  l'oppote  k  le  réflexion  de  la  lanière,  ett 
•ilué  au  nord,  au  cinquième  éUge  d'une  dei  maitont 
Irs  plui  hautes  de  la  rue  de  la  Paroisse  ;  il  est  éclairé 
par  une  croisée  placée  presque  perpendiculairemeot  à 
la  méridienne  du  lieu  el  qui  fait  face  au  nord.  Cette 
croisée  présente,  dans  ta  moitié  supérieure,  quatre 
petits  carreaux  établis  exprès  pour  n'être  ouTorts  que 
l'un  après  l'aulre,  afin  d'éviter  l'effet  sur  les  inslru- 
menls  extérieurs  d'un  courant  d'air  înéTitaUe  sani 
cette  précaution.  Le  ibermométrograpbe  et  le  paychro- 
mètre  dont  le  ibermomètre  see  sert  à  donner  la  tempe, 
rature  extérieure  (4),  sont  établis  extérieurement  à  une 
distance  couTonable,  0<",25y  afin  que  les  effluves  de 
cbaleur  émanant  du  cabinet  n'aient  pas  d'action  sur  les 
instruments.  Pour  que  tonte  influence  de  même  nature 
soit  écartée,  autant  que  possible,  il  existe  è  l'est  une 
petite  croisée  qui  permet,  au  besoin,  à  l'air  de  cette 
cbambre  de  rester  è  une  température  peu  différente  de 
celle  ambiante.  Les  instruments  sont  abrités  par  des 
écrans  situés  supérieurement  et  latéralement,  destinés 
à  empécber  l'arrivée  sur  eux  des  rayons  soûîres  ;  ws 
écrans  sont  disposés  de  manière  qu'en  toute  saison, 
quelle  que  soit  l'amplilude  des  rayons  solaires,  lesins- 
•  Iruments  restent  abrités  par  ces  sortes  d'auvents,  qui 
d'ailleurs  offrent  le  moins  de  saillie  possible,  afin  qu'ils 
n'influenoeut  pas  les  variations  atmosphériques  que  l'on 
cherche  h  mesurer.  Enfin,  toutes  les  parties  qui  for- 
ment l'encadrement  des  instruments,  tels  que  les  boise- 
ries et  les  pani  de  murs  extérieurs,  sont  recouvertes  de 
deux  coucbes  de  couleur  noire  rendue  mate  et  opaque 
au  moyen  de  l'incorporation  d'une  grande  quantité  de 

(l)L«prenierâ«c««  instrtiiBtBts  a  414  eonstrail  ft  Ihinfra 
pèr«,  le  Mcottd  ptr  Futr4  ataé,  raprès  povr  It  SotiM  dlM  Smneéi 


noir  de  Cumée  qui  met  ces  instrumenta  h  l'afcri  de  là 
radiation. 

Une  girouetteest  placée  sur  la  cheminée  du  foadoirdes 
Abattoirs,  c'est-è-dire,  sur  un  point  trèi-élevé  et  très- 
éloigné  des  influences  locales  ;  elle  est  d'ane  extrtiaa 
mobilité.  La  flèche  qui  la  fait  mouvoir  et  qui  a  deux 
mètres  de  longueur,  est  fixée  k  un  cercle  bnriiontal 
d'un  mètre  de  diamètre  sur  lequel  sont  «arquéss 
seixe  divisions  égales.  Huit  de  ces  divisions  por- 
tent de  très-grands  numéros;  la  teinte  blanchi  de  cm 
chiffres  se  projette  sur  un  tambour  peint  en  noir,  ce 
qui  permet  de  les  anerceToir  k  l'aide  d'une  lunntle.  Cm 
numéros  corresponaent  aux  différente  vents^  Ainsi  le 
n«  i  correspond  au  vent  N,  len«i  1/2  au  UNE,  U 
n*  a  au  NE,  le  n»  2  4/2  à  l'ENE,  etc. 

Dans  l'intérieur  du  cabinet  est  placé  un  baroaMm  Fer- 
tin,  muni  de  son  thermomètre.  Ce  baromètre  a  4lé  cem» 
paré  snr  un  type  que  possède  le  savant  ingénieur  géugiv- 
phe,  M.  le  commandant  Delcros.  Via-k-Tis  du'rc^^tre  dm 
observations  est  un  tableau  contenant  la  nomenclature  et 
les  diverses  abréviations  adoptées  ;  la  méthode  dlHoward 
n  servi  pour  indiquer  la  confignntion  dei  nua^im. 

L'udomètR  est  placé  snr  le  faite  delà  mèmeinaisonk 
Au  moyen  de  Tases  tarés  qui  reçoivent  l'ean  de  |»laie  m 
fur  et  è  mesure  qu'elle  tombe,  on  obtient,  en  poids,  la 
quantité  d'eau  recueillie  chaque  Jour  «t  ou  ea  déduit 
facilement  l'épaisseur  de  la  couche  d'eau  expiinée  en 
millimètres  et  en  centièmes  de  millimètreSk  îfUi  centiè- 
mes de  millimètres  sont  indiquée  dans  les  tabliiiux  mé> 
téorologiquee,  non  parce  que  ce  degré  d'exacUlnde  est 
absolument  nécessaire  ni  même  d'nne  grandt  imper- 
tance  dans  ce  genre  d'observation,  mais  paru»  que  le 
mode  de  mesurage  emnloyélci  permet  d'en  tenir^Dompk. 

La  hauteur  de  l'udomètre  ainsi  que  celle  Ip  bero- 
mètre  an-dessus  du  sol  el  an-desaus  du  nWeaa  de  k 
mer,  sont  indiquées  immédiatement  après  la  i 
ture  suivante. 
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TABLEAUX  HÉTÂOROLOGIQVES. 

NOMENGLATURB   mÊTÉOROLOGIQOE  (1). 

ÉTAT   DU  CIEL  OU  DEGRÉ   DE  SÉRÉNIlt. 


Dant  U  colonne  indkiaftnt  le  degré  de  nébulosiié^  les 
)inDi 


chiffres  donnent  le  nomore  de  dixièmes  de  le  surface  du 
ciel  coorerls  per  les  nueges.  —  Ex.  :  la  moitié  du  ciel 
est  coQf  erte  de  nueges,  elle  sera  désignée  par  5  mis  dans 

In.     s.   e.    0.    etc.  Tenl  faible, 
N.    S.  E.  O.  etc,  Tenl  ordinaire. 
V.  8.  S.  O.  etc.  vent  fort. 
M^  S,  M^  O^  etc.  bourrasques. 

Depuis  le  I*'  février  4892,  l'intensité  des  tents  est  indicée  par  de:»  chiffres  basés  sur  la  nomenclature 
sultan  le  : 


la  colonne  spéciale.  — -  Celle  nota  lion  permet  de  prendre 
des  moifennes  et  fait  disparaître  le  fague  des  anciennes 
dénominations  :  wna^eux^  Irèê-nMûffmXf  ûsêta  ècaUy  ti^ 
f<in,  etc. 


l  Veau  de  ptvie  soulignée  indique  qu'elle 
Jprovienl  de  neige  fondne;  quand  elle  n'a  pu 
\  ^1,^  mesurée  k  cause  de  son  peu  d'abondance, 
(on  met  le  signe  0,00. 


0  correspond  h  calme. 

4         —         h  faible,  ordinaire. 

2         *—         h  assez  fort. 


3  eorrespond  h  fort. 

4  —  à  très-fort. 

5  -*         à  violent. 


6  correspond  à  très-violent,  tem- 
pête, bourrasque. 


Dans  les  tableaux  résumés,  on  considérera  comme  jours  de  pluie  ceux  dans  lesquels  on  aura  mesuré  au  moins 
%n  miHimèlre  d'eau. 

Les  jours  de  fêlée  seront  ceux  ob  la  iempéralurc  ffltntmtii»  du  jour  aura  été  égale  ou  inférieure  k  — 1*0. 

PHÉNOMÈNES  PARTICULIERS. 


T      V 

b    11 

b  p  P 
o  V 
g    Û 


voilé, 
vaporeux, 
brouillard, 
bruine,  ploie, 
neige, 
grésil,  grêle. 


T         tonnerre. 

£         éclairs. 

0         orage. 

T        tempête. 

F         la  foudre  tombe. 

Hg  Hi  halo  solaire  cl  lunaire. 


H 


abondant. 

continuel. 

éclaircie. 

fort. 

violent. 

nombreux. 

lénith. 

liori«on, 


«XRMPLBS  ; 


i  neige  coniinocllo  et  abondante. 
CMni*  grands  cumulus  nombreux  h  l'Iiorizou. 
0*  violent  orage.  , 

(       ^*  ciel  couvert  de  nuages  distincts,  pelilos  éclaircies. 

î  Signifie  douteux  ou  qui  n'a  pu  être  observé. 

Le  xiuiik  (a)  comprend  un  angle  de  50*  autour  de  la  verticale;  VhwÎM»  (h)  les  parties  au-dessous  de  coite  limite. 

En  général,  les  lettres  minuscules  et  les  majuscules  sont  employées  pour  représenter  la  grandeur  des  phénomènes, 

et  les  lettres  Ualiques  et  grasses  leur  force  ou  leur  intensité. 


if 


CONFIGUBATION 
DBS  NUAOSS 

(d'iprès  HOWàBO). 


Cirrus 

Cumulus 

Stratus 

Girro-cumulus., 
Cirro-stratns.  • . 
Gumulo-strattts. 


PETITS 


er 

cm 

st 
cr-cm 
cr*st 
cm'^t 


GRANDS. 


GR 

CM 

ST 
CH-CM 
CR-ST 
CM-ST 


PETITS 
•I 

ehergéi. 


6RANDS 

et 


er 
cm 

9Î 

Cf-OW 

cm-al 


C4 

CM 

$T 

C§-CJf 

CMST 


Lm  premièrM  «brévialions  •«capportent  teujeart  aax  ana^ 
qui  doniarat,  Ei.  t 

ST-CU  grand  stfatas  ooaTcaat  aoifonataMnt  an»  parti*  4n, 
eid  :  comulat  distincts,  bien  limitéi. 

CM-ST  grands  cnmalus,  mal  limités  et  s«  fondant  sur  Isurs 
bords  ;  fond  presque  unifonno,  édaireiea. 

Quand  doux  couches  nuagenaos  soat  seperpaadas  et  Uen 
distÎBeles,  Us  signée  ordinairea  serrent  k  las  rapréeenter;  on 
las  met  alors  sous  forma  do  fraction,  la  couche  tufériêurt 
occupant  le  numiraftw  et  celle  infériaurt  le  dinomina- 
î*ur. 

Las  Buagas  qui  sent  k  l'beritaa  ont  ana  a  en  «poaant,  et  la 
lettre  .*«  .*,  .«ou  .•  qui  suit  indioue  le  nord,  le  4udt  I'mI  ou 
Vouett,  Ex.  :  CH^  grands  cumnlns  au  nord  de  rhoriaon; 
ein«h«  petits  comulus  nombreux  k  Phorizon  et  à  l'est 


CIRAO-STRATCS.  —  Masse  semblable  k  da  coton  eard<  dont  les 
glamcnts  seraient  étroitement  entrelacés  ;  au  lénith,  ils  ont  Pappa- 
mu»  d'an  grand  nombre  de  nnagaa  déliéa  qui  aonpent  la  aiel  par 


CIRBDS.  -.*•  Çutuê  dt  Ckmt  des  Marins}  nuasas  en  fibres  pa- 
ralUlea  ondoyantes  ou  divergentes  ;  filaments  déliés  dont  Pettsam- 
ble  pont  être  comparé  tantAt  k  un  pinceau,  tantôt  k  des  ehereux 
trépas,  laatét  k  un  risspu  délié. 

àlMOLDS.- W.  A  «oij,»  des  Marins;  en  fonaa  de  demi.        ctJMOLO-SïBATOS. -5lAsr«  famé  d'an  grand  «.«brode  Ca, 

»ant  une  eaptea  de  roUa  qui  couvre  le  del  ou  une  parUe  du  eiel.        ""•«••  ^  P**""'  '  '""^*  "•*^'™'  «""^"• 
CUUtO-CUHOLQS.  ^  CM  fotnuU!  petttea  masae*  anondies,  (D'après  Mil.  KmêmU  et  dé  GmMr0tm.) 

bian  terminées,  en  ordre  aerré  al  bariiontal. 
JVor«.  Dans  le  registre  de*  obserrationa  on  remplace  les  lettres  ttahçuts  par  des  lettres  touhgnie»:  les  lettres  frasut  par  des  lettres 

èmrréés  ;  al  Ua  lettres  gramêt  at  ««afrùf «éM  par  dca  lottrea  hmrrits  et  touliguété. 


(I)  K  partir  du  I**  férrier,  la  forme  dca  tableaux  seule  a  subi  uns  légère  modification  qui  ne  chsnBe  pas  t'app'ication  de  cette  ^<k' 
m'ttebtnre . 


TABLEAUX     MËTÉOROLOGIQUBS. 


Poiifio»  de  l'Observaiom. — L'obsertaioire  est  siiu6 
k  1204  mëlns  de  distance  du  clocher  de  Saiol-Looit. 
La  droite  qui  unit  ces  deux  points  est  sensiblement  orien- 
tée comme  la  méridienne.  « 
L'altitudeducenlredelabouleesttrouTéede.  483,60 
Dn  nirellement  direct  a  donné  pour  diffé- 
rence, en  moinSf  dans  la  hauteur  feriicale 
entre' ce  point  géodésique  de  la  nouvelle  carie 
de  France  et  la  cuvetU  du  ^aromèfre.   .   .    . 

Hauteur  du  baromètre  au-dessus  du  niveau 
moyen  de  la  mer 


49,50 
434, <0 


Les  thermomètres  sont  élevés  au-dessus  du 

sol  de 48,00 

L'udomètre,  idem 20,40 

La  girouette  est  placée  sur  un  grand  pavil- 
lon dépendant  des  Abattoirs  et  construit  sur 
un  mamelon  ;  celte  girouette  est  parfaitement 
isolée  et  très-mobile  ;  sa  hauteur  au-dessus 
de  la  surface  du  mamelon  est  d'environ.   .    .       34,00 

Équation  du  bnnmitre  Fortin  qui  $eri  uux  obeerva- 
liont.  —  D'après  un  grand  nombre  de  comparaisons 
faites  par  M.  Delcros,  cette  équation  est 
nm 
—  0,055. 

0iBm,055  est  la  correction  constante  qu'on  reirunehe 
de  la  hauteur  barométrique  observée  et  réduite  è  zéro 
de  température  pour  avoir  la  hauteur  absolue  indiquée 
dans  les  tableaui.  C'est  par  erreur^  que  dans  V Annuaire 
de  1850,  page  304, cette  correction  est  indiquée  comme 
étant  -j-  0"i">,55,  ce  qui  la  rend  dix  fois  plus  grande 
et  additive^vi  lieu  de  iouttraclive  qu'elle  doit  être. 
IV  Ad.  B&niGifY. 


II.   — 

êtromitre,  —  Le  baromètre  dont  je  me  sers  est  celui 
d'Ernsl,  n»  4  89.  Il  a  été  comparé  avec  soin  par  M.  Del- 
cros, cl  avec  le  baromètre  de  l'Observatoire;  il  n'a  été 
trouvé  en  différence  que  de  0*un,002.  Il  marche  d'ail- 
leun  parfaitement  d'accord  avec  un  baromètre  du  même 
artiste,  que  possède  l'ingénieur  en  chef  de  nuire  dépar- 
tement. Il  se  trouve  situé  dans  la  bibliothèque  de  l'école 
normale  è  4*", 75  au-dessus  du  niveau  du  sol,  et  è 
630*  au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 

On  fait,  avec  cet  instrument,  des  observations  bi- 
faoraires,  enoore  bien  que  dans  mes  relevés  je  ne  tienne 
compte  que  des  observations  faites  à  9  heures  du  matin, 
midi,  3  heures  et  9  heures  du  soir.  Toutes  les  correc- 
tions relatives  à  la  température  sont  faites  après  chaque 
observation. 

rA«niioiRè/r«.— Jefais  uuged'un  thermomètre  étalon 
construit  avec  beaucoup  de  soin  par  Danger.  Cet  ins- 
trument est  placé  à  quelque  dislance  d'un  mur  situé 
au  nord.  Au  moyen  d'un  mécanisme  fort  simple,  on 
peut  approcher  l'instrument  de  manière  à  ce  qu'on 
puisse  lire  facilement^  les  degrés.  Le  thermomètre  est 
observé  en  mèm&  temps  que  le  baromètre. 

Je  possède  des  thermomètres  à  maxima  et  minima  de 
Walferdin,  à  l'aide .  desquels  je  détermine,  k  l'époque 
des  grands  froids  et  des  grandes  chalcura,  les  maxima 
et  «tntma  de  température. 

EnCn,  je  possède  un  hygromètre  de  Danîell,  que  j'ai 
consulté  pendant  fort  longtemps,  mais  que  j'ai  cessé 
d'examiner,  parce  que  je  crois  ses  indications  inexactes. 


Pluie. — Pourconnaltre la  quantité  de  pluie  qui  lo 
h  Kodez,  j'ai  placé,  a  l'extiémilé  du  jardin  de  l'éoale 
normale,  un  udomèlre  dont  le  diamètre  est  de  Oi^jSO  et 
la  hauteur  0*",50.  Je  ne  liens  compte  qu'a  la  in  de 
chaque  mois,  de  la  hauteur  a  laquelle  parvient  Feau 
dans  le  tube  gradué. 

Vents.  — Je  détermine  la  direction  des  vent»  k  l'aide 
d'une  bonne  girouette,  placée  sur  une  tour  de  la  cha- 
pelle du  collège,  qui  n'est  dominée  par  aucun  autre 
monument.  Blondkav. 

in.  — 


Les  observations  horaires  ont  été  faites  arec  un 
thermomètre  k  mercure  dont  l'échelle  a  été  vi'rifée 
avec  soin,  et  qui  était  placé  dans  un  jardin  de  UMnièra 
que  le  soleil  ne  pût  jamais  l'atteindre.  Les  tempéra- 
tures minima  et  maxima  ont  été  observées  avec  deux 
thermomètres  horizontaux  k  maxima  et  minima  plaota 
auprès  du  premier.  Les  boules  des  trois  thermomètres, 
complètement  isolées  dans  l'air,  étaient  recouvertes 
d'une  feuille  métallique. 

La  lecture  des  températures  extrêmes  se  fait  k  neuf 
heures  du  malin  etk  neuf  heures  du  soir. 

Le  pluviomètre  est  placé  sur  le  sol,  dans  on  lieu 
découvert,  loin  de  toute  habitation.  La  mesure  de  la 
pluie  se  fait  k  neuf  heures  du  matin.        Emm.  LIAIS. 

IV.  —  U 


Mode  d'observation. —  Le  Puy,  par  sa  position,  si 
pittoresque  d'ailleun,  réunit  toutes  les  conditions  que 
l'on  peut  désirer  pour  l'observât io«i  des  vents,  et  en 
particulier  pour  celle  des  vents  inférieure,  toujours 
difficile,  quelquefois  môme  impossible  sur  les  points 
situés  dans  les  vallées  ou  abrités  par  des  chaînes  de 
montagnes. 

Bâtie  en  amphithéâtre  sur  la  pente  méridionale  d'un 
monticule  isolé,  entre  de  riauls  et  fertiles  vallons, 
celle  ville  est  encore  dominée  par  le  rocher  escarpé  de 
Coineille,  sur  lequel  une  girouette  a  clé  établie  ces 
dernières  années  par  les  soins  de  la  Société  d'agricul- 
ture et  aux  frais  de  la  ville. 

Le  sommet  de  Corneille  est  k  environ  428»  (4)  au- 
defsus  du  seuil  de  l'Hôtel-de- Ville,  dont  la  hauteur 
absolue  rectifiée  par  les  observations  de  MM.  Arnaud  et 
de  Gouilly,  est  de  632  mètres.  On  a  donc  pour  n 
point  une  hauteur  totale  de  760  mètres  au-dessus  de 
la  mer,  hauteur  générelemcni  supérieure  a  celle  des 
coteaux  couronnés  de  basaltes,  qui  se  montrent  k  diffé- 
rentes distances  au  delk  de  la  Borne  et  du  Dolais«n. 

La  girouette  de  Corneille  échappe  aussi  k  l'action 
perturbatrice  des  courants  et  contre-courants  qui  ré- 
gnent dans  les  bos-fonds,  et  l'on  peut  considérer  ses 
indications  comme  représentant  fidèlement  la  direction 
générale  des  venls  inférieurs,  dégagés  des  influences 
accidentelles  du  sol. 

Aussi  les  ai-je  notées  avec  confiance  pendant  les  fcpt 
mois  d'hiver  que  je  passe  babilucllcment  k  la  ville. 
Obligé  de  résider  le  reste  de  l'année  sur  deux  autres 
points,  éloignés  de  &  k  6  kilomètres,  l'un  k  l'E,  l'autre 
au  NO  du  Puy,  j'aurais  pu  me  trouver  dans  l'impossi- 
bilité  de  continuer  mes    observations.   Le  hasard  a 

(I)  MM.  Arnaod  ctGoniUr  l'avaient  fixék  429  ■•Irct.  D'apis 
la  plan  d«  nivellement  de  la  ville  dressé  pr  M.  Cri|B4rd,  il  ■• 
cerail  que  de  tl'7  mètres. 
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Toulu  que,  non-ieuleineiik  ces  cJeus  slaliooi  fassent, 
par  leur  tilaaliou  élerée,  k  l'abri  de  l'influence  per- 
turbatrice des  Talions,  mais  encore  que  la  première  se 
trouYiil  à  754  mètres  (4),  et  la  seconde  à  775  mè- 
tres de  bauleur  absolue  rectifiée,  ce  qui  est.  à  quel- 
ques mètres  près,  la  même  que  celle  de  Corneille;  de 
sorte  que  les  trois  girouettes,  accomplissant  leurs  éTO- 
lutions  dans  une  même  tranche  atmosphérique,  mar- 
chent généralement  d'accord,  ainsi  que  j'ai  eu  de  fré- 
quentes occasions  de  m'en  assurer. 

Afin  de  poufoir  contrôler  leurs  indications,  mais 
principalement  dans  la  vue  d'observer  avec  précision 
la  direction  des  vents  supérieurs  qui  ne  nous  est  con- 
nue que  par  celles  qu'ils  impriment  aux  nuages,  j'ai 
eu  recours  h  an  moyen  fort  simple,  et  qui  certes  a  dû 
déjà  être  employé. 

On  sait  que  ces  observations,  pour  être  exactes,  doi- 
Teotètre  faites  exelutivement  sur  les  nuages  qui  passent 
par  le  zénith  de  l'observateur,  c'est-à-dire  dans  le  plan 
du  cercle  azi mutai  qu'ils  parcourent  entre  ce  point  et 
l'horizon.  Or,  à  l'aide  d'un  plan  de  la  ville  et  des 
cartes  de  Cassini,  j'ai  déterminé  pour  chacune  de  mes 
trois  stations  l'angle  asimut  des  huit  vents  principaux, 
en  faisant  coïncider  ces  points  de  repère  avec  un  ob~ 
jet  quelconque,  arbre,  maison,  montagne,  etc.  Un  fil  à 
plomb,  l'angle  d'un  mur,  le  montant  d'une  croisée, 
placés  dans  un  même  dij^nement,  avec  l'œil  d'un  c6té, 
le  point  de  repère  et  le  nuage  de  l'autre,  pendant  que 
celui-ci  s'élève  ou  s'abaisse  dans  un  plan  vertical,  ont 
suffi  pour  déterminer  la  vraie  direction  des  nuages. 

On  se  trouve  ainsi  è  l'abri  des  erreurs  qui  sont  iné- 
vitables, si  on  les  observe  lorsqu'ils  paraissent  traver- 
ser obliquement  le  ciel. 

Si  l'état  du  ciel  ne  permettait  pas  que  l'observation 
fût  faite  à  l'heure  accoutumée ,  j'attendais  que  la 
brume  se  dissipât  ou  qu'un  nuage  se  montrât  dans  le 
ciel  sur  un  point  favorable.  J'ai  souvent  attendu  ce 
moment  pendant  des  heures  entières.  Si  l'observation 
devenait  impossible,  je  la  remplaçais  sur  mon  journal 
par  un  x^  à  moins  que,  le  baroraèlre  restant  station- 
naire,  le  vent  ne  repartt  après  le  serein  ou  la  brumo, 
dans  la  direction  d*oîi  il  soufflait  déjè. 

Bertrand  de  Docb. 

y.  —  CMBR3DOaFF. 

La  commune  de  Gosrsdbrff,  où  se  trouve  mon  obser- 
vatoire, est  située  sur  le  versant  méridional  d'une  émi- 
nence,  qui  n'est  qu'un  prolongement,  en  pente  douce, 
du  LiebfraHenberg ,  montagne  boisée  appartenant  è  la 
chaîne  des  Vosges.  Cette  montagne  se  détachant  d'un 
groupe  demuntagnes  voisines,  fait  saillie  dans  un  pays 
onduieux,  entrecoupé  de  collines  élevées,  qui  du  côté 
du  sud,  s'aplanissent  complètement,  k  une  lieue  de  dis- 
lance, vers  la  forêt  deflaguenau.  L'observatoire  esléloi- 
gné  de  la  forêt  la  plus  rapprochée  d'environ  500  mètres. 

Le  baromètre  à  syphou,  ayant  une  colonne  de  3  mil- 
limètres d'épaisseur,  se  trouve  exposé  dans  l'intérieur 
de  ma  chambre  b  coucher,  accompagné  d'un  thermo- 
mètre destiné  à  rectifier  la  hauteur. 

(4)  D'après  un  traTiil  général  fie  nivelUment  dont  H.  LoTébare, 
ingénieur  des  ponte  et-chauMé«8,abien  voulu  me  donntr  cwamanî- 
cati«iu,  le  »cuil  du  portail  de  Doue  serait '•740»  de  hauteur  abïolue, 
m  n  il  y  a  lieu  d*ajonler  k  ce  chiffre  :  d'abord  4"',20  pour  difTé- 
rcnee  entre  son  point  de  départ  <  t  celui  de  632"  flid  par  MM.  Ar- 
nxud  et  Couilly,  i-nauit»  tO«  poar  la  hauteur  do  rodificc  où  est 
placée  la  girouette,  ce  qui  donne  75<4*,20. 

TOME   1. 


Le  piuvùmèire  e«t  uu  vasa  cylindrique  en  fer-blanc/ 
de  22  centimètres  de  diamètre,  sur  49  de  hauteur, 
placé  sur  une  petite  colonne  è  90  centimètres  au> 
dessus  du  sol,  au  milieu  du  jardin  du  presbytère,  dan» 
un  endroit  éloigné  des  bâtiments  et  des  arbres,  dont  le 
voisinage  pourrait  être  un  obstacle  à  l'introduction 
oxacte  des  eaux  pluviales. 

Pout*  pouvoir  indiquer  consciencieusemetit  combien 
de  fois  les  vents  divers  ont  soufflé,  il  ne  suffit  pas  de 
marquer  la  direction  de  ceux  qui  se  font,  sentir  au» 
époques  fixes  d'observation  ;  car  il  y  a  très-souvent  des 
variations  intermédiaires,  ce  qui  arrive  la  plupart  du 
temps  h  l'époque  des  crises  atmosphériques  ;  quand  du 
beau  temps  on  passée  la  pluie,  alors  les. vents  changent 
parfois  6,  8,  40,  4  2  fois  dans  là  journée,  d'une  ma- 
nière brusque,  saccadée,  et  parcourent  quelquefois  la 
rose  entière.  Autant  que  possible ,  ou  a  noté  tous  ev» 
changemeuis. 

Comme  très-fréquemment  les  nuages  des  sones  atmo- 
sphériques supérieures  se  trouvaient  poussés  dans  un 
sens  qui  s'écartait,  plus  ou  moins,  de  la  ligne  suivie 
par  les  vents  qui  rasaient  la  surface  du  globe,  ou  dia- 
mélralement  opposée  b  cette  direction,  on  a  fait  atien* 
lion  à  ces  courants  atmosphériques,  autant  de  fois  que 
l'état  du  ciel  permettait  de  les  observer,  et  ou  en  a 
consigné  le  résultat  dans  le  tableau  général. 

L'eau  météorique,  pour  prévenir  les  effets  de  la  va- 
porisation, a  été  mesurée  après  chaque  pluie  et  après  la 
neige  tombée  ou  fondue. 

4*  Le  ikermomètre  k  potence  et  è  mercure,  ar 
235  millimètres  de  long.  L'instrunieut  est  gradué  sur 
tige;  sa  colonne,  presque  capilli forme,  puisqu'elle  ne 
dépasse  guère  en  diamètre  cinq  dixièmes  de  millimètre, 
et  l'échelle  de  graduation  y  présentent  67  degrés  an- 
dessus  et  26  au-dessous  do  zéro<  Ce  thermomètre, 
éprouvé  à  toutes  sortes  de  températures^  n'a  marqué 
jusqu'ici  constamment  qu'un  dixième  de  degré  de  diffé- 
rence en  moins,  comparé  avec  un  autre  Fasiré. 

2*  Le  Ihermomèire  à  maximay  égalemcut  k  met" 
cure  ,  est  monté  et  gradué  sur  verre.  Le  tube  de  cet 
instrument  a  28  centimètres  en  longueur,  et  la  eolonne 
mercurîellc  4  millimètre  d'épaisseur ;.  son  échelle  <le 
graduation  s'élève  è  55  degrés  au-dessus  et  s'abaisse  k 
47  degrés  au-dessous  de  zéro.  D'après  les  expériences 
nombreuses  auxquelles  je  l'ai  soumis,  il.  a  besoin  de 
correction;  car  il  dévie  en  moyenne  de  4%7  en  plus 
do  la  température  qu'il  devrait  marquer,  et  le* zéro  est 
trop  élevé  de  2*. 

3*  Le  thermomètre  à  mitUmû.  Cet  instrument,  k  quel- 
ques millimètres  près,  est  de  même  dimension,  monté 
et  gradué  de  la  même  façon  que  le  précédent,  et  sa 
colonne  è  alcool  a  4,3  millimètre  de  diamètre.  De 
même  que  le  précédent,  il  a  besoin  de  correction,  car  il 
présente  une  moyenne  de  déviation  de  4'>,5  en  plus,  cl 
son  zéro  est  placé  trop  haut  de  4", 4. 

Toutes  les  températures  observées  sur  ces  trois  ins- 
truments ont  été  corrigées,  tant  sur  les  tableaux  conte- 
nant les  séries  mensuelles  que  dans  les  résumés  qui 
viennent  k  leur  suite.  La  correction  a  été  faite  au  fur 
et  k  mesure  que  les  observations  ont  été  notées. 
L'abbé  MULLBR. 

VL  —   aOUBM'. 

Baromètre.  —  Le  baromètre  dont  je  me  sers  est 
d*Ernst  (le  n"  4  03,}  11  funelionne  k  c6té  d'un  autre 
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Paramètre  du  même  ariislo  (le  n*  109),  q«  me  sert 
éo  eoDtrftltf.  Les  deox  inslrumeiiU  sont  plteéi  dam  ma 
chambre,  et  iitués,  d'après  met  calcaU,  à  S9*,42  au> 
deasHS  àvL  nifeau  de  la  mer  et  à  4"  ,4  5  du  sel  de  la 
rue. 

Je  fais  quatre  obserralions  par  jour,  à  neuf  heures 
du  matin,  à  midi,  h  trois  heures  et  à  neuf  heures  du 
soir.  Il  e>t  inutile  de  dire  que  les  corrections  de  tempé- 
rature et  de  capillarité  sont  faites  avec  soin  après  chaque 
obaertatioB. 

Thermomitriê,  —  Lesthermomëlrea  sont  placés  dans 
une  espèM  de  cage  b  trois  toits  pour  que  les  courants 
d'air  puissent  s'y  établir  avec  facilité.  La  cage  est  à  «o 
mètre  vingt-cinq  centimètres  de  Is  muraille,  et  je  puis 
à  Tolonté  l'attirer  à  moi,  quand  je  Tcui  faire  une  obser> 
vatio».  L'eiposiliou  est  au  nord  ;  du  reste,  la  disposi- 
tion de  l'appareil  est  exactement  la  même  que  celle  qui 
existe  è  l'Observatoire  de  Paris,  car  il  a  été  copié  sur  ce 
modèle  par  M.  Lecomte. 

Le§  thermomètres  ènt  été  construits  par  Bunteu. 
Ce  sont,  d*abord,  un  frûnd  thermomètre  allant  jusqu'à 
45*  et  donnant  les  dixièmes  de  degrés.  Les  divisious 
sont  gravées  sur  une  large  lame  de  verre  ; 

2*  Du  ikermomitrofrtfphe  oonslruit  avec  le  plus  grand 
aoitt  par  Bunten  (4); 

30  Un  thermomètre  à  ûlcoolf  k  minime  horixoalaL 

4*  Dn  pasF£Arom«fre  également  construit  par  Bunten, 
et  disposé  sur  un  pied  vertical. 

Je  fais  avec  les  thermomètres  quatre  observations  par 
jour,  aux  mêmes  heures  que  j'ai  Indiquées  plus  haut 
pour  le  baromètre.  A  neuf  heures  du  matin,  je  note  le 
maximum  et  le  minimum  de  1»  température  depuis 
8-4  heures. 

Finie.  —  Au-dessus  de  mon  amphiihéètre  de  phy- 
sique, sur  une  espèce  de  belvédère,  j'ai  fait  disposer 
un  fuUmètre  que  M.  Lecomte  m'a  construit,  exactement 
sur  le  modèle  de  celui  de  l'Observatoire  de  Paris.  Il 
domine  toutes  les  maisons  environnantes  et  se  trouve 
placé  dans  le  quartier  le  plus  élevé  de  la  ville.  Son 
élévation  est  è  50m  an-dessus  du  niveau  moyen  de  la 
mer.  Son  diamètre  est  de  0*,76.  L'eau  descend  par  un 
tuyau  dans  un  réservoir,  et  de  là  on  la  fait  couler  dpus 
une  mesure  en  étain  d'un  décimètre  de  hauteur  et  divi- 
sée ea  4  00  parties.  Chacune  de  ces  mesures  représente 
un  millimètre  d'eau,  et  l'on  peut  ainsi  facilement  obte- 
nir les  centièmes  de  millimètre.  L*ndomèlre  est  d'ailleurs 
d'un  accès  facile  pour  qu'on  puisse  y  verser  de  l'eau 
chaude  dans  les  cas  où  l'eau  du  réservoir  serait  congelée, 
ou  faire  fondre  b  neige  qui  le  remplirait.  Je  détermine 
la  quantité  d'eau  tombée  après  chaque  pluie. 

Éiat  du  eiel.  ^  fente,  -«-Je  détermine  les  vents  par 
la  marche  générale  des  nuages,  ou,  en  cas  d'un  ciel  pur, 
par  une  girouette.  Quant  è  l'état  du  ciel,  j'ai  adopté 
la  Bomenelatura  employée  è  Versailles. 

Pbeissbr. 

Ylï.  — 


Les  instruments  employés  appartiennent  b  la  ville  ; 
ce  sont  : 

4«  On  baromètre àe  Bunten,  n"  7  (façon  Fortin),  les 
hauteurs  lues  exigent  une  correction  d'environ  -|-0*"n,50, 
d'après  une  comparaison  faite  par  M.  A.  Bravais.  Un 

(1)  Il  VI  saut  dire  qa«  mec  ^aromktrti  ont  Hi  eomparés  et  qo* 
m«i  th9rm*m)ttrtt  Mut  Térifl^t  loac  Jtf  troit  moit. 


ver  nier  dtmne  les  dixièmes  de  nMllamèirc.  Po«r 
oer  les  hauteun  è  0<>  de  tempétalnre,  |e  Isena  1 
de  cette  correclien  et  je  use  aers  do  U  taMe  qui  se  tivasc 
dans  l'inniiaira  de  M,  Schumadèer,  annéa  48a&.  Kc 
connaissant  pas  le  diamètre  du  lube,  je  du  lai»  eneaaa 
aucune  correetion  relative  an  ménisque  et  à  U  pasiiioa 
de  la  pointe  d'ivoire.  La  hauteur  de  cetto  pointe  an- 
dessus  de  la  mer  est  de  245«,63. 

En  attendant  que  la  ville  possède  ••  Ucal  onnvena- 
ble  (ce  que  le  conseil  municipal  sa  propose  de  faim  aus- 
sitôt que  des  cireonslanoea  favosablea  le  peraMlIruot), 
je  fais  les  observalioae  chea  moi.  Le  baromètre  cal  daaa 
mon  cabinet  au  rea-de-chauMée  \  la  pièce  eai  chanlfit 
en  hiver.  Maia  le  thermomètre,  enchè^sé  dans  U  man* 
ture  en  cuivre  de  l'appareil,  patall  anffisamment  cuci 
pour  la  réduction  des  lectures  è  0*. 

2*  Un  p«y«*fOfli«fr€  d'August,  construit  par  BnnCcn, 
diviié  en  cinquièmes  de  degré.  Lea  deux  thermnmèlrea 
marchent  (à  sec)  sensiblement  d-aceord.  lia  ont  étd 
vérifiés  plus  d'une  fois  «t  comparés  è  un  grand  ther- 
momètre de  Bunten,  lequel  a  été  vérifié  b  l'Observa- 
toire  de  Paris;  la  position  dn  0  de  ceUt-câ  ne  peratt 
pas  avoir  changé;  mais  les  deux  thennomètrio  dn 
psycbromèlre  exigent  mainlenanl  une  oorreciivn  com- 
mune de  — 0**,5,  correetion  que  j*«ft  fait  anbir  nni  ob- 
servations de  4853. 

Le  payebromètre  repose  sur  un  piod  fiché  dena  le 
mur  de  U  fenêtre,  dont  il  se  trouve  b  0n,45.  De  jo«r« 
les  lectures  peuvent  se  faire  sans  ouvrir  celte  fénUrc 
qui  de  nuit,  au  contraire,  a  besoin  d'être  ouvciln; 
j'éclaire  alora  les  échelles  avec  une  petite  lioiigie  placée 
en  arrière  de  Tinstrument.  J'ai  vérifié  souvent  que^e 
pouvais  faire  les  deux  lectures  sans  que  le  mcronre 
monte  sensiblement;  d'ailleurs,  je  commence  loujenrs 
par  la  boule  sèche  qui  est  la  plus  sensible.  J'ojoulems 
toutefois  ici,  que  cet  appareil,  qui  paraît  ai  exact  en 
théorie,  est  d'un  usage  très-difficile.  D'abord  en  hivar. 
il  donne  souvent  des  indications  qui  m'ont  pana  trtn- 
peu  sûres,  et  en  été,  l'emploi  de  la  gase  qui  raoonvre  U 
iwule  mouillée  me  parait  exiger  de  irèâ-grandea  pré- 
cautions que  nous  trouverons  sans  doute  dévoleppéa» 
dans  les  Inetrwitwke  de  tàwouêin  (1).  La  benle  aèche 
donne  dans  mes  tableaux  la  température  de  l'air. 

Pour  calculer  la  pression  do  la  vapeur  en  millimètres 
et  l'humidité  en  emtièmes,  je  me  sert  de  la  Tabl^ 
publiée  par  M.  Haegbens  dans  V Annuaire, 

3«  Un  thermoméiroffraphe  qui  parait  assez  bon. 
Cependant  les  deux  colonnes  n'indiquent  pas  une  tem- 
pérature rigoureusement  la  même,  et  U  colonne  b  aai- 
ntma  parait  exiger  une  correction  d'environ — 0*,5  (en 
moyenne).  Mais  ici  encore,  je  ne  saurais  employer  do 
chiffre  précis  et  je  ne  fais  aucune  correction.  On  sait 
d'ailleurs  combien  ce  genre  d'apparvils  est  délient  et 
sujet  b  se  déranger.  Après  moins  d'un  an  de  service, 
j'ai  éié  obligé  d'abandonner  celui  que  m'avait  fourni 
U.  Bunten  et  qui  se  dérangea  tout  b  coup.  Les  lectures 
du  mintmnin  se  font  le  malin  b  neuf  heures,  et  cdUa 
du  maximum  dsns  la  soirée,  vers  quatre  heures. 

Le  thermométrographe  est  suspendu  b  eèlè  dn  psy- 
rhromètre.  Ces  deux  appareils  sont  exposés  an  nord,  en 
face  d'une  longue  cour  et  d'un  jardin,  o4  Pair  se  renen- 
velle  facilement,  car  tout  vent  médiocre  agite  les  bran- 
ches des  srbusics  qui  s'y  trouvent.  Je  dois  dire  pourtant 
qu'un  autre  thermométrographe  placé  au  nord  de  U 

(t)  Antwairt  me'téorolofi^tit  it  h  Framtt^  lft-19,  p.  SOft  tC  »»v. 
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lour  du  Logis  du  foi,  el  k  40"*  «uïtrau  de  bailleur  au- 
deuiif  du  «ol,  m'a  souieut  présenté  uoe  température 
iMiuflumi  pftui  balte  de  i*,Oou  même  4", 5.  La  tempé- 
rature maximum  est  souvent  la  même  que  dans  ma 
cour  :  les  diriérenow  s'élèTenl  rarement  è:t:0%5.  Ces 
dirférences  ne  tiennent  par  seulement  auxdiKèreacM  de 
bauleur  ;  entre  autres  causes,  la  direction  et  la  forM  du 
veut  me  paraissent  avoir  une  ioflueuoe  sensible. 

Ijes  vents  sont  indiqués  par  la  marcbe  des  nuafos,  et 
à  leur  défaut  diaprés  une  girouette  Irès-mobile  et  placée 
à  une  hauteur  d'environ  S0<»  au-dessus  du  sel. 

Je  ne  possède  pas  encore  à^udomàlre,  U  quantité 
d^oau  tombée  m'a  été  fournie  )usou'ici  par  M.  l'in- 
génieur en  chef,  chargé  du  service  du  canal  de  Bour- 
gogne. Cet  udomètre  se  compose  do  deux  réservoirs  su» 
perposéa  et  communiquant  par  un  orifice  de  0*yOi  de 
diamètre.  Le  réservoir  supérieur  est  un  parallélipipède 
rectangle,  à  base  carrée,  et  de  4  mètre  de  cdlé.  La  bau- 
leur des  pareil  verticales  est  de  0'n,4,  et  son  élévation 
au-<dessni  du  sol  de  |n,25.  Le  fond  est  formé  par  un 
tronc  de  pyramide  quadrangulaire  dont  la  petite  base 
est  percée  de  l'orifice  qui  le  fait  communiquer  avec  le 
réservoir  inférieur.  Ol  eriilee  est  surmonté  d'une  ca- 
lotte hémisphérique  perd>e  de  petits  trous  k  la  lone 
inférieure,  et  fermé  inférieuremeot  par  une  soupape 
que  le  poids  de  l'eau  tsit  ouvrir  ;  le  but  de  cette  dis- 
position est  d'atténuer  l'éraporalion.  Le  récipient  infé- 
rieur eat  aussi  un  panllélipède  rectangle  à  base  carrée, 
mais  de  0n,5  seulement  do  côté.  Il  en  résulte  que 
I  millimètre  de  pluie  occupe  dans  ce  second  réservoir 
une  hauteur  de  4  millimètreS|  oe  oui  permettrait  de 
lire  assez  facilement  les  dixièmes  de  millimètre.  La 
paroi  verticale  qui  fait  face  au  nord  oit  percée  d'une 
fiente  verticale,  munie  d'une  glace  contre  laquelle  est 
appliquée  une  échelle  dont  chaque  division  égule  4  mil- 
limètres. jCe  réservoir  est  enveloppé  d'un  manoheu  de 
forme  parallélipédique,  prolongement  du  récipient  supé- 
rieur, et  l'espace  qui  les  sépare  est  rempli  de  charbon 
tassé,  excepté  sur  la  largeur  de  la  porte  qui  ferme 
l'échelle  :  U.  e«i  jpUee  «n  matelas  pour  éviter  la  con- 
gélation pendant  l'hiver,  saison  durant  laquelle  tout 
l'uppaffeil  est  même  enveloppé  de  Iimi  latéralement. 

Peur  évaluer  l'évaperation,  on  a  conetruit^  près  de 
l'odomètre,  un  hasrio  h  base  carrée  de  2"*  de  «rMé.  Ce 
àamin  reste  ouvert,;  i^  est  gar»i  en  plomb  et  porte  «nr 
w  pare*  latérale  «m  échelle  dont  on  lit  Is  cote  le  pre- 
ai«<et  k  dernier  jour  de  chaque  meii.  Le  premier,  ou 
rumène  ordinairenMot  la  hauteur  de  l'eau  à  dOO  milli- 
mètres 4  l'aide  4'«n  robittei.  A  ces  800  mtllimètras  on 
njoute  Tean  tombée,  et  de  la  eonime  on  reiraoehe  la 
oele  de  la  fin  du  mois.  La  différanee  est  l'eau  évaporée. 

^our  évaluer  la  glace  en  eau,  on  en  multiplie  Té- 
paiieeur  par  0,03,  et  œlle  de  la  neige  pir  diven  coef- 
ficients qui  varient  entre  0,0765  et  0,407,  suivant  le 
énaps^M  s'est  éeeulé  depuis  la  chute,  ou  l'en  frend, 
en  moyenipe,  le  coefficient  0,0875. 

A.  Pbbbby. 

VIII.   — 


Je  me  sers  des  inslrunieuls  suivsnts  : 

Un  baromètre  construit  par  M.  Faslré,  à  peu  près 
semblable  à  celui  du  Collège  de  France,  auquel  je  l'ai 
comparé  par  un  grand  nombre  d'observations  ^  le  dia- 
mètre intérieur  du  tube  est  tS*»!».  Depuis  que  ce  haro- 


mètre  est  placé  ehex  moi,  j'ai  acquia  ua  baromètre 
Fortin  porUiif  n«  807  de  M.  Eroat,  ooe  j'ai  compai^  è 
l'ételon  du  Collège  de  France  et  h  celui  de  l'Obeerva- 
toire;  la  corraotion  à  faire  à  mon  baroaiètra,  qui  était 
+  Oa<n,98  en  novembre  4  849, est  en  4 852, +4  ««,07; 
mais  je  crois  que  des  vérifications  directes  asi  catbélomè- 
tresont  uéccMaires  pour  déterminer  la  oorreotionesacte. 

Mon  baremètra  eat  plecé  daai  une  salle  du  rex-4u- 
chaniaée  chauffée  om  hiver  ;  de  nombreuaea  expériences 
m'ont  démontré  que  la  pros4oo  qui  a  lieu  alors  daM 
cette  mile  est  notablement  moiiidre  que  celle  qui  a  lieu 
b  l'extérieur.  La  différence  ne  dépend  pas  directement 
des  températures  extérieure  et  intérieure,  mais  de  l'acti- 
vité du  feu  ;  elle  varie  peu  et  se  main tieût  généralement 
à  0««»,05. 

Les  tempéreturei  de  l'air  sont  donnéei  par  un  tber- 
moDiAre  è  mercure  gradué  sur  tige  qui  marque  0*,0S 
Irep  haut  ;  ootte  correction  ■—  0%05  est  â  faire  dans  tous 
les  tableaux  ci-joints.  Il  est  placé  dans  un  jardin  nu 
bord  du  Loir,  garanti  par  des  planchettes  miaem  et  en 
été  par  une  épaisae  charmille;  au  printemps  et  par  lei 
tempe  aereins  et  calmes,  il  est  ^idemment  inflneneé 
par  les  réflexions  solaires,  surtout  ven  4  0  heures  du 
malin.  C'est  là  un  inconvénient  qui  oiiste,  h  des  heures 
différentes,  dans  Ions  les  ohservatoirei,  nt  la  manièn» 
d'avoir  la  véritable  température  de  l'air  est  eneure  un 
problème  è  résoudra.  Je  donnerai  plus  tard  «ne  mnlti- 
tude  decomparaisoni  que  j'ai  fiailas  dans  le  butd'édair* 
cir  cette  question. 

La  température  du  Loir  est  prise  au  bord,  avec  le 
même  thermomètre  ;  cette  circonstance  est  essentielle 
è  noter,  car  elle  répond  h  toutes  les  objections  qu'on 
pourrait  faira  è  ce  fait  Louveau  et  inattendu,  è  savoir 
que  la  température  de  la  rivière  dépssse  celle  de  l'air 
de  2*,23.  La  moyenne  température  du  fond  diffère  de 
quelques  centièmes  de  degrés  seulement  de  celle  des 
bords  et  de  la  surface;  dans  la  campsgoe,  la  rivière  a 
toujours  è  peu  près  la  même  tem|^ralura  que  dans  la 
ville.  De  plus,  les  années  précédentes,  dont  je  donnerai 

f^lus  tard  les  résumés,  offrent  invariablement  le  mèOM 
lit. 

Les  minima  et  maxime  sont  donnés  par  un  thermo- 
mètre Six,  coDStruH  par  M.  Fastré  ;  ses  indications  qui 
diffèrent,  tanlM  dins  unsens,  tantèt  dans  uu  autre,  de 
celles  do  thermomètre  è  mercure,  sont  ramenées  è 
celles  de  ce  derni^;  j'indique  chique  jour  pour  maxi- 
mum ce  nombre  corrigé  ;  mais,  lorsque  je  suis  absent, 
mon  aide  n'indique  que  le  maximum  au  thermomètre 
Six,  et  il  note  simultanément  les' deux  thermomètres  à 
2  heures  du  soir,  comme  jo  le  fais  moi-même;  la  dif- 
férence moyenne  su  bout  du  mois  sert  è  effectuer  ta 
correction.  C'est  ainsi  que,  dans  las  tableaux  ci-joints, 
la  moyenne  des  maxima  d'octobre  est  noiée  48,8, 
tandis  que  la  moyenne  des  nombres  inscrits  dans  la 
colonne  est  48,7.  Avec  dei  observations  d'heure  eu 
heure,  il  est  impossible  d'sgir  eutrement:  on  trouTerait 
des  discordances  inexplicables. 

On  remarquera  souvent,  dans  les  mêmes  tableaux, 
que  le  minimum  n'est  pas  la  plus  basse  température  de 
la  journée,  ou  bien  que  le  maximum  n'est  pas  la  plus 
élevée.  Ainsi,  il  arrive  qu'il  gèleè~2",0  le  malin, 
qu'il  fait-(-3'',0  dans  le  jour  et  qu'à  dix  heures  le  ther- 
momètre descend  à  —  3*, 0  et  continue  à  descendre  jup- 
3u'au  lendemain  malin,  je  note — 2*,0  pour  minimum 
e  ce  jour. 
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D«  looi  lei  iistromenlt  qu'emploie  le  météorologisle, 
l'hygromètre  «t  celai  dont  les  indictticot  portent  le 
caractère  le  plus  local  ;  placé,  comme  je  le  suis,  au  bord 
du  Loir  et  dans  nne  ville  généralement  humide,  des 
observations  bygrométriqoet  auraient  peu  d'intérêt,  je 
n'en  ai  fait  que  fort  peu. 

Mon  plutiomètre,  construit  par  M.  Pizii  sur  un  roo« 
dèle  fourni  par  mon  ami,  H.  Ch.  Sainte-Glaire  DeTÎlle, 
est  un  entonnoir  de  vingt  centimètres  de  diamètre, 
qui  reçoit  l'eau  dans  un  tube  d'une  section  dix  fois 
moindre,  de  manière  à  multiplier  la  hauteur  de  la  pluie 
par  dis. 

Les  girouettes  dont  je  me  sers  ne  sont  pas  bonnes; 
mais,  comme  j'en  Tois  plusieurs,  j'estime  asset  bien  la 
direction  du  vent. 

J'obsenre  régulièrement  le  thermomètre  et  le  baro- 
mètre d'heure  en  heure,  de  six  heures  du  matiif*U  dix 
heures  du  soir,  et  le  plus  souvent  aussi  à  quatre  heures 
du  matin.  Chaque  mois,  les  courbes  des  températures  de 
l'air  et  du  Loir  et  celle  de  la  pression  sont  construites, 
et  leur  tracé  complété  graphiquement  ;  ce  qui  donne 
les  ordonnées  des  neures  auxquelles  on  n'a  pas  observé. 
Ces  courbes  sont  si  régulières  que  leur  tracé  ne  laisse 
que  très-peu  de  prise  à  rarbitraire. 

Le  Loir  est  observé  aussi  aux  mêmes  heures,  moins 
onxe  heures  du  matin,  huit  et  neuf  heures  du  soir. 

Mes  registres  météorologiques  indiquent  è  chaque 
heure  l'état  du  ciel,  la  direction  des  différentes  couches 
de  nuages,  celle  du  vent,  son  intensité,  etc. 

E.  RBifOU. 

IX.  ^  VOBASAUX. 

D'après  la  grande  carte  de  l'Etat-Major,  Télévation 
du  pavé  de  l'église  au-dessus  du  niveau  de  la  mer 
moyenne  k  Cordouan  est  de 6<«,6 

Celle  du  même  pavé,  au-dessus  du  xéro  de 
l'échelle  du  pont  de  Bordeaux,  étant  de  .    .    40,4 

L'abaissement  du  xéro  de  l'échelle  au- 
dessous  de  la  mer  moyenne  est  de.    .   .    .     3,  8 

liCS  instruments  seraient  donc  au-destus  du  niveau 
de  la  mer  è  une  hauteur  de  48*,2  — 3"',8:^44'»,4. 

Mais  cette  élévation  est  certainement  trop  faible  de 
4»  environ.  Le  xéro  de  l'échelle  correspond  en  effet  à 
l'étiage  de  la  Garonne  :  la  hauteur  des  marées  est  de 
6*  ;  le  xéro  est  donc  è  3*  au  plus  au-dessous  du  niveau 
moyen  de  la  mer,  et  l'élévation  des  instruments  au- 
dessus  du  même  niveau,  doit  être  de  4 5», 3  à  45™, 5. 

Il  ne  peut  y  avoir  d'incertitude  sur  le  nombre  1 0*,4, 
qui  provient  des  nivellements  exécutés  avec  un  grand 
soin  par  M.  Devanne,  ingénieur  hydraulique  de  la 
ville  :  la  différence  provient  du  nombre  0", 6,  qui  doit 
être  trop  faible  d'environ  4*. 

Nous  pensons  donc  qu'il  faut  admettre,  pour  l'alti- 
tnde  des  instruments  su-dessus  du  niveau  de  la  mer, 
le  nombre. 45<n^5. 


Ces  instrumenti  sont  : 

4*  Le  baromètre  Fortin-Hermaun  n*  42.  conlrAlé 
par  le  baromètre  (n*  207),  de  Ernst  ;  ce  dernier  a  été 
comparé  avec  le  baromètre- type  de  Delcros.  Ces  trais 
instruments  sont  très- sensiblement  d'accord  ; 

2*  Un  thermomètre  divisé  sur  tige  ; 

3*  Un  thermométrograpfae. 

Ils  sont  placés  dans  le  cabinet  de  physique  de  la 
Faculté,  ces  trois  derniers  en  dehors.  Ils  sont  exposa 
an  nord. 

Le  pluviomètre  est  k  9", 60  d'élévation  au-dessus  dt 
sol,  ouè20*,6au-dessusdu  xéro  de  l'échelle  du  pont;  ce 
qui  correspond  k  47">,6  au-dessus  du  niveau  moyen  de 
la  mer.  Les  bâtiments  voisins  ne  peuvent  influer  sur  la 
quantité  d'eau  qui  tombe  dans  le  bassin  que  lorsque  la 
pluie  est  chassée  dans  une  direction  très-indioée  p«r  ea 
vent  du  nord-ouest. 

La  direction  du  vent  est  donnée,  soit  par  celle  des 
nuages,  soit  par  une  girouette  munie  d'un  appareil  k 
indications  continues,  placée  au-dessus  de  la  Faculté. 

Abria. 

X.  —  TO^l^VÏÏB, 

Les  instruments  employés  sont  : 

4*  Un  baromètre  construit  par  Fortin,  et  comparé  k 
ceux  de  l'Observatoire  de  Paris  ; 

2*  Un  thermomètre  et  un  thermométroçrapke  cons- 
truits par  Bianchi  et  vérifiés  avec  soin  :  ces  deux  instru- 
ments sont  très-bien  exposés  au  nord  de  la  salle  méri- 
dienne de  l'Observatoire,  et  garantis  aussi  bien  que 
possible  des  effets  du  rayonnement  ; 

3«  Un  hygromètre  k  cheveu  ; 

4*  Une  girouette  très-bien  située  sur  le  haut  dt 
l'Observatoire; 

5*  Un  uiomètre,  qui  permet  d'apprécier  très-exade- 
ment  un  dixième  de  miliimètro  d'eau  qui  serait  tombé 
dans  l'entonnoir.  Petit. 


XI.   - 

Les  instruments  sont  établis  au   nord,  aussi 

bien  abrités  que  le  permet  la  position,  k  46"*,6  au- 
dessus  de  la  Méditerranée  etk  45»,0  du  sol,  le  plus 
élevé  et  le  plus  rapproché  de  U  rade,  entre  elle  et  k 
port.  La  cuvette  du  baromètre  est  en  marbre,  présentant 
environ  24  décimètres  carrés  de  surface  de  mercure,  es 
qui  en  rend  les  variations  de  niveau  entièrement  inap- 
préciables et  dispense  d'en  tenir  compte.  Elle  est  soli- 
dement fixée,  ainsi  que  le  tube  (dont  le  diamètre  inté- 
rieur est  de  42  k  43  millim.),  à  un  massif  en  niaçoa- 
nerie,  et  le  tout  est  renfermé  dans  une  armoire  viliée, 
qui  réduit  les  variations  diurnes  de  température  i 
moins  d'un  degré. 

....  Le  baromètre  comparé  k  celui  de  l'Observatairs 
de  Paris  donne,  en  moins,  t)"*"*,33.  B.  Vaue. 
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DEUXIÈME  SECTION. 

ALGÉRIE    ET    COLONIES   FRANÇAISES. 


<i«:t 


ORAN 

(algérib). 

OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 

VkXtEB   PENDANT   l'aNNÉB 

I8S2 

ET  RÉSUMÉ  DES  (»SERVATIONS  PATTES  PENDANT   «    ANNÉES 
DB  1841  A  1S53, 

SoiM  U  direction  ie  M.    AUCOUR^  lagéoieur  des  Poato  M  Cbêiitf^. 


Latitude 35-  4V  2<" 

LoDuitado  oficideaialc 8       4   2« 

EléfatioB  da  lie*  d'obterTation  au-dessus  du  niveau  de  la  mer 50  oiètrts. 


Nous  donnons  les  obseryations  météorologiques  faites  à  Oran  et  à 
Mostaganem^  telles  qu'elles  nous  sont  parvenues  >  malgré  quelques 
irrégularités  évidentes  : 

1*  L'oscillation  barométrique  diurne^  à  Oran^  ne  serait  que 
de  0"«y73  tandis  qu'elle  atteint  l"''",12  à  Mostaganem;  il  est  proba- 
ble que  le  baromètre  employé  à  Oran  est  plus  paresseux  et  qu'on 
l'a  observé  sans  le  frapper. 

f*  La  température  moyenne  de  l'air^  à  Mostaganem^  serait  a  10^  m. 
ti%38,  et  à  4*  s.  îi%02;  la  première  de  ces  températures  est  évidem* 
ment  trop  élevée,  sans  doute  parce  que  le  thermomètre  est  fortement 
influencé  le  matin  ))ar  le  soleil.  E.  R. 
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de    Pluie. 
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(  225  ) 
TABLEAUX  MÉTÉOROLOGIQUBB. 


ADBëe  18»8. 
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Quantité 
de  Pluie. 
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(«26  ) 
TABLEAUX   MÉTÉOROLOGIQUES. 


ism. 


Évapora- 
tion. 


Quantité 
de  Pluie. 
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Évapora- 
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de   Pluie. 
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(  227  ) 
TABLEAUX   MÉTÉOROLOGIQUES. 


Année  1859. 


Évapora- 
tion. 


Quantité 
de  Pluie. 
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OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 

FAITES  PERDANT  l' ANNÉE 

1852 

ET    RÉSUMÉ   DES    OBSERVATIONS    FAITES   PENDANT   3   ANNÉES 
DE  18S0  A  IB53, 

Sou  Uair«Uon  de  MM.  AUCOUR  ET  ROBIN^  logéôfevr»  des  PonU  et  Cbaonéc*. 


Litilude 35*  55'     5'' 

Longitude  occidentale 2     44  46 

Bauteiir  do  lieu  d'obterTition  au-deteut  du  niTeau  de  la  mer 414  mètre». 


Voir  la   note  page  223  rctatiTe  à  la  tempéralure. 
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CAYENNE 

(guta!<(b  française). 


OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 

FAITES  Pendant  huit   années 
A    L'HOPITAL     DE     CAYENNE. 

(   Latitode  N 4*   56    28" 

FomT  l)E  CAYENNE j   Longiiada  0  de  Paris. .   54     88    45  =  a*  38«  35-. 

Le  loleil  passe  aa  xénilh'de  Gayeone  yen  le  2  afril  et  le  40  septembre. 


Les  observations  qui  suivent  ont  été  faites  par  le  service  de  santé  de  Thôpi- 
tal  de  Cayenne  ;  et  nous  devons  leur  connaissance  à  Tobligeance  de  M.  Mestro, 
directeur  des  colonies  au  ministère  de  la  marine. 

Les  instruments  qui  ont  servi  à  ces  observations  étaient  placés  dans  les  bâ- 
timents de  là  pharmacie^  à  deux  mètres  environ  au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 
Tous  étaient  de  bons  instruments  de  Bunten^  remis  par  le  dépôt  hydrogra- 
phique. 

Le  baromètre  employé  de  1845  à  1849^  a  été  successivement  un  baromètre 
à  syphon,  puis  un  baromètre  à  niveau  constant,  et  de  nouveau  un  baromètre 
à  syphon.  îf .  Le  Prieur,  pharmacien  en  chef  de  l'hôpital  de  Cayenne,  à  qui 
nous  devons  ces  renseignements^  n'a  pu  fixer  exactement  les  époques  de  ces 
divers  changements.  Chacun  de  ces  baromètres  portait  un  thermomètre  atta- 
ché ;  mais  on  s'est  dispensé  de  noter  ses  indications,  parce  que  celles  du  ther- 
momètre libre^  placé  tout  auprès^  n'en  différaient  jamais  que  de  quelques 
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dixièmes  de  degré,  (les  dernières  ont  donc  été  suffisantes  pour  i*éduire  à  zéro 
la  liauteur  de  la  colonne  barométrique. 

Ije  thermomètre  donnant  la  température  de  Tair,  exposé  au  nord,  n'ét^iit 
malheureusement  pas  placé  à  rextérieur  du  bâtiment,  mais  dans  Tintérieur  de 
la  fenêtre,  et  séparé  de  Tair  extérieur  par  une  jalousie  à  contrevents  toujours 
ouverts.  Il  en  résulte  que  ses  indications  doivent  être  considérées  comme  légè- 
rement trop  faibles  dans  le  milieu  du  jour,  et  légèrement  trop  élevées  la  nuit 
et  le  matin.  Mais,  d'après  M.  Le  Prieur,  ces  différences  dans  les  deux  sens 
n'auraient  jamais  dépassé  quelques  dixièmes  de  degré,  et  la  moyenne  du  jour 
n'en  est  pas  sensiblement  affectée. 

L'hygromètre  employé  élait  celui  de  Saussure. 

On  observait  ces  trois  instruments,  quatre  fois  par  jour,  à  0  heures  du  ma> 
tin,  midi,  3  heures  et  9  heures  du  soir.  De  plus,  en  4845,  4846  et  4847,  on 
a  fait,  de  nuit  ou  le  matin^  des  observations  thermométriques,  précieuses  pour 
l'obtention  de  la  moyenne  diurne. 

L'udomètre,  construit  aussi  par  Bunten,  ét^it  un  tube  cylindrique,  d'en- 
viron un  décimètre  de  surface  et  deux  décimètres  de  hauteur,  i>ortant  latéra- 
lement un  tube  en  verre  gradué.  Il  était  isolé  sur  un  poteau,  à  un  mètre  au- 
dessus  du  sol,  et  vidé  chaque  jour  à  midi. 

Les  vents  et  l'état  du  ciel  n'ont  été  notés  que  d'une  manière  générale  pour 
les  vingt-quatre  heures.  Ces  indications  laissent  donc  bien  à  désirer,  et  sont 
nécessairement  incomplètes.  On  en  a  conclu  néanmoins  la  fréquence  relative 
des  différents  vents  pour  chaque  mois  de  Tannée. 

Ouant  aux  mo}enne8  barométriques  et  thermométriques  mensuelles  don- 
nées dans  les  résumés  annuels,  elles  ont  été  conclues  des  observations  faites 
aux  quatre  heures  précitées,  en  leur  appliquant  les  corrections  suivantes  : 
pour  le  baromètre  — 0"""20;  pour  le  thermomètre  — 0*'74. 

Une  note  à  ce  sujet  sera  donnée  dans  le  tome  ii,  Bulletin  des  séances, 

Ch.  S.-C.  D.  et  K.  l\. 
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TABLBAUX    MÈTÉ01I0L0G1QUI8. 

Mouvement   annuel    du   baromètre. 


l84tt.ttS. 


MOIS. 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

MOT. 

SU  Aimin 
184e6l. 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre.  .  . 

Octobre 

Novembre  ,  ,  . 
Décembre. .  .  . 

758,55 
58,71 
59,41 
59,84 
58,86 
59,75 
59,97 
59,95 
59,65 
» 

759,87 
59,93 
59,18 
58,67 
59,11 
59,78 
61,13 
60,61 
59,70 
59,50 
58,67 
59,01 

nm 
759,86 
60,48 
60,03 
60,59 
60,89 
60,86 
60,30 
60,88 
59,96 
60,33 
59,04 
58,98 

759,18 
60,07 

59,61 
60,09 
59,33 
61,33 
60,08 
61,19 
60,55 
59,59 
59,07 
58,30 

759,84 
«0,76 
60,68 
60,83 
60,70 
60,91 
61,03 
60,T6 
61,86 
60,88 
58,61 
58,38 

759,38 
59,80 
59,75 
60,87 
59,58 
60,58 
61,06 
61,55 
61,34 
59,73 
59,54 
60,18 

760,86 
60,70 
60,47 
60,11 
60,05 
60,91 
60,95 
61,74 
60,70 
59,69 
58,66 
60,10 

760,85 
59,95 
60,16 
59,96 
59,90 
60,76 
» 

58,08 
59,01 
59,46 

759,58 
60,89 
60,05 
60,00 
59,84 
60,68 
60,9t 
61,01 
60,58 
59,85 
58,93 
59,15 

Moyennes.  . 

» 

759,00 

759,97 

759,94 

760,3i 

760,88 

760,36 

>» 

760,07 

MOIS. 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

MOT. 

■BTT  AKRKI 

144642. 

Janvier.  .  ,  -  - 

86;68 
87,06 
87,01 
86,59 
87,17 
86,73 
87,08 
88,11 
88,57 

87^09 
87,30 
87,60 
87,86 
86,94 
87,83 
80,36 
87,15 
87,25 
87,35 
87,00 
86,40 

85^98 
85,80 
85,80 
86,57 
86,01 
85,73 
86,57 
87,18 
87,13 
87,84 
87,83 
86,41 

86^04 
86,19 
86,40 
87,85 
86,37 
86,53 
87,83 
87,56 
27,73 
88,04 
87,90 
86,78 

86;41 
86,57 
86,79 
86,68 
86,14 
86,84 
87,18 
87,35 
87,76 
87,56 
86,85 
85,89 

86;03 
86,84 
86,03 
86,33 
86,40 
87,30 
87,45 
87,44 
87,75 
87,83 
87,78 
86,84 

85^73 
85,49 
85,76 
85,76 
85,86 
86,68 
86,86 
87,74 
87,86 
87,71 
87,51 
85,16 

85576 
85,86 
85,91 
86,91 
86,74 
86,06 
86,83 
87,66 
88,04 
87,91 
87,31 
26,81 

86014 
86,18 
86,33 
86,68 
86,64 
86,68 
80,98 
87,43 
87,65 
87,75 
87,45 
86,17 

Février.  ,  . 
Mars .  ,  .  . 
Avril.  .  , 

Mai 

Juin.  •  .  , 

Juillet..  . 

Août ,  .  . 

Septembre . 
Octobre.  . 

Novembre. 
Décembre. 

Moyennes 

» 

87,09 

26,50 

87,00   j    86,83 

86,90 

26,51 

86,78 

36,80 

Répartition  annuelle  de»  pluies. 


MOIS. 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

601MMB 

nxAmtwÊê 
1847-62. 

MOT. 

ir» 

nzAvnàMê 
184742. 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

i  Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Moyennes  .  .  . 

B 
» 

» 

» 
M 
» 

» 
M 
» 

m 

0,366 
0,583 
0,487 
0,836 
0,066 
0,088 
0,084 
0,163 
0,193 

0,278 
0,391 
0,495 
0,804 
0,804 
0,743 
0,171 
0,084 
0,000 
0,018 
0,087 
0,869 

0,497 
0,333 
0,488 
0,173 
0,464 
0,896 
0,088 
0,088 
0,048 
0,010 
0,008 
0,180 

0,304 
0,387 
0,400 
0,787 
0,645 
0,423 
0,190 
0,053 
0,084 
0,077 
0,143 
0,594 

m 

0,330 
0,360 
0,633 
0,486 
0,785 
0,843 
0,077 
0,078 
0,011 
0,084 
0,036 
0,888 

0,540 
0,474 
0,647 
0,755 
0,513 
0,410 
0,803 
0,048 
0,010 
0,038 
0,045 
0,880 

0,886 
0,574 
0,557 
0,389 
0,387 
0,375 
0,169 
0,053 
0,003 
0,059 
0,136 
0,878 

8,835 
8,519 
3,160 
3,814 
3,538 
8,490 
0,898 
0,878 
0,096 
0,820 
0,455 
1,989 

0,3785 
0,4198 
0,5867 
0,5357 
0,5897 
0,4150 
0,1487 
0,0453 
0,0160 
0,0367 
0,0758 
0,3315 

» 

w 

(,08i 

2,511 

3,967 

3,231 

4,051 

3,206 

21,080 

8,5131 

;  U6  ] 

TAUJUOX    HfatOftMiOGIQOES. 

Direction  de$  vente  dans  les  sept  années  iS44(-1852. 
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ESE 
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(ESPAGNE). 


RËSUMË 

DES 

OBSERVATIONS   MÉTÉOROLOGIQUES 

FA1TB8  PENDANT   LES  ÀNNtES 

18S1  >T  18S2, 

Par   m.    Léon    SALMEAN, 

A  LTNlVERSrrÉ  IVOYIEBO. 

(  Le  détail  de  ces  olxerTations  esl  déposé  a«x  arcbÎTes  de  U  Société.  ) 


t  Latitude 43*  -24'     »"  N 

CATBtoRALB  d'OTIBDO.     J   Longitude  de  l'Observatoire  de  San-FerDaudo. . .       0*  30    32     E 
f     ou  k  ro  de  Paris 8M4  *48 

Altitude  du  sel 220- 

Hauteur  du  baromètre  au  dessus  du  sol. 7,76 

PluTiomètre  dans  le  jardin  botanique 3 


INSTRUMENTS  EMPLOYÉS: 

Baromètre  de  Bunten,  n*  354,  qai  offre  une  erreur  de  0**,55. 

Thermomètres  de  Bunlen  sureristal. 

Thermomètres  h  maxima  et  mintmt  de  Rvtherfort. 

Thermométrographe  de  Pixit. 

Hygromètre  do  Saussure. 

PtuTiomètré  de  42  eentiroèlres  de  diamètre. 

Girouette  de  rUoiTersité,  k  22"*, S  an-dessus  du  sol. 


Nota.  —  Les  obserfations  du  mois  d'août  4854  manquent  dans  les  taUctux  qui  nous  ont  été 
eoToyés.' 

M.  Salmean  a  oublié  d'indiquer  si  l'erreur  du  baromètre  est  positive  on  négatiTO,  et  si  cet  instru- 
ment est  à  syphon  on  à  cnTette  :  les  indications  que  nous  ne  pourrons  manquer  de  recoToir  l'année 
prochaine  nous  permettront  àt  réparer  ces  omiMÎons. 
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fcVAT  »€  en.. 


OGTOSBB. 


1 

S 
S 
4 

6 

7 

8 

9 

10 

il 
12 
15 
U 
IB 

16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
2S 
24 
28 

26 
27 
28 
29 
80 


1 
2 

8 

4 

8 

6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 
18 

14 
18 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

28 

24 
26 

26 
27 
28 
29 
80 


24;o 

23.8 

28,6 
28,8 
24,6 
28,0 
28.8 


28.0 

28.8 
22,8 

21,6 
28,8 
28.8 


20.0 
19.0 
18.0 


I  16.8 


19,0 
17,6 
19,6 
19,8 


20.0 
17.S 
14,0 
14,0 


se' 

screio 

SE 

MreÎD 

SE 

letcia 

8E 

aerein 

Mime 

•creiii 

8 

aerein 

8 

eerelii 

• 

» 

• 

• 

eelBM 

aereio 

calme 

aerein 

calme 

aerein 

calme 

cm 

8 

cr 

8 

cm 

» 

■ 

ralme  nimb.ll 

calme 

niml». 

NE 

nimb. 

8 

«m 

calme  er 
calme  aerein 
calme  nimb. 
S         cm 


B  cr 
eatane  nimb. 
NE  aerein 
NE      eei 


»:6 

26.0 

34,8 
26.0 
29.0 
28.0 


27.0 
28.0 

26,5 
26.6 
28,0 
26,0 


17.6 
17.0 
20,6 


8  aerein 

8  icrein 


80 
SO 
80 

SO       aerciu 


aerein 
aerein 


SO 
SO 
SO       rr 
caime  ca 


calme  nimb. 
TBr.      nimb, 


19,6 
19,0 
21,0 


22,0 
22,0 
17,0 
17,8 


NE 


24Î8 
24,0 

28.0 
28,0 
22,0 
22,5 


21.0 
20,6 

20,0 
19.5 


18,5 


18:5 

19,0 

19.0 
19,0 
19,9 
19,6 


20,0 
20,0 

19% 

20.0 
20,0 


18.8 
18,0 

18,0 


17.5 
«.5 
17,5 
«.5 


M.8 
16,5 

t4.0 
12.8 
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NOTES  MÉTÉOROLOGIQUES. 


lialsarla.  —   Années    194I9  -  idfto. 


QCTOBllX  I84t>. 

Le  4*',  couTnrt.  Qatira  heorefl  soir,  forte  pluie  avec 
toonerre.  —  2,  la  nuit,  ploie  légère.  Clair.  —  8,  4, 
5,  6,  7,  8,  clair.  —  9,  couYert.  —  10,  clair. 

Lee  44,  'l 2,  43  et  44,  clair.  —  Absence  jusqu'au 
4**  noTembre. 


Le  4",  2,  clair.  —  3,  la  ouitj  pluie  légère,  couTert. 
Cinq  Heures  soir,  pluie.  —  4,  5,  6,  7,  8,  9  et  10, 
clair. 

Le  44,  clair.  —  13,  pluie  légère  la  nuit  et  è  midi. 

—  13,  14,  15,  16,  clair.—  17,  la  nuit,  neige  légère. 

—  48,  49,  clair.  —  20,  couTcrt.  Huit  heures  matin, 
pluie  légère. 

Le  24,  clair  ;  la  nuil,  un  peu  de  pluie.  —  32,  clair. 
23,  neige  et  pluie  toute  la  nuit  ;  couvert.  Dans  le  jour, 
pluie  continuelle.  —  24,  neige  la  nuit;  couvert.  Quatre 
heures  soir,  pluie.  —  25,  clair.  —  26,  couvert.  Neuf 
heures  matin,  pluie.  Le  reste  du  jour,  clair.  —  27, 
matin,  clair.  Absence  jusqu'au  1*'  décembre. 


Le  1**,  couvert.  Quatre  heures  soir,  pluie  légère.  — 
2,  vent  très-fort,  couvert.  Troii  heures  soir,  forte  pluie 
et  vent.  — 3,4,  clair.  —  5^  pluie  légère  la  nuit  ;  cou- 
vert tout  le  jour.  —  6,  clair.  Quatre  heures  soir,  pluie 
légère.  —  7,  couvert.  —  8,  clair,  —  9,  couvert,  pluie 
légère  la  nuit  et  Je  matin.  Le  soir,  petite  pluie  con- 
tinuelle. 

Le  11,  clair.  —  12^  18,  |4,  15,  16,  17,  clair.  — 
48,  couvert.  —  49,  la  nuil,  vent  du  S  tiès-fort;  lé- 
gère neige,  couvert.  —  20,  pluie  la  nuit,  couvert. 

Le  2 1 ,  couvert.  Quatre  heures  soir,  pluie  légère.  — 
22,  neuf  heures  matin,  petite  pluie,  couvert.  -—  23, 
24,  clair.  —  25,  26,  couvert.  — 27,  clair.  —  28, 
très-fort  vent  du  S  toute  la  nuit  et  tout  le  jour,  cou- 
vert. •—  29,  la  nuit,  vent  fort  du  S  Neuf  heures  ma- 
lin, pluie  légère;  dans  le  jour,  pluie  continuelle.  — 
30  et  31,  clair. 


4  850. 

Le  i*',  clair,  couvert.  —  2,  couvert  tout  le  jour.  — 
8,  quatre  heures  soir,  pluie  légère.  —  4,  la  nuit,  pluie 
et  neige.  —  5,  converti  vent  très-fort,  —  6,  couvert  ; 
depuis  onze  heures  matin,  neige  qui  dure  tout  le  jour. 

—  7,  clair;  la  nuit,  neige  légère.  —  8,  9.  40,  clair. 
Le  41,  couvert.  —  42,  la  nuit,  neiae  légère.  —  43, 

couvert.  Neuf  heures  malin,  un  peu  de  neige.  —  14, 
couvert,  neige  k  neuf  heures  malin.  —  15,  depuis  le 
matin,  neige  qui  persiste  pendent  toute  la  journée.  — 
16,  clair.  *  47,  oouvert.  —  18,  19,  clair.  — 20, 
couvert  ;  la  nuit,  légère  pluie. 

Le  24,  couvert.  Quatre  heures  soir,  forte  pluie. — 
22,  couvert  ;  la  nuit,  forte  pluie.  Sept  heures  malin, 
forte  neige  qui  dure  tout  le  jour.  —  23,  neige  toute 
la  nuit,  le  matin  et  pendant  toute  la  journée.  —  24, 
25,  clair.  — -  26,  couvert.  —  27,  28,  clair.  —  29, 
couvert.  Neef  heures  matin,  légère  neige.  —  30,  clair. 

—  34 ,  oouvert.  Midi,  forte  neige  qui  persiste  dans  la 
soirée. 

rivHXza. 

Le  4*',  couvert;  forte  neige  la  nuit,  toute  la  ma- 
tinée et  tout  le  jour.  — -  2,  neige  toute  la  nuil,  clair. 

—  3,  couvert  ;  depuis  sept  heures  matin,  neige  qui 
continue  tout  le  jour  et  la  nuil.  —  4,  couvert,  neige 
par  intervalles.  —  5,  la  nuit,  fort  vent  du  S.  Depuis 
sept  heures  malin,  pluie  légère  qui  tombe  par  inter- 
valles dans  la  journée.  —  6,  la  nuit,  pluie,  couvert. 

—  7,  la  nuit,  légère  pluie;  après  midi,  veut  fort  du 
SE.  ~  8,  couvert  la  nuit  et  le  jour,  vent  très-fort  de 
SE.  —  9,  couvert,  pluie  légère  k  huit  heures  malin. 

—  10,  couvert. 

Le  44,  couvert.  —  12,  vent  très-fort  toute  la  nuit, 
couvert.  —  13,  la  nuit,  neige  légère,  couvert;  le  soir, 
clair.  —  44,45et46,  clair.  —  47,  la  nuit,  très-fort 
vent  de  S;  matin,  pluie  légère.  —  48,  couvert.  — 

19,  id,,  pluie  depuis  le  malin  et  jusqu'après  midi.  — 

20,  couvert,  neige  la  nuit  et  toute  la  journée. 

Le  2f,  neige  la  nuit.  —  22,  clair.  —  23,  clair. 
Quatre  heures  soir,  coop  de  vent  très -fort  de  S  et 
forte  neiço.  —  24,  couyerl,  forte  neige  toute  la  nuit; 
dans  la  journée,  neige  par  intervalles.  —  25,  clair. 

—  26,  couvert,  neige  depuis  trois  heures  soir.  — 
27,  clair.  —  28,  couvert;  midi,  neige  légère;  M. 
dans  le  jour  par  intervalles. 


(i68  ) 
TABLEAUX  MÉTiOKOLOfilQOBS. 


Tarsns. 


kmuém   tM9. 


AOVT. 

Le  l*',  couTert,  sereÎD.  —  2,  coufert.  — 8,  4,  5, 
sereiD,  coufert.  —  6,  pluie  k  la  montogM.  -—  7,  8, 
9,  couvert,  lerein.  —  10,  serein. 

Le  44,  k  Iroii  beurei  aprèt  midi,  le  thermomètre 
marque  82*5.  —  12,  18,  14,  15,  lereiD.  —  46,  le 
thermomètre,  à  dix  heures  soir,  indique  27*.  —  17, 
serein.  —  18,  couvert.  —  49,  serein.  — 29,  serein, 
couvert. 

Le  21,  serein  ;  33<*  k  midi.  —  22,  une  heure  après 
midi,  33*8.  —  23,  couvert.  — -  24,  huit  heures  matin, 
quelques  gouttes  do  pluie.  —  25,  serein,  nimbus.  — 
26,  deux  heures  matin,  gouttes  de  pluie. — 27,  serein. 
—  28,  »rf.,  couvert.  —  29,  dix  heurn  soir,  pluie.  — 
30  et  31  y  serein. 


Le  f,  serein.  —  2,  touoerre  k  la  montaflue.  Sii 
heures  vingt  mivvtes  «oir,  la  lune  s'est  levée  éaM  une 
éclipse  pertielle  qui  a  duré  jisqu'k  huit  heares  et 


demie.  —  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  serein.  —  40,  neitf 
heures  matin,  quelques  gouttes  de  pluie. 

Les  44,  42,  43,  44,  45,46  et  47,  serein.  — 48, 
sept  heures  matin ,  pttite  pluie.  —  1 9,  dans  la  naît, 
pluie  k  la  montagne.  Dix  heures  soir,  éclairs  et  ton- 
nerre. —  20,  couvert. 

Le  24 ,  couTert.  • —  22,  petite  pluie. —  28,  couvert. 
—  24,  serein.  —  25,  trois  koBves  et  demie  soir,  petite 
pluie.  —  26,  serein. 


Le  4*^,  couvert.  —  2,  serein,  pluie.—  S,  pluie  dans 
la  nuit  et  dans  te  Jour.  —  4,  couvert. 

Le  4 4 ,  couvert.  —  42.  td.,  serein. — 18,  44,iar«in. 


(  M9  ) 

8ANTA-FE  DE  BOGOTA 

(  HOUTELLB'GRimADE  ) . 


OBSERVATIONS   MÉTÉOROLOGIQUES 


FAITES 


DEPUIS    LE  l''  UM    184S   jusqu'au   24  haï   ISSOy 
Par    le    Pérb    CORNETTE. 


Latitc»b 4<>  35'  N 

Lfl^GlTUDB 76    S4   0 

ALT1TU9R 2660* 

L'eto  VMiiiltote  ÎDdique 94«yt^2. 


NOTE    SUR    LES    INSTRUMENTS  EMPLOYtS 

(Etirait  dun  travail  maouacrit  de  l'anieur). 

TflBRMOMÈTRE.  —  Lo  thermomètre  doot  je  me  suis  servi,  et  auquel  j*ai  rap- 
porté tous  les  autres,  est  un  thermomètre  étalon  à  mercure,  gradué  sur  le  tube, 
et  soumis  préalablement  à  une  longue  épreuve.  Il  se  trouve  en  ce  moment  au 
collège  de  la  compagnie  de  Jésus^  à  Guatemala. 

BAROVfiTRB.  —  Le  baromètre  dont  je  me  suis  strvi  est  à  syphon,  de  Bunteo, 
construit  par  Chevalier.  H  m'avait  été  prêté  par  le  Gouvernement.  Je  lui  ai 
rapporté  plusieurs  autres  baromètres  que  j'ai  construits  moi-même,  et  qui  me 
servaient  dans  mes  courses^  n'osant  pas  exposer  dans  des  chemins  impratica- 
bles Tinstrument  qui  me  servait  de  type. 

Toutes  les  observations  des  tableaux  ci-joints  ont  été  réduites  i  0^*  par  la  for- 


tl% 


maie  H,  : 


H/ 


TABUUt'X      MtlÉOftOLOGHHniS. 

,  eo  prenant  le  coefficient  R  = 


i 


Toutes  celles 


I  -I- K/        "  "  5il2 

qui  ne  sont  pas  marquées  d*un  point  dubitatif  méritent  toute  confiance. 

Pendant  les  mois  de  mai,  juio^  juillet  et  août  1848^  sur  TaTis  d'un  profes- 
seur de  physique^  je  crus  defoir  conserfer  Tinstrument  parfaitement  immobile, 
i'oblins  en  effet,  de  cette  manière,  la  marche  régulière  de  la  période  diurne, 
mais  sans  atoir  le  maximum  et  le  minimum  de  Famplitude  de  Toscillation. 
Dans  la  suite  j^inclinai  légèrement  Finstrument  afant  rdMenration  pour  dé- 
truire Teffet  de  frottement  et  de  capillarité  produit  sans  doute  par  la  fixité . 


*A-m  9B  BOOOTA. 


1848. 


«OIS. 

THERMOMÈTRR. 

BABOMËTRE 

A    0-. 

6  b. 

wir. 

9  h. 

Mir. 

< 

i 

t 

c 

S 

•9 

1» 

i 

M 

4  b. 

■atia. 

6  b. 

6  h. 

■Mm. 

Ih. 

mûr. 

9  b. 

Mir. 

9  b. 

BâUa. 

«IDl. 

3  b. 

Mir. 

•» 

.i. 

JB« 

■i. 

m» 

»» 

i« 

l-l 

s    Min. 
■   (Moy. 

10,0 
11,18 

39;o 
tl,* 

t9,fr» 

t4Î9 
18,3 
13,39 

560,5 
58,9 
59,50 

560,7 
59,1 
59,76 

561,3 
59,8 
60,34 

560,6 
58,8 
59,70 

559,7 
58,4 
58,85 

560,7 
58,6 
59,89 

561,0 
58,7 
59,75 

110 
SB 

18 

H 

198 

g.(Max. 
fi  Min. 
■  Uoy. 

13,4 
11,00 

lt,0 
t5,5 
t8,i9 

14,8 
10,6 
li,84 

61,0 
59,3 
59,98 

•1,8 
59,5 
60,17 

•l,î 
59,7 
60,61 

•1,8 
59,5 
60,86 

60,8 
58,3 
59,43 

60,9 
59,3 
59,81 

61,6 
59,5 
60,3 

- 

15 

-^ 

78 

&-(Max. 
f   Min. 
^  (Moy. 

11.» 

8,4 
10,05 

SS,0 
14,9 

t7,88 

18,6 
10,0 
18,05 

60,6 
59,8 
59,86 

60,7 

59,3 

59,98 

•1,1 

59,7 

360,3 

60,7 
59,5 
60,17 

60,8 
68,6 
59,45 

60,8 
58,9 
59,66 

60,7 
59,4 
60,18 

SB 

21 

1 

81 

►  (Max. 

»iMin. 

(Moy. 

11,6 
«,0 
»,90 

20,8 
15,0 
18,04 

14,0 
10,3 
18,08 

60,8 
59,0 
.59,90 

» 

m 
• 

61,9 
69,9 
60,68 

61,4 
59,0 
60,81 

60,8 
58,1 
59,38 

9 

9 
9 

61,3 
59,8 
60,80 

sm 

20 

"i"l 

m. 

11,8 

8,0 

10,SS 

iS,8 
14,7 
18,97 

13,9 
11,0 
18,59 

61,4 
58,9 
00,06 

m 
» 

m 

62,8 
61,0 
61,60 

68,1 
59,8 
60,49 

60,8 
58,0 
58,94 

9 

68,8 
59,9 
60,95 

KO 

SB 

16 

9 

181 

t(Max. 
Il  Min. 
•   (Moy. 

l«,ï 

8,8 
11,»« 

S3,0 
16,7 
S0,19 

«4,1 
11,8 
13,86 

61,4 
59,3 
60,5 

9 
9 

» 

68,9 
60,5 
61,79 

68,0 
59,6 
60,59 

60,4 
58,1 
59,06 

» 
U 
9 

68,4 
59,7 
60,99 

NO 
8 

19 

14 

198 

f  (Max. 

i    Min. 
#(Moy. 

H,4 
10,0 
10,»» 

«1,0 
18,7 
S0,S8 

14,8 
18,0 
13,13 

» 
» 

1» 

9 
9 

9 

68,1 
60,4 
61,38 

» 

9 
9 

59,1 

57,7 
58,53 

9 
9 
9 

61,8 
60,1 
60,53 

NO 

B 

18 

16 

400 

|(Max. 
liMin. 
?(Moy. 

la,» 

8,0 
11,14 

M,0 
15,7 
18,90 

15,3 
12,0 
13,54 

60,1 
58,8 
59,10 

» 

O 

n 

61,7 
59,9 
60,72 

9 
9 
» 

59,1 
57,3 
58,19 

9 
» 

9 

61,2 
58,8 
60,10 

NO 

13 

15 

244 

SAMTA-Fm  DB  BOGOTA. 


(  «74   ) 
TABLEAUX  MÉTÉ0B0L06IQUIS. 


1849. 


MOIS. 


2r  (  Ma\. 
i{Min. 
?  VMoy. 


g.  {Min. 
.-(Moy. 

.(Max. 
S  {Min. 

•  Uoy. 


â 


Max. 

Min. 

IMoy 


(Max. 
g  {Min. 
'    (Moy, 

^(Max. 
S<Mln. 
•   (Moy. 

•r^Max. 
H  Min. 
•'•  (Moy. 

^(Max, 
8.  { Min. 

'"  Uoy. 


Max. 

Min 
Moy. 

Max. 

Min 

Moy. 


S  { Min. 
3  (Moy. 

^(Max. 
Min. 
Moy. 

AlflfÉE.  . 


THERMOMÈTRE. 


6  h. 


i8;3 

6,3 
9,59 

13,0 

7,4 
10,05 

18,6 
8,8 

11,09 

18,3 

8,7 

10,81 

l«,t 

10,89 

13,0 

9,0 

10,91 

11,6 

8,8 

10,40 

18,0 

8,8 

10,63 

18,0 

6,8 

10,30 

«M 

8,9 
10,89 

13,7 
11,44 

18,8 

9,0 

10,75 

10,57 


1  h. 

soir. 


33^0 
17,0 
19,15 

34,0 
17,4 
30,98 

34,0 
18,5 
30,70 

31,5 
15,0 
19,19 

33,0 
17,0 
19,13 

31,0 
16,3 
18,90 

33,0 
14,0 
18,33 

30,5 
15,5 
17,88 

31,0 
15,0 
18,53 

31,0 
16,5 
19,31 

33,0 
17,0 

80,18 

38,0 
17,0 
80,47 

19,37 


9  h. 

toir. 


14^0 
11,0 
13,49 

15,0 
11,9 
13,59 

15,0 
13,0 
13,45 

14,3 

11,6 
13,37 

14,0 
11,7 
13,17 

13,6 
11,6 
13,00 

13,7 
10,6 
13,88 

14,0 
10,9 
13,33 

13,7 
11,5 

13,86 

14,3 
13,3 
13,33 

14,7 
13,0 
14,0 

15,6 
13,0 
18,83 

13,13 


BAROMÈTRE    A   0«. 


4  h. 

matin. 


560,4 
58,7 
59,73 

60,6 
58,5 
59,46 

61,0 
58,3 
59,66 

61,9 
59,1 
60,35 

61,3 
59,4 
60,31 

61,3 
59,7 
60,47 


6  h. 


9  b. 

matin. 


MIDI. 


3  h. 


563,3 
60,1 
61,33 

« 

63,3 
59,3 
60,63 

» 

M 

1» 

63,6 
59,7 
61,30 

• 

63,3 
60,3 
61,59 

63,1 
60,9 
61,69 

» 

63,0 
60,9 
61,73 

63,8 
60,7 
61,69 

63,9 
60,8 
61,83 

9 

63,6 
60,7 
63,38 

1» 

63,4 
61,1 

63,14 

» 

62,3 
60,6 
61,61 

63,9 
59,8 
60,88 

P 

If 
» 

561,47 

» 

559,4 
57,7 
58,88 

59,6 
57,3 
58,46 

60,0 
57,8 
58,76 

60,9 
58,0 
59,06 

60,3 
58,4 
59,14 

60,8 
58,7 
59,57 

60,9 
57,9 
59,57 

60,4 
58,8 
59,59 

63,9 
58,3 
59,85 

60,8 
58,3 
59,35 

59,5 
57,7 
58,90 

60,3 
57,8 
58,77 

559,15 


6  h. 

toir. 


9  h. 

•oir. 


561,7 
59,7 
60,77 

61,4 
58,8 
60,34 

63,0 
59,5 
60,61 

63,9 
59,7 
61,04 

63,5 
60,3 
61,83 

63,3 
60,5 
61,39 


63,6 
60,8 

» 


NO 


NO 


8B 


17 


15 


31 


IH 


SB    \U 

I 


SB 


sm 


NO 


NO 


t'A 


18 


18 


13 


88 


139 
85 
99 
833 
316 
133 
103 
153 
50 
364 
198 

187 

1890 
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Aaate   1*M. 


MOIS. 


:rf  Max. 

I  Min. 

i:    Min. 
«(Moy. 

(Max. 

f    Min. 

(Moy. 

^(Max. 

II  Min. 


4 


Max. 
Min. 
Moy 


THERMOMÈTRE 


6  h. 


i  h.    9h 


n;8 

9,91 

18,5 

8,5 

10,43 

13,1 

7,8 

11,44 

13,6 

8,9 

11,19 

l9,i 

8,8 

11,38 


2a;o 

17,0 
19,88 

88,0 
16,5 
19,41 

38,0 
80,88 

81,5 
17,5 
19,55 

88,0 
17,0 
19,88 


13;6 
11,8 
18,50 

14,9 
18,8 
13,14 

14,8 
«M 

13,98 

15,4 
18,0 
14,05 

t4,7 
11,8 
13,57 


4  h. 


6  h. 


BAROMÈTRE  A  0«. 


3  h. 


9  b. 

MIDI. 

natiD. 

mm 

561,9 

» 

59,9 

» 

61,18 

» 

«8,7 

» 

60,8 

» 

61,75 

M 

68,8 

» 

«1,1 

» 

68,08 

« 

63,8 

m 

61,0 

n 

68,48 

u 

63,3 

V 

61,3 

9 

68,18 

m 

5  h. 


9  h. 


o 

e 

s 

0 


559,9 
57,7 
58,90 

60,3 
58,6 
59,38 

60,5 
58,8 
59,46 

61,9 
58,6 
60,04 

60,9 
58,6 
59,74 


NO 
SE 


NO 
0 


0 


13 


14 


11 


fS 


19 


135 


189 


13 


79 


17 


80 


15 


11 


IM 


147 
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QUATRIÈME  SECTION. 

OBSERVATIONS   FAITES   EN  MER. 


TOME  I. 


33. 


(27S) 

OBSERVATIONS 

DE  TEMPÉRATURK  DE  UAIR  ET  DE  LA  MER 

FAITB8  DANS  IM  TRATSHSiBS 

D^BUBOPE     AUX     ANTILLB8. 


Ces  documents  sont  extraits  de  oeux  déjà  cités  (BuUeiin  de$  Séanee$^ 
pages  161  et  16t)^  qui  ont  servi  à  dresser  la  Carte  des  Températures  de  la  mer 
dans  les  parages  de  la  mer  des  Antilles  et  du  golfe  du  Mexique  (pi.  m).  Les 
thermomètres  qui  ont  été  employés  à  ces  observations  avaient  tous  été  remis 
par  moi-même^  et  préalablement  vérifiés  avec  soin.  —  Les  traversées^  au 
nombre  de  onze^  sont  les  suivantes  : 

L  —  Traversée  de  Southampton  à  Saint-Thomas  (  Antilles  );  à  bord  du 
steamer  de  la  marine  royale  Avon.  —  Décembre  1848.  —  Observations  laites 
par  M.  Burman,  mécanicien-en  chef. 

H.  —  Traversée  du  Havre  à  la  Guadeloupe.  —  Février  et  mars  1.849.  — 
Observations  faites  par  M.  Eliacin  Bossan. 

m.  —  Traversée  du  Havre  à  Santa*Martha  ( Nouvelle-Grenade)^  à  bord  du 
trois-màts  les  Deux  Frères.  —Juin  et  juillet  1849.  —  Observations  faites 
par  M.  le  général  Acosta. 

IV.  —  Traversée  du  Havre  à  Saint-Thomas  (Antilles)^  à  bord  du  trois-mâts 
la  Rose-Amélie.  —  Octobre  et  novembre  1849.  —  Observations  faites  par 
M.  Féron. 

y.  —  Traversée  de  Brest  à  la  Martinique  (  Antilles)^  à  bord  de  la  corvette 
la  Proserpine.  —  Décembre  1849  et  janvier  1850.  —  Observations  faites  par 
M.  le  lieutenant  de  vaisseau  A.  Morier. 

Vi.  —  Traversée  de  Marseille  à  laPointe-à-Pitre  (Guadeloupe)  et  retoiu*,  à 
bord  du  brig iln/oin^^/c  —Décembre  1849,  mars  et  avril  1850.  —  Obser- 
vations faites  par  le  capitaine  Broutin. 

vn.  —  Traversée  de  Saint^Thomas  au  Port-au-Prince  (Saint-Domingue)^  à 
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bord  de  la  goélette  danoise  Moritz.  —  Mars  1850.  —  Observations  laites  par 
M.  Féron. 

Vllf.  ^  Traversée  du  Havre  à  la  Havaoe  et  à  Matanzas  (  Cuba)  et  retour,  à 
bord  du  trois-màts  Havre  et  Guadeloupe.  ^^  Mai,  juin,  juillet  et  août  1850. 
—  Observations  faites  par  le  capitaine  Pasquier. 

IX.  —  Traverté?  du  Havre  à  la  Martinique.  ^  Juillet  et  août  1890.  —  Oi>- 
servations  faites  par  M.  Le  Prieur,  pharmacien  en  chef  de  la  marine. 

X.  —  Traversée  de  Marseille  au  Moule  (Guadeloupe)  et  retour,  à  bord  du 
trois-mâts  Prolétaire.  —  Janvier,  février,  avril  et  mai  1851.  —  Observations 
faites  par  le  capitaine  Silvestre. 

XI.  —  Traversée  de  Marseille  à  la  Guadeloupe  et  retour,  à  bord  du  trois- 
màts  jPro/^atV^.  —  Juillet,  août,  septembre  et  octobre  1851.  — Observations 
faites  par  le  capitaine  Silvestre. 

Ch.  S.-C.  Deyillb. 

A^.  B.  Les  numéros  l-VH  sont  seuls  domiés  dans  V Annuaire  de  1853  :  les 
quatre  derniers  paraîtront  dans  l'Annuaire  de  1854. 

L«s  latitudes  portées  dans  les  tableaux  qui  suivent  sont  toutes  septentrio- 
nales^ et  les  longitudes  toutes  occidentales. 
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DATES. 


POSITION  DU    NAVIRE. 


TEMPÉRÂT. 


l'air. 


de 
LA  MER. 


KTAT    du    CIEL 

ET 

de  LA  MEB. 


9 

10 

tt 

ts 

t3 
14 
15 
10 
17 
18 


Jkmméfi  1848. 

DÉCBMORE. 

loars 

8  h.  M. 

midJ. 
G  h.  s. 

7  h.  M. 
midi. 

6  h.  s. 

8  h.  H. 
midi. 

6  il.  s. 

8  11.  H. 

midi. 
Oh.  s. 

midi. 
Oh.  s. 
Oh.  s. 
8  h.  M. 

midi. 

7  h.  s. 

8  h.  H. 
midi. 

7  h.  s. 

8  h.  M. 
midi. 
Oh.  s. 

7  h.  s. 

8  h.  M. 
midi. 

7  h.  8. 

8  h.  H. 
midi. 

7  h.  s. 

8  h.  M. 
midi. 

Oh.  s. 
8  h.  M. 

midi. 
Oh.  s. 
8  h.  M. 

midi. 
Oh.  s. 
8  h.  M. 

midi. 
Oh.  s. 
8  h.  M. 

midi. 

7  h.  s. 

8  h.  M. 
midi. 

2  h.  s. 
0  h.  s. 


l.  —  Traversée  de  Soufhampton  à  Saint- Thùmas,  à  bord  du  steamer 
de  la  marine  royale  Avon. 


Manche.  2i    milles   NNO  de 
Star-Point . 


Lat.  49'»  41'.  —  Long.  7»  34'. 


Lat.  48»  14.  —  Long.  8«  13'. 


Lat.  46»  54'.  —  Long.  8»  32'. 
Lat.  40*  5'.—  Long.  9«.    .    . 


ÏAi,  40»  13'.  —  Long.  10-  69'. 


Lat.  45»  52'.  —  Long.  12"  49'. 


Lat.  44»  51'.  —  Long,  14- 


Lat.  43»29'.  -  Long.  15-44'. 


Lat.  42"  17'.  —  Lwïg.  10°  8', 


Lat.  40»  58'.  —  Long.  IG«  42'. 


Lai.  39"  54'.  —  LdUi;. 


Ul.  3ÎV  0'. 


U)na.  10»  54'. 


Lat.  .37"  31'.'—  Lons.  10»  12'. 


Lat.  .34''47'.  —  Long.  17»  44'. 


Dan.s  !<•  purt  de  Funchal. 


io;i 

1258 

11,0 

11,1 

» 

12,8 

» 

12,8 

11,0 

11,5 

ia,o 

12,5 

» 

13,0 

1J,5 

12,0 

14,0 

14,5 

. 

14,5 

13,11 

12,5 

i3,a 

13,0 

18,7 

12,8 

» 

10,0 

a 

15,5 

tt 

14,7 

14,0 

13,0 

15,0 

14,0 

» 

14,5 

14,7 

13,0 

15,0 

14,5 

• 

13,9 

i5,a 

14,0 

» 

14,0 

15,5 

14,8 
13,5 

14,0 

15,0 

14,2 

15,5 

14,7 

17,0 

15,5 

18,0 

15,3 

19,0 

17,0 

18,0 

15,0 

17,0 

16,0 

^ 

15,8 

» 

10,2 

t0,8 

10,0 

19,5 

18,7 

17,7 

17,0 

16,2 

16,0 

20,2 

19,5 

15,0 

15,0 

15,0 

16,0 

19,5 

19,0 

15,2 

14,5 

17,0 

18,0 

19,0 

19,0 

18,0 

18,0 

II 

19,2 

iO,0 

19,5 

" 

19,8 

Fortes  raiîales,  mer  houleuse. 
Grande  pluie,  mer  houleuae. 
Grains  violents  du  SO,  nuages  épais. 

/d. 
Même  temps  do  l'ONO. 

Id. 

Id. 
Le  vent  fléchit. 

n 

Vent  très-fort,  mer  allreuse,  tempête. 
Continuation  du  mauvais  temps. 

Id. 

Id. 
Grains  violents,  forte  pluie,  mer  très- 
houleuse,  le  pont  submergé. 

Id. 

Id. 
La  tempête  continue. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

» 
Uq  peu  de  relâche  dans  le  mauvais 

temps. 
Le  vent  reprend  toute  sa  violence. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

id. 
Id.  L<e  vent  saute  allemativement  de 
rOauNO. 

Id. 
Continuation  du  mauvais  temps. 

W. 

Id. 
Calme  presque  prafait. 


Beau. 
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DATES. 


POSITION   mj   NAVIRE. 


TEMPERAT.  1 

éê 

a* 

L'AIR. 

lAim. 

1«?0 

t8Î5 

» 

18,4 

18,0 

18,5 

» 

19,5 

so.o 

19,5 

1»,0 

«9,7 

Jl 

90,0 

I»,» 

80,0 

18,7 

19,8 

19,9 

90,1 

«»,» 

90,1 

18,4 

90,8 

S0,1 

91,5 

l»,8 

91,5 

•O.» 

99,8 

8t,9 

99,8 

90,  a 

99,8 

80,5 

89,4 

99,3 

98,5 

99,5 

88,4 

(8,9 

98,9 

19,0 

89,9 

19,9 

99,0 

I»,l 

89,9 

90,ï 

89,1 
88,8 

90,1 

81,9 

89,8 

91,8 

98.1 

91,5 

99,8 

91,9 

98,9 

9t,ï 

84,9 

99,0 

98,9 

99,7 

84,8 

94,5 

94,8 

9S,i 

94,8 

98,5 

95,6 

11 

95,7 

98,7 

95,5 

8S,i 

96,9 

8i,6 

98,4 

88,8 

85,6 

94,9 

96,9 

» 

86,8 

84,9 

86,7 

ËTAT  DU  CIEL 
n 

DE  LA 


19 
iO 

il 
li 

18 
14 
1» 
16 
17 
18 
19 
80 
81 


1848. 


8  h.  H. 

midi. 
2  11.  s. 
6  h.  s. 
10  h.  s. 
8  h.  M. 

midi. 
6  h.  8. 
8  h.  H. 

midi. 
6  h.  8. 
8  h.  H. 

midi, 
eh.  8. 
8  h.  M. 

midi. 
6  h.  8. 
8  h.  H. 

midi. 
6  h.  8. 
8  h.  H. 

midi. 
6  h.  8. 
8  h.  a. 

midi. 
6  h.  8. 
8  h.  H. 

midi. 
6  b.  8. 
8  h.  M. 

midi. 
6  h.  8. 
8  h.  a. 

midi. 
6  h.  8. 
8  h.  H. 

midi. 
6  h.  8. 
8  h.  M. 

midi. 
Oh.  8. 


AaBé«i849. 

JAMVIsa. 


8  h.  H. 
midi. 
6  h.  s. 


En  rade  de  Funchal. 


Ut.  81»  45'.  —  Long.  22-  38'. 


Lat.  80*  37'.  —  Long.  26*  16'. 


Ut.  29*  18'.  —  Ung.  29*  53'. 


Ut.  28*  4'.  —  Ung.  33*  22'. 


Ut.  26*  S8'.  —  Ung.  36*  34'. 


Ut.  26*  20'.  —  Ung.  89*  7'. 


Ut.  25*  T.  —  Long.  42*  14'. 


Ut.  23*  55'.  —  Ung.  46*  8'. 


Ut.  23*  3'.  —  Ung.  49*  53'. 


Ut.  21*  59'.  -  Ung.  53*  40'. 


Ut.  20*  52'. 
Lat.  1*9*  44'! 


-  Ung.  57*  42. 
Long.  61*  44'*. 


36  milles  à  PE  de  Sombrero. 
En  rade  de  Saint-Thomas.    . 


Beau,  dd  clair  et  pur. 


Beau. 

Beau,  quelques  graine. 

» 
Beau  temps,  bonne  brise  E. 
Beau  temps,  vent  variaUe. 

» 
Quelques  grains. 

Très-beau. 


Très-beau,  brise  firakhe  du  NE. 

Nuageux,  brise  fraîche  du  NE. 

Gr.  mer,  forts  gr.,le  rent  saute  au  K. 

» 
Beau  temps,  mer  houleuse,  nom- 
breux sillons  de  fucus  dirigés  de 
l'ENEàl'OSO. 
Beau  temps,  yent  modéré. 

Id. 

Id. 

Id. 
Beau,  vent  modéré,  gr.  chaleur. 

» 
Beau  temps,  brise  modérée. 

Id. 

Id. 
Beau,  vent  variable  de  i'E. 

Id. 
Gouveri,  vent  variable  de  TE. 
Beau,  brise  fraîche  de  TE. 
Forte  pluie,  vent  de  TE. 


Couvert. 
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DATES. 


POSITION    DU   NAVIRE. 


TEMPÉRÂT. 


L*AIR. 


de 
LA  MER. 


ÉTAT  DU  CIEL 


DE  LA   MER. 


Auéei849. 

FÉVRIER. 


Th.  M. 

midi. 
5  h.  s. 
7  h.  M. 


midi. 

5  h.  30  s. 
6h.30M, 

midi. 
âh.aOs. 
6h.30M. 

midi, 
ôh.  30  s. 
6h.30M, 

midi, 
ô  h.  30  8. 

6  h.  30  M. 
midi. 

ôh.30s. 
6h.30M, 

midi. 
5h.30s. 
6  h.  30  m. 

midi. 

5  h.  30  s, 
6  h.  H. 

midi. 

6  h.  45  s: 
6  h.  15  M. 

midi. 

5  h:  45  s. 

6  h.  15  M. 
midi. 

5  h.  45  s. 
611.15  m. 

midi. 

6  h.  s. 

Oh.  15m. 

midi. 
6  h.  s. 
6  h.  M. 

midi. 
6  11.  s. 
6  h.  M. 

midi, 
6  h.  g. 
6  h.  M. 

midi. 
6  h.  s. 
6  h.  H. 

midi. 
6  h.  s. 


H. 


—   Traversée  du  Havre  à  la  Guadeloupe, 


Gap  la  Hogue 

Ut.  49»  10'.  —  liong.  V  9' 


Lat.  46»  46'.  —  Long.  12"  45'. 


Ut.  44»  36'.  —  Ung.  15»  59'. 


Ut.  48'»  33'.  —  Long.   IT 


Ut.  42"  IT.  —  Ung.  18«6' 


Ut.  40-  45'.  -  Ung.  19»  48'. 


Ut.  39«  5'.  —  Ung.  21»  24' 


Ut.  36»  58'.  —  Ung.  23"  8' 


Ut.  34'»  32'.  —  Ung.  24»  48'. 


Ut,  32'»  55'.  —  Ung.  26«  12'. 


Ut.  31»  46.  —  Ung.  27»  27'. 


Ut.  31'»  52'. 
lAt.  29*»  T.  - 


>  Ung.  28"  43. 
Ung.  30'»  50'  . 


Ut.  26'»  58'.  —  Long.  33'»  31'. 


Ut.  24'»  50'.  —  Long.  SO"»  20'. 


Ut.  23'»  r\  —  Ung.  38'»  55'. 
Lat.  23°  16'.  —  Ung.  Sg-  55'. 


9;8 

io;o  1 

IM 

14,2 

11,0 

10,7 

1S,0 

t2,2 

13,3 

ia,7 

11,0 

12,2 

18,0 

11,8 

14,8 

14,2 

13,0 

12,4 

13,7 

13,2 

15,5 

13,9 

13,4  . 

12,0 

15,0 

14,4 

18,6 

15,8 

14,6 

14,2 

13,0 

13,2 

14,5 

t4,7 

18,6 

14,0 

13,0 

14,2 

15,0 

15,4 

18,8 

U,7 

14,1 

15,1 

15,0 

14,9 

14,3 

13,5 

15,0 

15,8 

16,7 

17,3 

16,0 

16,2 

16,9 

16,0 

17,8 

16,5 

17,0 

16,6 

18,4 

18,0 

18,8 

18,0 

17,5 

16,6 

17,i 

18,5 

i0,8 

21,0 

19,3 

18,9 

18,1 

17,5 

80,7 

20,2 

19,0 

18,5 

19,0 

20,0 

20,8 

19,7 

10,5 

18,3 

20,4 

18,8 

23,0 

21,4 

ai,i 

19,8 

21,0 

19,8 

28,0 

22,1 

22,8 

21,9 

22,7 

22,1 

22,8 

21,7 

23,0 

22,5 

SSE ,  beau,  belle  mer,  Jolie  brise. 
SSE,  beau ,  belle  mer,  brise  faible. 
ESE ,  serein ,  belle  mer  un  peu  houl. 
S,  brumeux,  faible  brise,  mer  un  peu 

houleuse  au  SE,  allant  3  milles. 
S,  couvert,  mer  houleuse. 
E  assez  fort,  beau. 
SSE,  serein,  faible  brise. 
S,  serein,  bonne  brise,  mer  houleuse. 
SE,  Id. 

SE ,  ser.,  bonne  brise,  mer  moms  houl. 
SE,  nuageux. 
Calme,  couvert. 
SSE,  serein. 
SSE,  nuageux,  belle  mer. 

Id. 
ESE,  serehi,  faible  brise. 
SE,  serein,  faible  brise,  belle  mer. 

Id, 
ENE,  couvert.  Jolie  brise,  belle  mer. 

Id. 

Id. 
ENE,  couvert,  belle  mer. 
NE,  couvert. 
NE,  serein,  belle  mer. 
NE,  oouyert,  bonne  brise,  belle  mer. 
NE,  serein. 

NE,  couvert,  belle  mer. 
S,  couvert,  petite  brise,  belle  mer. 

Id. 

Id. 
E,  beau,  faible  brise,  belle  mer. 
E,  couvert,  faible  brise,  belle  mer. 

Id. 
NE,  beau. 

Id. 
SE,  très-beau. 

S,  beau,  bonne  brise.  Pluie  la  nuit. 
SE,  très-beau,  faible  brise. 

Id. 
ESE,  nuageux,  belle  mer. 

Id. 

Id. 
SE,  ser.,  gr.  brise,  mer  un  peu  houl. 

Id. 

Id. 
SSE,  serein,  grande  brise,  belle  mer. 

Id. 

Id. 
SSE,  beau,  belle  brise,  mer  forte. 
S,  nuageux,  forte  brise,  mer  houl. 

Id. 


(  ±H0  ) 
TABLEAL'X    MÈTÈOROLOGIlJl'ES. 


DATKS. 


POSniON  1)1'  NAVIHK. 


TEMPÉRÂT. 


de 

l'air. 


ËTAT  DU  QEL. 

ET 

DE   LA  MER. 


.4noée1849, 


lonrs    Henrcs. 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


6  h.  H. 

midi. 
6  h.  s. 
6  h.  M. 
midi. 
6  h.  8. 
6  h.  M. 
midi. 
6  h.  s. 
6  h.  M. 
mMi. 
6  h.  s. 
6  h.  M. 
midi. 
6  h.  s. 
6  h.  M. 
midi. 
G  h.  8. 
6  h.  M. 
midi. 
G  h.  s. 
6  h.  M. 
midi. 
6  h.  s. 
G  h.  M. 
midi. 
G  h.  s. 
G  h.  H. 
midi. 
6  h.  s. 
G  h.  M. 
midi. 
6  h.  s. 

Gtl.  M. 

midi. 
6  h.  s. 
G  h.  M. 

midi. 
G  h.  s. 

6  il.  H. 

midi. 
G  11.  s. 

6  il.  H. 

midi. 
G  h.  s. 
0  il.  M. 

midi. 


Pas  de  point. 


Lat.  2^  16'.-  Long.  42-  49'. 


Lat.  20*  42'.  —  I/)ng.  44«'  63'. 


Lat.  19-  45'.  -  Long.  4G''  40'. 


Lat.  19«  18'.  —  Long.  49»  3'. 


Pas  de  point,  ie  nav.  à  la  cape. 


Pas  de  point,  ie  nav.  à  la  cape. 


Ut.  IV  44'.  —  Long.  49«  15'. 


Lalit.  n-  26'.—  Longit.  50-. 


Pas  de  point. 


Pas  de  point. 


Lat.  IG"  25'.  —  Long.  53"  37'. 
I^t.  IG"  19'.  ~  Long.  •55*  28'. 


Lat.  IG»  5'.  —  l/)ng.  57"  10' 


Lat.  16"  7'.  —  Long.  60»  12'. 
En  Tue  de  la  Désirade.   .    .    . 


23;5 

84,8 
28,3 
23,7 
25,6 
24,0 
23,0 
25,3 
24,2 
24,2 
25,0 
2i,3 
2*,t 
26,0 
25,0 
24, ri 
25,2 
25,2 
25,4 
26,8 
25,8 
84,8 
25,1 
84,9 
24,5 
26,8 
25,6 
25,7 
27,6 
2G,2 
26,2 
87,1 
26,6 
25,9 
28,4 
25,5 
26,4 
28,0 
26,0 
25,3 
27,3 
25,8 
25,5 
28,8 
24,8 
25,4 
25,7 


22;4 
23,2 
23,3 
22,5 
23,4 
23,7 
83,2 

ai,7 

84,0 
88,5 
83,0 
84,0 
84,8 
85,8 
84,7 

M 

84,5 
81,7 
84,6 
85,5 
24,9 
24,5 
26,0 
85,4 
84,8 
â{i,8 
i5,2 
2i,9 
26,5 
i5,7 
25,5 
25,4 
2i,5 
26,2 
26,5 
25,0 
21,3 
25,7 
2i,5 
26,2 
25,0 
26,0 
2596 
24,6 
24,1 
86,2 
25,2 


S,  nuageux,  belle  mêr. 

SSO,  quelques  nuages  t  rhorizon. 

S,  beau,  peu  de  brise  de  SO. 

SSO,  beau,  houle  de  NO. 

S,  belle  mer,  houie  de  NO. 

Calme,  nnageux. 

SE,  beau,  petite  bilse,  belle  mer. 

S,  nuageux. 

ESE,  nuageux. 

S,  couvert,  petite  brise. 

S,  nuageux. 

S,  couvert,  moy.  briee,  belle  mer. 

S,  couY.,  brise  assez  forte,  belle  mer. 

S,  nuageux,  bonne  brise,  belle  mer, 

SSO,  nuag.,  bonne  brise,  belle  mer. 

OSO, couv.,  pluie,  gr.brise,  mer  forte, 

OSO,  temps  un  peu  phis  calme. 

SO,  couvert,  mer  clapotense. 

SSO,  couvert,  mer  clapotense. 

SSO.  couv.,  i)onDe  Ijrise,  mer  agitée. 

W. 
NO,  nuageux,  pet.  brise,  mer  houL 

W. 
NO,  beau,  jolie  1>rise,  mer  hoaleose. 
Beau,  très-forte  hOuJe  de  fiO, 
SO,  beau,  pet.  brise,  mer  houleuse. 
Calme,  l>eau,  mer  houleuse. 
Calme,  nuageux,  belle  nH*r. 
Calme,  couvert. 

fd. 
S,  nuages  à  l'hor.,  pet.  brise,  b.  mer. 

W. 
Calme,  beau. 

SE, nuages  à  l'hor.,  p.  brise,  b.  mer. 
SE,  beau,  petite  brise,  beHe  mer. 
SE,  beau,  brise  assez  forte. 
SE,  beau,  belle  mer. 

M, 

NNE,  pluvieux,  mer  agitée  de  OXO. 
NNE,  beau,  même  mer. 

M. 
NE,  couv.,  grande  brise,  bclte  mer. 
NE,  beau,  mer  un  peu  agitée. 

M. 
ENE,  nuag.,  forte  brise,  mer  agitée. 
ENE,  beau,  forte  brise. 


(  281   )    . 
TABLEAUX  MÉTÉOROLOGIQCKS. 


DATES. 


ABBé«1849. 


37 


88 


i9 


30 


8  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
Ch.  s. 
8  h.  H. 

midi. 

3  h.  8. 

6  h.  s. 

8h.80H. 

midi. 
3  h.  8. 
G  h.  8. 

midi. 
3  h.  8. 
6  h.  s. 


JUILLET. 


81).30m. 
midi. 
3  b.  8. 
6  h.  8. 

8  11.  H. 

midi. 
3  h.  8. 
6  h.  8. 
8h.v. 

midi. 
3  h.  8. 
6  h.  s. 
8  h.  M. 

midi. 
3  h.  8. 
6  h.  s. 
8  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  8. 
8  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
6  h.  H. 
8h.v. 

midi. 
8  h.  8. 

6  h.  s. 
8  h.  M. 

midi. 
3  h.  8. 

7  h.  8. 


POSITION  DU  NAVIRE 


TEMPÉRÂT. 


de 

l'air. 


de 
LA  MER 


ÉTAT  DU  CIEL 

KT 

DE  LA   nR. 


iri,  —  Traverse  du  Havre  à  Santa- Martha  (Nouvelle- GrenadeV, 
à  bord  du  trots-mâts  les  Dbcx-Feèebs. 


Ul.  49"  21'.  —  Long.  T  18'. 


Latit.  48«  9'.  -  LoDgit.  9*  30'. 


Ut,  4»«  82'.  -  Long,  10-  34'. 
LaU4&*'  3'.-  Ung.  13»  21'! 


Lat.  43"  17'.  —Long.  ie«  Jo'. 


Ut.  41-24'.  — Ung,  19- 11'. 


Ut.  89*  88'.  —  Long.  21"  32'. 


Ut.  37»  49'.  -  Ung.  24»  2'. 


Ut.  36»  10'.  —  Ung.  26*  T. 


Ut.  86"  16'.  —  Ung.  26"  30'. 


Ut.  85"  18'.  —  Long.  26"  20'. 


Ut.  38"  88'.  — Long.  27"  18'. 


i6;9 

15;6 

17,0 

15,5 

17,0 

14,5 

17,0 

15,0 

18,0 

16,0 

19,0 

16,1 

19,9 

16,2 

17,3 

15,0 

l»,l 

i7,l 

19,8 

17,8 

19,6 

18,0 

19,0 

17.5 

18,8 

17,5 

19,5 

17,0 

18,6 

17,0 

17,8 

17,0 

19,0 

17,3 

19,3 

17,5 

18,8 

17,5 

80,0 

18,6 

21,0 

18,8 

El,0 

19,0 

80,0 

18,6 

20,0 

18,8 

80,5 

19,8 

80,8 

19,5 

80,5 

19,5 

21,8 

19,6 

83,0 

20,0 

83,0 

20,0 

81,5 

80,0 

88,0 

20,8 

84,0 

20,5 

88,8 

20,8 

88,5 

20,0 

89,0 

21,0 

85,0 

23,0 

84,0 

23,0 

28,8 

21,0 

88,0 

20,8 

28,0 

il,5 

84,0 

22,0 

25,5 

22,0 

85,0 

22,0 

22,5 

21,5 

24,0 

28,0 

a*,8« 

22,2 

28,5 

22,0 

NO,  naagBux. 

Id. 
NO,  serein. 
NO,  nuageux. 
NNO,  nuageux. 
NO,  nuageux. 
NO,  serein. 

Id. 
ONO,  nuageux, 

Id. 

Id. 

Id. 
N,  pluie. 

» 
NE,  serein. 


NE,  nuageux. 

Id. 
NE,  serein. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
NE,  nuageux. 
NE,  serein. 

Id. 

Id. 
NE,  nuageux. 

Id. 

Id. 
NE,  serein. 
NE,  nuageux. 
NE,  serein. 

Id. 
80,  serein. 
80,  nuageux. 
Calme,  serein. 
0,  serein. 

Id. 

Id. 

Id. 
ONO,  serein. 

Id. 

Id. 
N,  nuageux. 
NE,  serein. 

Id. 

Id. 


TOME  I. 


3(). 


(  282  ) 
TABLEAUX     MiTiOROIX>GIQUIS. 


Jjuié«i849. 

JUILLET. 


9 
10 

u 
li 

13 
ti 
15 

le 

17 
18 
19 
iO 

il 


8  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  g. 
8  h.  M. 

midi. 

8  h.  8. 

eh.  30  m. 

8h.aOM. 

midi. 
3  h.  8. 
6  h.  8. 
8  h.  H. 

midi. 

3  11.8. 

6  h.  s. 
8  h.  M. 
midi. 
8  h.  8. 

0  h.  8. 
8  h.  M. 
midi. 
3  h.  8. 
6  h.  s. 
8  h.  M. 
midi. 
3  h.  s. 
6  h.  8. 
8  h.  M. 
midi. 
3  h.  8. 
8h.v. 
midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
8  h.  M. 
midi. 
3  h.  8. 
Oh.  30  s. 
8  h.  M. 
midi. 
8  h.  s. 
6  h.  s. 
8h.v. 
midi. 
3  h.  8. 
6  h.  s. 
8  h.  M. 
midi. 
3  h.  8. 
Oh.  s. 


POSITION  DU  NAVIRE. 


Lat.  33*  10'.  —  Long.  29*  W, 


Lat.  31*  10'.  —  Long.  3P  20'. 


Ut.  80-  7t\  -^  Long.  32*  &3'. 


Ut  29*  44'.- Long.  33- 26'. 


Ut.  28*  69'.  —  Long.  86«  16'. 


Ut.  27*  50'.  —  Long.  37-  48'. 


Ut.  20-  36'.  —  Long.  40-  48'. 


Ut.  24-  62'.  —  Long.  43-  16'. 
Ut.  22-  12'!  —  Long.  46-  68'! 


Ut.  21-  30'.  —  Ung.  48-  38'. 


Ut.  20-  27'.  -  Long.  61-  13'. 


UL  18-  46'.  —  Long.  63*  46'. 
UÛ  17-  19''.  —  Long.  65-  40'! 


TEMPÉRÂT. 

4. 

4. 

l'ab. 

LAUCK. 

i»',i 

99;o 

«»,3 

«»,5 

1*,S 

M,5 

as.o 

99,5 

a«,o 

93,0 

«i,5 

93,0 

95,0 

93,8 

13,0 

93,0 

«♦,» 

«3,9 

1S,9 

«4,0 

S«,0 

94,0 

S&,0 

93,5 

1*,0 

93,6 

96,0 

94,0 

9S,0 

«♦,« 

9»,5 

«4,0 

9S,0 

«4,0 

9S,5 

94,0 

94,» 

94,0 

9t,S 

94,0 

94,8 

94,0 

95,0 

«»,« 

«».« 

94,0 

«i.3 

94,3 

95,0 

94,0 

95,5 

94,5 

95,0 

94,3 

9*,» 

«*,9 

95,0 

94,5 

95,5 

94,8 

96,0 

94,8 

95,0 

95,0 

96,0 

95,0 

96,0 

95,0 

95,9 

95,0 

96,5 

«5,5 

96,5 

95,5 

96.5 

95,8 

96,0 

95,5 

96,0 

96,0 

97,0 

96,0 

9T,0 

96,0 

96,0 

96,0 

9T,0 

96,5 

97,0 

96,5 

97,0 

96,0 

97,0 

96,0 

97,0 

96,8 

98,0 

«7,0 

98,0 

«7,0 

97,5 

«7,0 

BBasEBaBossegoe 

ËTAT   DU  GIE{. 

■r 

DB  LA  UB. 


NNE, 

Id. 

Id. 
NNEf  nuageux. 
NNEy  86Kln. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id.    ♦ 

M. 
NE. 
Cahne. 

Calme,  serein. 
NNO,  serein. 
NNO,  calme. 
NNE,  nuageux* 
ENE,  pluie. 
ENE,  serein. 

Id. 

Id. 
ENE  fort,  serein,  mer  tris -agltëe, 
ENE,  serein.  Les  fucuB-natans  com- 
mencent à  paraître. 
NE,  serein,  grains. 
ENE,  serein,  grain.  U  mathi,  pluie. 
ENE,  serein. 

Id. 
E,  serein.  U  nuit,  mer  phosphonac 
E,  nuageux.  Grains  dans  la  jpainée. 
E,  serein. 

Id. 
E,  pluie. 

Id. 
E,  serein. 

Id. 

Id. 
E,  pluie. 
E,  serein. 
E,  pluie. 
E,  serein. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
NE,  serein. 

Id. 

Id. 
N,  serein. 
NE,  serein. 

Id. 


(  283  ) 
TABLBAUX    MÉTÉOROLOGIQUES. 


DATES. 


Aaiié«1849. 

JUILLET. 


la 

aa 
ai 

a5 
ae 

ai 
as 

aa 

80 
31 


8  h.  H. 
midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
8  b.  M. 
midi. 
3  h.  t. 
6  h.  s. 
6  h.  M. 
8  h.  M. 
midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
8h.  V. 
midi. 
3  h.  8. 
8  h.  s. 
8  h.  H. 
midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 

8  il.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
8  h.  8. 
8  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
Oh.  s. 

midi. 

3  h.  s. 

8  h.  S. 

8  h.  H. 

2h.l&8. 

Oh.  30  M. 


ABB^i8i9. 
OCTOBRE. 


8  h.  M. 

9  h.  M. 
midi. 

8  b.  8. 

8  h.  8. 

9  h.  8. 

8  h.  M. 

9  h.  H. 
midL 

3  h.  8. 

8  h.  s. 

9  b.  9. 


POSITION  DU  NAVIRE. 


TEMPÉRÂT. 


4« 
l'air. 


4e 
LAHBR. 


ÉTAT   DU   CIEL 

IT 

DE  LA  MER. 


Ut  14*  S4'.  —  Long.  57«  54'. 


Ut.  1&*  7'.  —  Ung.  80^  15'. 


Ut.  14«  45'.  *-  Ung.  82*  12'. 


'Ut.  IGM'.  EnvaedelalUrtiiiiqae. 

A  3  milles  du  roohfr  la  Perle. 
LrÙ  iV*33'.  ^  Long.  85"  18'*. 


Ut.  13*  42'.  —  Long.  88«  3'. 


Ut.  12*  58'.  —  Long.  70*  38'. 


87;o 

tïî» 

M,» 

97,8 

98,5 

97,8 

38,0 

97,5 

97,0 

97,8 

98,0 

97,5 

98,0 

97,6 

9T,8 

97,5 

9T,0 

97,8 

98,0 

«7,5 

9»,S 

98,0 

98,5 

98,0 

98,0 

98,0 

97,0 

97,5 

99,0 

97,5 

98,0 

98,0 

97,8 

87,5 

97,5 

«7.» 

98,0 

98,0 

98,9 

98,9 

98,0 

98,0 

98,0 

97,8 

98,7 

98,0 

99,0 

98,9 

98,1 

98,0 

98,9 

97,0 

98,8 

«7,9 

98,0 

97,0 

97,0 

97,0 

98,0 

96,0 

97,5 

95,8 

95,9 

98,0 

97,0 

95,0 

«T,» 

95,5 

96,9 

95,0 

A  8  miDes  des  MoDges.  .  .  . 
Rochers  près  de  MaracRlbo.  . 
A 15  m.  de  la  côte  de  la  Goiùhre. 
En  vue  de  la  Sierra-Nerada. 

Arrivée  au  port  de  Ste-Marthe. 

IV.  —  TVaversée  du  Bdvre  à  Saint -Thomas  [Antilles),  à  bord 
du  tràis-mdts  la  Rosb-âmélib* 


NE,  serein. 

id. 

Id. 
E,  pluie. 

U. 
E,  sombre. 
E,  pluie. 
E,  serein. 
Calme»  serein. 

/d. 

Id. 

/d. 
E,  serein. 
Pinie. 
E,  nuageui. 

Id. 
Pluie. 
NE,  pluie. 
NE,  serein. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

M. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

9 

NE,  serein. 
Très-fort  vent. 


Ut.  47*  9'.  —  Ung.  12»  18' 


UL  45*  8'.  ^  Ung.  12*  53'. 


15,4 

t<,S 

17,11 

16,7 

18»9 

16,» 

i8,a 

17,0 

10, a 

16,8 

15,9 

16,8 

18,7 

15,8 

17,8 

16,* 

18,1 

16,6 

io,a 

16,6 

18,1 

17,9 

18,0 

17,5 

0,  beau,  belle  mer,  brlee  régulière. 

ONO. 

Mer  houleuse,  brise  fraîche. 

Couvert,  forts  grains,  brise  forte. 

NO. 

» 
ONO,  couv.,  mer  houl.,  brise  fraîche. 
0. 

Nuageux. 
Grahis. 
OSO. 
Petite  pluie,  forte  brise; 
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TABLBAUX   VÈTÉOROLOGlQtJES. 


DATES. 


POSITION  DU   NAVIRE. 


TEMPÉIUT. 


l'a». 


Je 
LA  MER 


ÉTAT    DU    CIKL 


DB  LA  KEB. 


ké«i849. 


OCTOBRE. 


lowrt 


10 


6h.K. 
9  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
Oh.  g. 
0  h.  s. 
Oh.  H. 
9  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
0  h.  s. 
9  h.  s. 
minuit 
6  h.  H. 
9  h.  M. 

midi. 

8  h.  s. 
Oh.  8. 

9  h.  8. 
minuit 
6  h.  M. 
9  h.  H. 

raidi. 

8  II.  8. 

0  h.  s. 

9  h.  s. 
G  h.  M. 
9  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
9  h.  s. 
minuit 
Oh.  H. 
9  h.  M. 

midi. 
3  h.  8. 
G  h.  s. 
9  h.  8. 
Oh.  M. 
9  h.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
0  h.  s. 
9  h.  s. 
6  h.  H. 
9  h.  M. 

mkli. 
3  h.  s. 
0  h.  s. 
9  h.  s. 


I^t.  45*  30'.  —  lionf .  13-  20'. 


Ut.  4f  Î7'.  —  Long.  13-  5'. 


Ut.  45*  &'.  — Lon«.  14*  16'. 


Ut.  44»  49*.  —  Long.  1&-  5'. 


Ut.  43*  44'.  —  Un».  16»  80'. 


Ut.  42*  15'.  -  lAme,  10»  15'. 


Ut.  4f  28'.  -  Long.  10-  49'. 


Ut.  38-  43'.  —  Long.  18«  4' 


t5;o 

15,7 
10,7 
103 
17,0 
17.1 
15,0 
15,8 
10,9 
l«.l 
15,9 
15,9 
15,4 
15,9 
10,1 
1T,1 
17,0 
10,0 
10,0 
15,8 
10,8 
17,4 
17,7 
17,4 
17,0 
10,0 
10,8 
17.4 
17,7 
17,4 
17,1 
17,0 
16,9 
10,i 
17,0 
18,1 
17,8 
17,4 
17,3 
17,0 
47,5 
18,8 
18,0 
17,9 
17,0 
18,0 
18,5 
1».7 
19,0 
18,8 
18,0 


io;o 

15,7 
10,8 
10,1 
10,0 
15,5 
15,8 
10,4 
10,0 
15,8 
15,4 
15,0 
14,8 
14,9 
15,S 
10,5 
10,4 
15,9 
15,0 
15,3 
15,0 
10,1 
10,3 
10,2 
10,1 
10,Î 
15,0 
10,9 
10,1 
10,0 
10,0 
15,7 
15,5 
15,9 
10,7 
17,0 
17,0 
10,9 
10,5 
10,8 
17,0 
17,7 
17,1 
10,8 
10,0 
17,7 
19,4 
18,8 
18,0 
18,3 
18,1 


SO,  iég.  pluie,  mer  hool.,  forte  brise. 
Huie  abood.,  mer  bout.,  forte  brise. 
OSO,  grains  vioLymerboul.^br.  forte. 

m 

SO  très-violent,  mer  très-grosse. 

Temp.,mer  dënmitée,bri8e  furleoee. 

ONO  tr.-Yiel.,  grains,  mer  tr.-f  rosse. 

NO,  dair,  mer  tr.-hoal.,  forte  brise. 

NNO. 

N,  beao;  mer  bout  du  NO,  h!b.  brise. 

Petite  houle. 


N,  beau,  mer  calme,  très-MUe  brise. 

» 
Calme. 
Nuageux. 

0,  oouT.,  mer  boni,  du  N,  brise  faft. 
OSO,  conv.,  mer  houl.  du  N,  br.  fiiib. 
SO,  couv.,  mer  houL,  bonne  brise. 
SSO  violent,  coav.,  plaie,  mer  booL 
060,  roQv.,plttie,  mer  houl.,  b.  brise. 
Brume  épaisse,  mer  boni.,  b.  brise. 

id. 
Brume  épaisse,  foible  brise. 
Brume  moins  épaisse.  Jolie  brise. 
ONO,  dalr,  mer  groese,  forte  brise. 

» 
0. 

» 
ONO,  couvert,  brise  moins  forte. 
Arc-en-del  do  OSO  au  ONO. 

» 
ENE,  dalr,  belie  mer,  faible  Mae. 

» 
E. 

SSO,  nuag.,  mer  boni.,  brise  as.  feite. 
SO,  nuageux,  mer  houleuse. 
SSO,  couvert,  légère  ^uie,  mer  honL 
SSO,  forte  pluie,  forte  brise. 
060,  grains,  grosse  mer,  forte  lirise. 

» 
ONO,  mer  hooleose,  bdie  brise. 
Clair,  mer  houl.,  brise  moins  forte. 
Beau,  mer  houleuse,  jolie  brise. 
ONO,  beau,  mer  houl..  Jolie  brise. 
Brise  fraîche,  mer  houleuse. 

«  » 
Belle  brise,  mer  hoaleuae. 
N. 
NNO. 


(285  ) 
TABLEAUX    HBTiOROLOfifQVS». 


DATES. 


POSITION   DU   NAVIRE. 


TEMPËRAT.  1 

u 

i. 

L'Am. 

LAHEB. 

IBjO 

i9;o 

10,0 

19,8 

10,1 

20,1 

10,0 

80,1 

1»,8 

80,0 

19,7 

19,9 

11,7 

88,0 

18,0 

88,1 

IS,0 

88,6 

18,4 

88,4 

11,0 

88,3 

11,5 

88,2 

11,0 

83,0 

13,1 

83,1 

14,7 

84,4 

18,8 

84,4 

11,* 

84,1 

11,8 

13,0 

10,0 

88,0 

11,1 

81,6 

1»,0 

84,8 

14,8 

84,1 

•3,7 

13,8 

•1,0 

18,5 

11,0 

11,0 

13,» 

«,4 

15,6 

15,8 

15,4 

15,6 

15,3 

85,1 

14,» 

13,0 

11,0 

13,0 

14,7 

13,3 

15,8 

15,5 

15,6 

25,4 

15,4 

15.1 

14,8 

11,9 

11,3 

11,1 

13,6 

13,6 

16,4 

15,7 

15,8 

15,4 

15,5 

15,3 

14,9 

«3.1 

13,6 

11,8 

14,3 

«3,0 

16,6 

13.7 

17,1 

IM 

16,4 

15,8 

16,8 

«s.t 

15,8 

«5,4 

ËTAT  DU   CIEL 


DE  LA  MBR. 


ABBée1849. 

OCTOBRE. 


6  h.  H. 
9  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
9  h.  s. 
6  h.!. 
9  h.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  8. 
9  h.  s. 
6  h.  a. 
9  h.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
eh.  s. 
9  h.  8. 
6  h.  H. 
9  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  8. 
9  h.  s. 
6  h.  a. 
9  h.  H. 

midi. 
3  h.  8. 
6  b.  s. 
9  h.  8. 
eh,  M. 
9  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
Oh.  s. 

|>ll.  8. 

6  h.  M. 
9  h.  a. 
midi. 
3  h.  s. 


6  h.  8. 
9  h.  8. 
minuit 
6  h.  H. 
9  h.  a. 
midi. 
3  h.  a 


Lat.  36«  Î6'.  —  Loi^.  30»  46'. 


Lat.  84»  46'.  —  Long.  22"  46'. 


UL  a2»  34'.  —  Long.  2V  6'. 


Ut.  29»  47'*--  Long.  26«  49'. 


Lat.  28«  6'.  -.  Long.  28«  56'. 


Ut.  26*  W.  —  Long.  31*  36'. 


Ut.  25*  63'.  —  Long.  33*  50'. 


Ut.  25»  36'.  —  Ung.  34*  28'. 


6  h.  s. 
9  b.  s. 


N,  beau,  mer  bouleose,  belle  brise. 
Id. 


NNO. 

m 

NO,  nuageux,  belle  mer,  bdle  brtoe. 
dair. 

9 

Temps  à  grains. 

NO,  temps  à  grains,  bette  mer. 

Id. 
NNO,  datr,  belle  briM. 

» 
Nuageux,  brise  Inégale. 

• 
N,  nuag. ,  mer  assez  bette,  forte  brise. 
Mer  houleuse,  la  brise  fraîchit 
NNO,  brise  régulière. 

» 

Nuageux,  belle  mer,  brise  inégale. 
NE,  beau,  mer  très-belle,  bette  brise. 

Temps  à  gr.,  mer  lég.  boni.,  b.  brise. 

n 
m 
• 

NE,  beau,  bette  mer,  belle  brise. 


Brise  calme. 

NNE,  beau,  bdle  mer,  brise  inégale. 


N,  beau,  bette  mer,  brise  ftJble  pres- 
que calme. 

NNO. 

Très-faible  brise.  A 1 1  h.,  calme  plat 
» 

0,  clair,  bette  mer,  petite  brise. 

SO. 

Clair,  hi  brise  fraîchit  un  peu. 

0  var.  an  060,  nuageux,  grenasses 
fréquentes, 

SO,  couvert,  brise  IrréguHère  et  var. 


TABLEAUX  MÉTtOROLDGIQCES. 


DATES. 


ABBéei849. 

OCTOBRE. 

M9un  Heures. 


6h.a. 
9  b.  H. 
midi. 

8  h.  8. 
6  h.  s. 

9  h.  s. 
•  h.a. 
9h.a. 
midi. 
3  h.  s. 
6  h.  8. 
9  b.8. 
6  h.  M. 
9  h.a. 

midi, 
a  h.  8. 


1» 


10 


St 


ss 


18 


Si 


35 


S6 


6  h.  8. 
9  h.  s. 
6  h.  M. 
9  h.  H. 
midi. 

8  h.  s. 
6  h.  8. 

9  h.  8. 
minuit 
6h.a. 
9  h.  H. 
midi. 

8  h.  8. 
6  h.  8. 

9  b.  8. 
6  h.  H. 
9h.  ■. 

midi. 
3  h.  8. 
6  h.  s. 
9  h.  s. 
minuit 
6  h.  H. 
9  h.  a. 

midi. 
3  h.  s. 
G  h.  6. 

9  11.  8. 

6  h.  M. 
9h.a. 
midi. 
3  h.  8. 
6  h.  8. 
9  b.s. 


POSmON   DU  NAVIRE. 


Ut.  W  1'.  —  Long.  34-  32'. 


Ut.  24»  50'.  —  Long.  d&«  47'. 


Ut.  24»  82'.  —  Long.  37«  40'. 


Ut.  24*  28'.  ^  Long.  38*  7'. 


Ut.  24-  26'.  —  Loi«.  38-  49'. 


Ut.  23<'  49'.  —  Ung.  4r  50'. 


Point  d'obsenrationa.     . 


Ut.  20-  «'.  —  Ung.  44»  30', 


TSIOHSRAT. 


l'ai». 


S5,S 
87,8 
87,5 
86,7 
83,8 
85,1 
86,4 
88,8 
88,8 
87,0 
87,5 
85,8 
86,8 
88,5 
88,4 

87,6 

86|4 
86,6 
88,5 
88,3 
86,1 
87,9 
I6,t 
86,3 
86,8 
88,8 
88,6 
88,5 
88,0 
86,5 
86,4 
88,7 
88,9 
88,4 
87.1 
85,4 
86,8 
86,7 
88,9 
88,8 
88,5 
88,3 
86,7 
86,4 
88,7 
88,5 
87,T 
86,9 


LAI 


85^0 
86,8 
8T,8 
87,8 
87,8 
87,0 
85,0 
86,8 
87,8 
87,0 
86,9 
86,4 
86,1 
86,4 
87,8 
87,8 

at,4 

86,7 
86,0 
86,8 
87,5 
86,3 
86,3 
86,8 
85,0 
87,0 
86,0 
87,0 
87,0 
87,0 
86,0 

8T,« 

86,7 
87,8 
87,7 
87,5 
87,1 
86,8 
87,0 
87,0 
88,0 
88,0 
87,0 
86,0 
87,8 
87,8 
88,1 
88,0 
87,9 
87,4 


ÉTAT  DU  CIEL 
DB  LA 


OSO,  chargé,  grains,  forte  brise. 
S,  tempe  moins  chaigé. 

SSO. 

Temps  chargé. 

» 
SSO,  clair,  mer  houleuse,  forte  brtoe. 

• 
S,  grosse  mer. 
SSE,  grains  violents. 
Mer  houleuse,  brise  calme. 

/d. 
SSO,  couv.  et  orag.,  éclairs  et  tam. 
oontinuds.  U  foudre  tombe  âpeo 
de  distance  du  boni. 
SO,  beau,  cafane  plat.  A  2  h.  le  nar. 
ne  gonveme  pins. 

» 
SSE,  mer  magnifique,  petite  brise. 
SSE,  beau,  belle  mer,  brise  tr.-fiiiUe. 


U  brise  fhitdiit 

€alme. 

NE,  beau,  très-lalble  brise.  Le  m- 
vire  gouverne  à  peine. 
» 
N,  mer  très-beHe,  faible  brise. 
U  brise  fraîchit  un  peu. 
Clair,  JoUe  brise. 

NE,  nuag.,  grenasfes,  brise  irr^ 
JoUe  brise. 

Couvert,  grenasses,  jolie  iHise. 
ENE,  beau,  belle  mer,  beUe  brise. 


ENE,  beau,  belle  mer,  jolie  brise. 
Beau,  mer  jiouleuse,  jolie  brise. 

ENE,  beau,  mer  houl.,  belle  brise. 

» 

9 

E. 


(  i87  ) 
TABLEAUX   MÈTiOlOLOGIQDBS. 


DATES. 


ABM^ei8i9. 

OCTOBRE.    . 


i7 


S8 


89 


30 


SI 


Ch.  ■. 
Oh.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
0  h.  8. 
Ch.K. 
Oh.  a. 

midi. 
3  h.  8. 
Ch.s. 
Oh.  8. 
6  h.  H. 
Oh.  M. 

midi. 
3  h.  8. 
6  h.  s. 
Oh.  s. 
G  h.  H. 
Oh.a. 

midi. 
3  h.  8. 
6  h.  8. 
Oh.  8. 
6h.K. 
Oh.  H. 

midi. 
8  h.  s. 
6  h.  s. 
0  h.  8. 


NOVEMIRE. 


6  h.  a. 
Oh.  H. 
midi. 
3  h.  8. 
6  h.  8. 
Oh.  s. 
6h.a. 
Oh.  ■. 
midi. 
3  h.  8. 
0  h.  6. 
0  h.  s. 
minuit 
G  h.  H. 
Oh.  a. 
midi. 
3  h.  s. 
6  h.  8. 
Oh.  8. 


POSITION  DU  NAVIRE. 


Lat.  20»  20'.  -  Long.  45«  5S'. 


Ut.  20«  10'.  -  Long.  4fi«  40'. 


Lat,  20-.  —  Long.  48»  80*. 


Ut.  19«  46'.  —  Long.  60»  55'. 


Ut.  10»  80'.  —  Long.  54»  7'. 


Ut.  10*  22'.  —  Ung.  65*  40'. 


Ut.  10»  10'.  —  LonJ.  57*  10'. 


Ut.  18*  55'.  —  Long.  50-  15'. 


TEMPÉRÂT. 


d9 

L'Aïa. 


86,0 
88,0 
88,7 
88,5 
88,8 
86,5 
87,3 
80,1 
80,0 
80,0 
87,9 
87,0 
",4 
80,0 
88,1 
88,0 
87,4 
87,1 
87,6 
80,7 
80,5 
89,3 
88,4 
86,3 
88,0 
30,0 
87,5 
86,8 
85,8 


86,4 
89,6 
38,6 
88,4 
88,8 
87,1 
87,0 
89,6 
38,1 
89,0 
«7,3 
86,6 
86,4 
87,0 
87,0 
31,0 
88,0 
87,0 
87,0 


d« 
LAaER 


8753 

88,5 
88,0 
87,6 
86,8 
87,4 
86,8 
88,3 
87,5 
87,4 
86,7 
86,9 
87,7 
88,8 
87,3 
87,5 
86,8 
87,4 
88,5 
88,3 
87,8 
87,0 
86,5 

",4 
87,8 
87,7 
87,3 
«7,1 
86,6 


87,5 
87,3 
87,8 
27,6 
87.1 
87,8 
«7,7 
87,8 
88,8 
88,0 
87,9 
87,8 
87,8 
88,0 
88,1 
88,8 
88,8 
88,0 
87,7 


ÉTAT  DU  QEL. 

Bt 

DB  LA  BDBB. 


E,  beau,  mer  tr .-belle,  faible  briae. 


ESE,  beau,  mer  belle,  faible  brtee. 


E,  beau,  graina  à  l'horizon,  la  brise 

fraîchit  graduellement. 
ESE,  mer  un  peu  hool.  la  brise  fraie. 

Id. 
Temps  à  grains,  m»  tr.-belle,  brise 

inégale. 
ESE,  variable  au  NE,  temps  oouv., 

tr.-orageux,  le  vent  varie  oontln. 
Trés-orageux,  édtàn,  coups  de  ton- 
nerre sucoessUiB,  mer  houleuse. 
L'orage  continue  avec  violence,  mais 

sans  pluie,  tonnerre  très-violent. 
NO,  la  pluie  tombe  à  torr.,  le  vent 

varie,  coups  de  tonnerre  violents. 
L'orage  se  dissipe  peu  à  peu,  la  brise 

passe  à  1%  mais  elle  est  bible, 

mer  moins  houleuse. 


ESE,  nuageux,  belle  mer,  brise  taiég« 
Beau,  faible  brise. 


Chargé,  grains  violents,  mer  houl. 

» 
E,  beau,  un  peu  noag.  à  Thorison, 
presque  calme. 


Clair,  la  brise  fraîchit  on  peu. 

» 
E,  beau,  belle  mer,  ftdb.  brise. 
U  brise  fraîchit. 


U  brise  mollit. 
Très-ialble  brise. 


(  288  ) 
TABUEAUX    MÂltOROLOGIQUIg. 


Annéti  1  848, 


lanr*     Briirea. 


10 


0  h.  a. 

midi, 
3  h.  s. 
0  b,  s. 
0  h.  s. 
Oh.  H. 
Oh.  X, 

midL 
3  h.  s, 
G  h.  s, 
9  h,  s. 
ob,  H. 
9  h.  M. 

mldj. 
3  h.  8. 
6  h.  s. 
9  h.  s. 
6  h.  H. 
9h.  ■. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
Oh.  s. 
Oh.  H. 
9  h.  H. 

midL 
3  h.  8. 
Oh.  8. 
9  h.  s. 
Oh.a. 
9  h.  H. 

midi. 
3  h.  8. 
6  h.  s. 
9  h.  8. 
Oh.  ■. 
9  h.  H. 


AMBéel849. 

DÉCBORE. 


S2 


83 


3h.ll. 
Oh.  H. 
midi. 
3  h.  8. 
6  h.  8. 
minait. 
3h.a. 
Oh»  ■. 


POSITION   DU    NXVIHE. 


TEMr>ÉHAT. 


As 

l'a  m. 


Lât.  18»  Si'*  —  Ung,  01-  ao\ 


Ul.  18"^  ï2',  -  Lon«.  63' là. 


liât.  I8-.  —  Long.  OS*  60'. 


Ut.  18*  10'.  -  Loig.  &^\ 


En  vue  de  hi  Redonde  .    .    . 
Lat.  17-  &5''.  ~  Loi^.  oi-  W. 


En  vue  de  Sahit-Ea8tache  .    . 


Ut.  lO»  19'.  —  Ung.  (»  r. 
En  vue  de  SaintrOhristophe, 
^Saint-MarUn,  St- Barthélémy. 
AOh.  SOdoubléSaba.  .  .  . 
Ut.  18»  30'.  —  Ung.  07»  15'. 
Entré  à  SaintrThomas.  .    .    . 


ÉTAT    DU    CIEL 
D£  LA   NEB. 


t7;i 

ï8;t 

30,1 

iS,8 

33,î 

38,6 

31, ft 

88,3 

i9,9 

38,0 

18,4 

87,3 

i7,6 

Sa, a 

30,1 

38,6 

3î,3 

89,3 

3î,t 

89,1 

31,7 

§9,0 

Î9,0 

38,8 

iT,* 

38,8 

30,1 

88,7 

81,9 

88,5 

81.8 

89,4 

80,0 

89,3 

89,4 

89,1 

87,9 

88,0 

89,4 

88,5 

81,8 

88,9 

31,7 

88,8 

80,5 

88,8 

80,8 

88,6 

88,4 

o 

89,5 

» 

38,4 

» 

81,6 

9 

30,5 

» 

80,8 

» 

88,0 

l> 

89,0 

» 

88,3 

» 

38,0 

» 

31,4 

» 

30,3 

O 

88,8 

88,5 

89,3 

89,0 

£SB,  tiuapuK, 


ESE,beau.  hict  trti^beil*. 


SSO,  beau,  mer  légèrement  hwil. 
Temps  &  gr.,  beUe  mer,  feiUe  briee. 


SO,  beau,  belle  mer,  forte  brise. 
Temps  à  grains,  brise  moins  forte. 
SO,  beau,  belle  mer,  bonne  brise. 
OSO,  couvert,  brise  Inégale. 


OSO,  beau,  belle  mer,  forte  brise. 

Faible  brise. 

» 
OSO,  beau,  calme. 

N 
» 

SSfi,  fiiible  brise. 

ESE. 

Bonne  brise  augm.  graduèUament. 

SSE,  mer  houl.  forte  brise. 


V.  —  Traversée  de  Brest  à  ta  Martinique  (Antilles)  à  hord  de  la 
corvette  La  Prosbrphib. 


Ut.  83*  38'.  —  Ung.  !»•  27'. 


13,0 

15,0 

16,0 

ftE,BeUeE 

16,0 

10,0 

15,0 

18,0 

16,8 

17,0 

mer,  bonae  brise. 


(  2S9  ) 
TABLEAUX    MSTÉOROLOGigUfiS. 


DATES. 


POSITION  DU  NAVIRE. 


TEMPERAT. 

de 

de 

l'air. 

LA  MER 

n;7 

i9;o 

16,0 

17,5 

ie,5 

17,5 

17,0 

17,8 

17,8 

18,0 

18,0 

18,0 

18,0 

19,0 

18,2 

20,0 

19,0 

20,0 

18,0 

20,0 

18,0 

20,0 

20,0 

20,2 

19,5 

20,0 

18,5 

19,2 

18,0 

20,0 

I8,i 

20,0 

19,0 

20,2 

19,4 

20,5 

17,0 

20,0 

17,7 

20,8 

21,2 

20,0 

18,0 

20,5 

20,0 

20,0 

20,5 

22,0 

19,2 

21,0 

21,0 

22,0 

21,0 

22,0 

20,0 

21,5 

21,0 

22,0 

20,0 

21,2 

21,5 

22,0 

22,0 

23,0 

21,0 

22,2 

22,5 

24,0 

21,2 

22,5 

21,0 

23,0 

22,0 

23,2 

23,3 

22,4 

21,5 

20,0 

22,0 

22,2 

21,0 

23,0 

22,5 

23,6 

22,4 

23,2 

24,5 

22,5 

22,0 

22,5 

22,0 

23,0 

22,2 

22,6 

20,8 

22,5 

20,0 

22,6 

22,0 

23,0 

21,8 

22,5 

21,5 

22,4 

ÉTAT  DU  aEL. 


DE  LA  VER. 


ABiiéei849. 

l>liCEIIBRE. 

Jours   Heures. 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


80 


31 


midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
miuult 
3  h.  H. 
6  h.  H. 
midi. 
3  h.  s. 
6  11.  s. 
minuit 
3  h.  M. 
6  h.  H. 
midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
minuit 
3  h.  H. 

6  il.  H. 

midi. 
3  b.  s. 
6  h.  s. 
minuit 
3h.a. 
6  h.  H. 

midi. 
3  11.  s. 
6  h.  s. 
minuit 
31i.  ■. 

6  11.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
minuit 
3  h.  H. 
6  h.  H. 
midi. 
3  11.  s. 
6  il.  s. 
minuit 
3  h.  H. 
6  h.  H. 
midi. 
3  11.  s. 
6  11.  s. 
minuit. 

3  11.  H. 

6  h.  M. 
midi. 
3  h.  8. 
6  11.  s. 
minuit 


Ut.  35-  12'.  —  Long.  21«  15'. 


Lat.  32»  52'.  -  Long.  23«  45'. 


Lat.  30*  14'.  -  Long.  25«  59'. 


Ut.  28»  16'.  —  Ung.  27»  45'. 


Ut.  27«  37'.  —  Ung.  29*  11'. 


Ut.  27«  29'.  —  Ung.  30»  30'. 


Ut.  26-  22'.  —  Ung.  29»  48'. 


Ut.  24»  27'.  —  Ung.  29«  12'. 


Ut.  22»  13'.  —  Ung.  28-  46'. 


TOME  I. 


SE,  couvert,  mer  houl.,  bonne  brise. 


SE  var.  à  TE,  couvert  et  orageux, 
éclairs,  gros  grains,  pluie  abond., 
mer  houleuse  du  SE. 


SE  var.  à  l'E,  NE,  SSO,  couvert, 
éclairs,  pluie,  mer  hôui.,  bonno 
brise  inhale- 


SSE  var.  à  NE,  E,  SO.  SSO,  S,  ora- 
geux, pluie  de  10  h.  mat.  à  10  h. 
soir,  éclairs,  tonnerre  de  5  à  8  h. 
soir,  mer  houleuse,  jolie  brise  très- 
inégale. 
» 

SSO  var.  au  S,  couvert  et  orageux, 
édalrs,  mer  très-houleuse,  bonne 
brise  inégale,  qq.  petits  grains  de 
pluie  vers  5heures. 


SO  var.  au  S,  grains,  pluie,  puis 
beau,  mer  houleuse,  jolie  brise 
Inégale. 


SO  et  OSO,  temps  à  gndns,  nuageux, 
mer  clapoteuse,  jolie  brise  très- 
Inégale. 


0  et  OSO,  cumulus  toute  la  journée, 
mer  clapoteuse,  bonne  brise  inég. 


0  et  OSO,  cumulus,  pluie  abondante 
jusqu'à  midi,  belle  mer,  petite 
brise  très-inéfl^e. 


37. 


(«90) 
TABLEAUX    MÉTÉOROLOGIQUES. 


DATES. 


ABiiée1850. 

JANVIER. 


3  11.  H. 
6  h.  H. 

midi. 
3  11.  s. 
6  h.  s. 
minuit 
3  h.  H. 
6  il.  a. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
mittuit 

3  11.  H. 

6  h.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
minuit 
3  h.  M. 
6  h.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
mifinit 
3h.  ■. 
6  h.  H. 

midi. 
3  11.  s. 
6  11.  s. 
minuit 
3  h.  H. 
6  h.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
minuit 

3  11.  H. 
6  11.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
minuit 

3  11.  H. 

6  h.  M. 

midi. 
8  h.  a. 
6  h.  s. 
minuit 
3  h.  H. 
6h.  ■. 

midi. 


POSITION   DU   NAVIRE. 


Ut.  2I«  12'.  —  Long.  2««  12'. 


Lat.  21«  12'.  —  Long.  28«  26'. 


Lat.  21"  17'.  —  l.ong.  28»  31'. 


Lat.  19»  42'.  —  !^ng.  80«.  24'. 


Lat.  18«  38'.  —  Long.  33«  50'. 


Lat.  17»  43'.  —  Long.  37"»  9'. 


Lat.  16"»  58'.  —  Long.  40»  19'. 


Lat.  16"»  28'.  —  Long.  43"»  27'. 


Lat.  15"»  41'.  —  Long.  46-18'. 


TEMPÉRÂT. 

d« 

â^ 

l'air. 

LA  MER. 

20;7 

22Î2 

21,5 

22,0 

83,0 

24,2 

24,0 

22,5 

22,0 

22,0 

21,2 

Ï3,2 

20,0 

22,2 

21,2 

22,3 

23,0 

22,5 

23,0 

22,0 

22,4 

22,0 

22,0 

23,2 

22,0 

23,3 

22,0 

23,0 

23,0 

22,5 

23,0 

23,0 

22,4 

22,5 

21,8 

22,0 

21,8 

22,0 

21,6 

22,0 

22,8 

23,0 

23,4 

22,8 

22,5 

2i,0 

21,8 

22,0 

21,5 

22,0 

21,8 

22,0 

2Ç,0 

23,2 

25,0 

23,0 

23,0 

22,6 

21,6 

22,0 

23,0 

28,0 

21,8 

21,5 

26,0 

23,2 

24,0 

23,2 

23,7 

23,0 

23,0 

22,4 

22,8 

22,5 

23,0 

24,0 

^5,0 

24,8 

25,0 

23,8 

24,0 

23,0 

22,8 

22,0 

22,5 

23,0 

23,0 

23,0 

24,5 

24,5 

23,0 

24,5 

23,3 

23,8 

23,5 

23,0 

23,4 

23,0 

23,4 

24,0 

26,5 

25,0 

ÉTAT  DU  CIEL 

BT 

DE  LA  MER. 


0  et  OSO,  beau  puis  nuageux,  qttd- 
ques  grains  donnent  de  la  pluie, 
mer  très-belle,  faible  brise,  calme. 


0,  beau,  mer  trèft-belle,  faible  brise 
et  calme. 


N  var.  A  l'ENE,  qq.  cumulus  don- 
nent de  petits  grains,  mer  irès- 
belle,  calme,  pui^  jolie  brise. 


ENE  var.  à  TESE,  couvert,  cumulus 
à  grains  fi-équents,  belle  mer,  jolie 
brise. 


E,  couvert   presqu'entlërement  de 
cumulus,  mer  houl.,  jolie  brise. 


E,  couvert  en  partie  par  des  cumu- 
lus, mer  Houleuse,  jolie  brise. 


ESE,  cumulus  à  grains,  mer  un  peu 
houleuse,  joUe  brise. 


ESE  var.  au  SE,  nuages  à  grains, 
pluie  abond.y  mer  un  peu  houl., 
jolie  brise» 


ESE  var.  au  SSfi,  qq.  cumulus  seu- 
lement, mer  belle,  jolie  brise. 


(  *dl  ) 

TABLEACX  MÉTtoHOLOGlQCBS. 


DATES. 


POSITION  DU  SaVIRE. 


TEMPÉRÂT. 


l'air. 


do 
Lf  MER 


ÉTAT    DU    CIEL 


DE  LA  MER. 


JAMTIER. 

Mars   Heures. 


3  h.  s. 

eh.  8. 

minuit 

3J1.H. 

6  b.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  8. 
minuit 
3  h.  H. 
6  h.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
6  b.  s. 
minuit 
3  h.  a. 
6  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
6  b.s. 
minuit 
3  h.  H. 
6b.a. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
minuit 
3  h.  M. 
6  h.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
minuit 
3  h.  M. 
6  h.  H. 

midi. 
3  h.  s. 
6  b.s. 
minuit 
3  h.  H. 
6  h.  H. 

midi. 
3  b.  s. 
6  h.  6. 
minait 
3  b.  H. 
6  b.  H. 

midi. 
3  h.  8. 
6  b.  s. 
minuit 


10 


il 


12 


13 


U 


15 


16 


IT 


Lat.  15»  20'.  —  Long.  4a«51'. 


Ut.  U»  22'.  —  Long.  50*  23'. 


Lat.  14»  16'.  —  Long.  52»  8'. 


Ut.  U-  80'.  —  Ung.  ôé-»  28'. 


Ut.  14»  32'.  —  Ung.  56»  21'. 


Ut.  14-  30'.  -  Ung.  68*  10'. 


Ut.. 14-  18'.  -  Ung.  &9*  21'. 


Ut.  14*  6'.  —  Ung.  61«  32'. 


s7;o 

8.'»;8 

85,8 

84,0 

83,4 

83,0 

84,3 

84,8 

85,0 

25,0 

86,8 

25,4 

26,5 

25,5 

25,5 

25,0 

85,0 

24,0 

85,0 

25,0 

85,0 

24,8 

87,0 

25,5 

86,5 

25,0 

86,0 

24,5 

86,0 

24,0 

85,8 

23,8 

84,8 

25,1 

86,5 

25,0 

86,8 

25,0 

85,0 

25,4 

25,3 

24,0 

25,6 

84,0 

84,0 

85,1 

86,7 

85,8 

88,5 

85,8 

87,0 

85,5 

85,4 

84,8 

85,0 

84,0 

25,1 

85,4 

87,5 

85,8 

88,0 

85,5 

87,0 

25,5 

86,0 

24,2 

85,8 

24,3 

85,0 

24,5 

2T,û 

26,2 

87,8 

25,0 

86,7 

25,5 

85,0 

25,5 

85,0 

24,8 

85,0 

25,5 

86,5 

<5,0 

85,8 

25,8 

85,0 

25,0 

84,8 

24,5 

84,5 

24,8 

84,8 

25,2 

87,5 

85,5 

87,8 

26,0 

87,0 

25,0 

25,0 

25,5 

ESE  var.  au  SSE,beau,  qq.  cumulus 
seulement,  belle  mer,  petite  brise. 


SE  ?ar.  à  TENE,  beau,  atmosphère 
lourde,  ruer  lui  peu  houleuse, 
forte  brise. 


ENE,  beau,  qq.  cumulus  à  l'horizon, 
mer  im  peu  houleuse,  pet.  brise. 


E,  beau,  qq.  nuages,  mer  un  peu 
houleuse,  petite  brise. 


ENE,  ESE,  qq.  cumulus  formant 
parfois  de  petits  grains,  mer  un 
peu  houleuse,  petite  brise. 


ENE,  E,  beau,  qq.  nuages,  mer  un 
houleuse,  petite  brise. 


NNO,  très-nuageux,  belle  mer,  pe- 
tite brise. 


NE,  ENE,  nuageux,  belle  mer,  pe- 
tite brise. 


(  2»«  ) 
TABLEAUX  MÉTÉOROLOGIQUES. 


DATES. 


POSITION  DU  NAVIRE 


TEMPÉRÂT. 


de 
l'air. 


de 

LA  un 


ÉTAT  DU  QEL 


DIS  LA  MER. 


ABBéei850. 

JANTIER. 

loam  Heure». 


18 


19 


3  h.  H. 
6  h.  H. 

midi. 
3  h.  8. 
G  h.  8. 
minuit. 
3  h.  M. 
6  h.  H. 

midi. 
3  h.  8. 


ABBée1849. 

DÉCEMBRE. 


30 
SI 
2S 
23 
S4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


midi, 
midi. 
midK 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
raidi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi. 


Année  1850. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

l.> 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi. 
mJdf. 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi, 
midi. 


Lat.  14"  23'.  —  I^ng.  63»  47'. 


Baie  de  Fort-de- France  .    .    . 


« 

«♦;« 

25;2 

i*,» 

25,0 

26,5 

26,5 

47,7 

26,0 

35,8 

25,5 

ii,0 

25,0 

23,8 

25,0 

*3,8 

25,5 

S0,0 

25,6 

27,8 

26,0 

ENE,  nuageux,  beik  mer,  jolie  briae, 
grains  à  l'horiion,  où  11  i^eat. 


ENE,  cumulus,  mer.  houleuse^  Jolie 
brise. 


VI.  —  Traversée  de  Marseille  à  la  Poinfe-à-PUre  (Guadeloupe),  et 
retour  à  bord  du  brig  Artoiiibttb. 


UUi.  35*  42'. 
ut.  35*  12'. 
Ut.  34*   18'. 
Utit.  33*  — 
Utlt.  31-  — 
Utit.  20*  — 
Ut.  28»  6'. 
Utit.  38«  9'. 
Ut.  ÎS»  15'. 
Ut,  27»  40'. 
Ut.  27*  18'. 
Utlt.  27-  - 


"  Long.  10*31' 

—  Ung.  12»  29'. 

—  Ung.  15»  8'. 
Longit.  17»  29'. 

Ungit.  19«  49'. 
•  Ungit.  22*  30'. 

—  Ung.  25«  12'. 

—  Ungit.  26»  9'. 

—  Ung.  27»  13'. 

—  Ung.  26«  30'. 

—  Ung.  25»  46'. 

—  Ungit.  26-  11'. 


Ut 
Ut 
Ut, 
Ut. 


Ut.  26«  47'.  - 
Ut.  25-  14'.  - 
Ut.  24-  3'.  — 
Ut.  22-  53'.  - 
I^t.  2P  36'.  - 
Ut.  20-37'.  - 
19«4r.  - 
18"  43'.  - 
17-56'.  — 
17-  39'.  - 
Ut.  17-31'.  — 
Ut.  16-  57'.  - 
Ut.  16-  44'.  - 
Ut.  16-  44'.  — 
Ut.  16-  43'.  - 
Ut.  10-  26'.  — 
Ut.  16-  13'.  - 
Ut.  16-  C.  — 
Ut.  16-  10'.  — 
Ut.  16-  12'.  — 
En  rade  de  la 


Ung.  25-  25'. 

Ung.  27-  14'. 
Ung.  29-  54'. 

Ung.  32-  42'. 

Ung.  35-  46'. 

Ung.  38-  37'. 

Ung.  41-  28'. 

Ung.  44-  10'. 

Ung.  46-  50'. 

Ung.  48-  51'. 

Ung.  49-  39'. 
•  Long.  52-  8'. 

Ung.  53"  46'. 

Ung.  53-  13'. 

lx)ng.  55-  39'. 

Ung.  56-  23'. 

i^ong.  58-  9'. 

Ung.  60-  52'. 

Ung.  62-  45', 

Ung.  63-  30'. 
Pointe-à-Pîlre. 


» 

15,5 

» 

18,0 

» 

18,0 

• 

19,0 

»> 

19,0 

» 

19,7 

») 

20,0 

» 

8t,0 

o 

21,0 

M 

ai,s 

» 

21,5 

k 

21,5 

21,5 

21,5 

22,0 

12,0 

22,0 

23,0 

23,5 

24,5 

«4,5 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

26,0 

26,0 

25,5 

25,5 

25,6 

25,5 

S5,7 

NNO,  couvert,  groeee  mer. 
NNO,  nuageux,  beile  mer,  JoUe  brise. 
N  et  NE,  horis.  à  gr.,  mer  tr.-vive. 
ENE  à  ESE  tr.-f.,  forts  gr.,  gr.  mer. 
E,  ESE,  nuageux,  forte  briae. 
E,  mauvais  tempe,  grosse  mer. 
E,  SE,  S  et  SO,  f.  pluie,  grosse  mer. 
ESE  et  S,  mauvais  tempe,  gr.  pluie. 
SO,  orages,  grande  pluie. 
SO,  pluie  par  grains,  grosse  aier. 
SO  vers  l'O,  forts  grains,  groase  mer. 
SO,  grains,  grande  pluie. 


SSO  vers  TE,  mer  boni,  du  N,  brise. 

Nuageux,  brise  faible  et  variable. 

E,  beau,  brise  tr««-fàible. 

ESE,  forte  brise. 

ESE,  grains. 

SE,  grains,  pluie. 

SE  grand  frais,  grosse  pluie. 

SE  variable,  ESE,  beau. 

E,  JoU  brise. 

ESE  variable,  E  très-in^Uer. 

Variable  et  calme,  grande  ptule. 

NNE  var.  au  SE,  grains,  pluie. 

Forts  grains,  forte  pluie. 

S  variable  au  SE,  forte  pluie. 

S  variable,  SSO  et  calme. 

NNO  et  N  très-faible. 

NNO  à  ENE,  grains. 

NE,  grains. 

E,  beau,  jolie  brise. 

Beau,  Jolie  brise  d'E. 

Beau,  faible  brieed'ENE. 


(xS93  ) 
TABLEAUX  MÉitOROLOGIQOBS. 


TEMPÉRAI. 

ETAT  DU  CIEL 

DATES. 

POSmON    DU   NAVIRE. 

d« 

Je 

R 

l'ai». 

LAHER. 

DE  LA  MER. 

Au^eiSSO. 

MARS. 

- 

foort 

Heures. 

10 

midi. 

Entre  les  Saintes  et  la  Guadel. 

2554 

Beau,  Jolie  brise. 

11 

midi. 

Ut.  19-  17'.— Long.  64- 34'. 

25,3 

Beau,  grosse  houle  dn  N,  brise  d'E. 

13 

midi. 

Lat.  20-  50'.  —  Long.  64»  5'. 

«5,2 

Qair,  mer  de  NE  tr.-vlve,  jol.  brise. 

13 

midi. 

Ut.  22«  29'.  —  Ung.  64-  4'. 

24,5 

Qair,  mer  de  N  très-vive. 

U 

midi. 

Util.  24».  -  Longit.  64»  6'. 

24,0 

Nuageux,  grosse  mer  de  N  et  ENE. 

15 

midi. 

Ut.  25*  14'.  -  Long.  63-  54'. 

23,0 

Grains,  beUe  mer. 

16 

midi. 

Ut.  25»  39'.  —  Long.  63»  15'. 

22,5 

Beau,  faible  iHise,  variable. 

17 

midi. 

Util.  25"»  45'.  —  Longit.  61-. 

S8,5 

0,  beau,  mer  de  NNO  tr.-houleuse. 

18 

midi. 

Ut.  25-  51'.— Long.  56»  55'. 

«2,7 

Très-beau,  mer  de  NNO,  faiWebrise. 

19 

midi. 

Ut.  2^  59'. -Long.  56*  53'. 

22,1 

SO,  nuageux,  joli  frais. 

80 

midi. 

Util.  26»  -  Longit.  54-  41'. 

21,2 

N,  beau,  grosse  mer  de  NNO. 

SI 

midi. 

Ut.  26-  5'.  —  Ung.  53-  45'. 

21,3 

Faible  brise  de  N. 

28 

midi. 

Ut.  26»  19'.  —  Long.  53-14'. 

21,1 

NO,  orageux,  grosse  mer  de  N. 

23 

midi. 

Ut.  26»  20'.  —  Ung.  50*  51'. 

20,9 

Clair,  grains  du  ONO  au  NE. 

Si 

midi. 

Utit.  26»  45'.  —  Ungit.  50». 

21,0 

Beau,  grosse  boule  de  N  et  NO. 

25 

midi. 

Ut.  27-  10'.  -  Ung.  49»  21'. 

21,9 

Clair,  mer  trèft-houleuse  et  vive. 

26 

midi. 

Ut.  27-»  18'.—  Long.  48'»  24'. 

21,0 

Mer  de  NNO,  joUe  brise  de  S  et  SSO. 

27 

midi. 

Ut.  27*  33'.  -  Ung.  48»  4'. 

21,9 

Clair,  mer  de  NNO  très-vive. 

28 

midi. 

Ut.  27*  50'.  —  Ung.  47*  23'. 

21,6 

Très-faible  brise  de  S  et  SO. 

29 

midi. 

Ut.  28*  10'.   -  Ung.  46»  25'. 

21,1 

Beau,  faible  brise  dU 

30 

midi. 

Ut.  28«  35'.  -  Ung.  45-  24'. 

21,0 

Beau,  mer  de  NNO  très-vive. 

31 

midi. 

Ut.  29-  8'.  —  Ung.  43»  43'. 

20,0 

ONO,  mer  tr.-vlve  de  ONO  et  NNO. 

1 

'RIL. 

midi. 

Ut.  30-1  r.-  Ung.  41- 23'. 

» 

20,9 

0,  nuageux,  mer  de  ONO  et  N. 

% 

midi. 

Ut.  30-  35'.  —  Ung.  38-  18'. 

» 

19,5 

OSO  et  SO,  grosse  mer  de  060  et  NO. 

3 

midi. 

Ut.  31*  7'.  -  Ung.  35-38'. 

i> 

18,5 

0,  grains,  grosse  mer. 

4 

midi. 

Ut.  31-  49'.  —  Ung.  33-  22'. 

» 

18,0 

ONO  fort,  grosse  mer. 

5 

midi. 

Ut.  32*  26'.  —  Ung.  31-  48'. 

» 

18,5 

NNO  et  N  très-fort,  grosse  mer. 

• 

midi. 

Ut.  33-  10'.  —  Ung.  30-27'. 

» 

18,0 

NO,  mertrèé-vive. 

7 

midi. 

Ut.  34-  30'.  —  Ung.  27-  19'. 

• 

17,5 

OSO,  mauvais  temps,  gros^  mer. 

8 

midi. 

Ut.  «5-  24'.  —  Long.  24-  34'. 

» 

16,8 

NO  et  ONO,  brumeux. 

9 

midi. 

Ut.  36-  2'.  -   Ung.  22-  34'. 

» 

16,1 

N  var.  à  SO,  brume  très-épaisse. 

10 

midi. 

Ut.  36-  44'.  —  Ung.  l9-  40'. 

« 

16,0 

'  NO  et  ONO,  brume  très-épaisse- 

11 

midi. 

Ut.  36-  53'.  —  Ung.  16-  36'. 

» 

16,0 

ONO,  beau,  grosse  mer. 

19 

midi. 

Utit.  37-.  —  Ungit.  14"  35'. 

» 

16,8 

N,  calme,  sombre. 

1S 

inidi. 

Ut.  36-46'.  —  Ung.  13-  18'. 

» 

1T,2 

Clair,  faible  brise  de  N  et  NNE. 

U 

midi. 

Ut.  36-42'.  —  Ung.  11-18'. 

» 

17,0 

Beau,  faible  brise  de  N  et  NNE. 

15 

midi. 

Ut.  36-  13'.  -  Long.  9-  26'. 

» 

tT,2 

Beau,  jolie  brise  de  NNE. 

16 

midi. 

Ut.  36-  22'.  -  Ung.  6-  31'. 

D 

16,0 

SO,  couv.  Dans  le  dét.  de  Gibraltar. 

17 

midi. 

Ut.  36-  45'.  —  Ung.  4-  51'. 

N 

<4,2 

18 

midi. 

Utit.  37- 8'.-  Ungit.  4- 45'. 

M 

16,5 

NO  var.  C6te  d'Espagne. 

19 

midi. 

Ut.  37-  58'.  —  Ung.  2-  30'. 

» 

16,5 

NO.  Cap  de  Palos  au  cap  St-Martin. 

so 

midi. 

Ut.  39-  24'.  —  Ung.  1-  35'. 

» 

15,8 

ENE  et  NO.  Golfe  de  Valenoe. 

91 

midi. 

Ut.   41-    r.  —  Long.  0-  6'. 

» 

14,6 

Mauvais  temps,  grosse  mer. 

99 

midi. 

Ut.  41- 24'. -Ung.  0-35' E. 

» 

14,0 

N,  beau.  Côte  de  Catalogne. 

93 

midi. 

Ut.  41-  39'.  —  Ung.  0-  42'. 

O 

14,1 

Beau.  On  approche  Palamos. 

94 

midi. 

Utit.  42-  3'.  —  Ungit.  1-  4'. 

» 

13,0 

NNO,  tempête,  mer  aifr.  Cap  Creux. 

95 

midi. 

Ut.  41-  42'.  —  Ung.  0-  50'. 

» 

13,2 

NE,  nuageux.  Devant  Palamoe.  * 

96 

midi. 

12,9 
12,9 

Couvert.  A  6  miUes  du  cap  Creux. 
NO,  beau.  A  trav.  les  îles  Pomègues. 

97 

midi. 

Dans  le  golfe  de  Marseille.  .    . 

98 

midi. 

Dans  le  porl  de  Marseille.  .    . 

» 

13,3 

NO,  petite  pluie  par  grains. 

(  W4  ) 
TABUBAUX    VtrtoEOiX^lQtJBS. 


DATES. 


POSITION  DU  NAVIRE. 


TEMPÉRÂT. 


L'Am. 


LA  MER. 


ÉTAT   DU    CIEL 


DE  LA  m». 


léelSSO. 


83 


24 


i5 


86 


87 


88 


Oh.  H. 
midi. 

8  h.  s. 
6  h.  8. 

9  h.  8. 
6  b.  M. 
9  h.  u. 

midi. 
Sb.  ». 
6  h.  8. 
9  h.  8. 
6  h.  M. 
9  h.  M. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  8. 
9  h.  s. 
6  h.  H. 
9  h.  H. 

midi. 
3  h, 
6  h. 
9  h. 
6  h. 
9  h. 

midi. 
3  h.  s. 
6  h.  s. 
9  h.  8. 

6  11.  H. 

9  h.  M. 
midi. 

5  h.  s. 

6  h.  s. 
9  h.  8. 


VH.  —  Traversée  de  Satnt-Tkomas  au  Port-au-Prince,  à  bord  de 
la  goélette  danoise  Moritz. 


Sortie  de  Saint-Thomas.    .    . 
Lat.  ]§•  30'.  —  Long.  67*  !&'. 


En  vue  de  Porto- Rico.  .  .  . 
En  vue  du  cap  llasBei.  .  .  . 
Côtes  de  Santo-Dominso.  .  . 
Latit.  l»*.  —  Longit.  7f  6'. 

En  Yue  dn  cap  français  .    .    . 


Lat  !••  JO'.  —  Long.  72»  3'. 


Utit.  !••  55'.— Longit.  78-. 


Latït  20- 15'.  —  Longit.  75-. 


En  yne  du  Môle 

Lat.  16»  33'.  —  Long.  74»  37'. 


Port-au-Prince. 


88^9 

89;o 

38,4 

30,3 

30,3 

30,0 

30,0 

89,7 

87,7 

87,0 

86,9 

88,0 

87,0 

88,3 

81,8 

89,4 

30,0 

89,3 

30,0 

89,0 

88,5 

88,5 

86,5 

87,8 

89,3 

88,5 

38,3 

89.1 

31,1 

88,4 

30,4 

87,8 

88,0 

86,8 

85,9 

87,3 

89,1 

88,5 

38,4 

89,0 

89,0 

88,9 

88,6 

88,8 

87,8 

86,9 

86,7 

87,0 

89,3 

87,5 

31,4 

88,0 

87,0 

87,8 

86,6 

86,8 

88,3 

86,5 

86,9 

87,0 

88,4 

86,8 

31,8 

89,0 

88,9 

88,9 

88,4 

87,3 

88,0 

86,9 

NNE,  belle  J»ri8e. 

NME,  belle  mer,  belle  brise. 


NNE,  belle  brise. 

NNE,  couvert,  belle  brise. 


NE,  clair,  belle  mer,  laibie  brlae. 

La  brû»e  tombe  de  plus  en  pins. 
Calme  plat. 


NE,  beau,  faible  brise. 

m 

Calme  plat. 

SE,  beau,  bonne  brise. 

» 
SSE. 

NE,  beau. 

Belle  mer,  brise  régulière. 

Forte  brise. 


msm 
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